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À mon maître Robert Ph. Dollfus, 


Je dédie ce travail en témoignage de mon respect et de 
l'affection que je lui porte. Sans l’exemple de sa vie 
entièrement consacrée à la Zoologie et singulièrement aux 
divers groupes d'Helmintkes, sans ses collections et sans 
la bibliothèque qu’il a su constituer depuis de longues 
années et dont il m’a donné le libre accès, cette mono¬ 
graphie n’aurait jamais été écrite. 
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SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÉPHALES 

(Aconthocephala Rudolphi 1801) 

PREMIÈRE PARTIE 

L’ORDRE DES PALÆACANTHOCEPHALA MEYER 1931 

premier fascicule 

la super-famille des Echinorhyncholdeo (Cobbold 1876) 
Golvan et Houin 1963 

par 

Yves J. GOLVAN (1) 


C'est probablement le naturaliste hollandais Leeuwenroek qui, vers 1693, observa le 
premier un Acanthocéphale mais c’est Redi qui en décrivit un pour la première fois, en 1708. 

Tout au long du xvin« siècle, quelques naturalistes et médecins s’intéressent à ces Hel¬ 
minthes tout en les confondant, R est vrai, avec d’autres « vers » puisqu’ils les nomment indif¬ 
féremment Taenia, Fasciola, Ascaris, Lumbricus voire même Sipunculus. 

Koelreuther créa le terme d 'Âcanthocephalus en 1771 pour désigner une espèce para¬ 
site de Poisson mais ce travail passa inaperçu non seulement des contemporains mais aussi 
des successeurs. 11 faudra attendre 1905 pour que Max Luhe exhume ce nom et l’élève à la 
dignité générique. Ajoutons qu’ÀCHARius avait, pour ce même groupe de vermidiens, proposé 
le nom d ’Acanthurus, ce qui était bien impropre puisque c’est l’extrémité céphalique qui 
porte le» crochets et non l’extrémité caudale. 

En 1776, Zoega et son continuateur Otto Friedrich Muller, désignent par Echino 
rkynchus un autre Acanthocéphale de Poisson et ce nom connaîtra une longue fortune. En 
effet Jusqu’en 1892, tous les Acanthocéphales décrits seront groupés dans ce seul genre 
Eckinorhynckus, qui a été francisé en Echinorhynques. Le naturaliste allemand Pierre- 
Simon Pallas découvre et décrit deux nouvelles espèces tout en les considérant comme 
des Taenia ce qui s’explique aisément si l’on se souvient que les Acanthocéphales sont 
souvent aplatis lorsqu’on les voit dans l’intestin de leur hôte et que ce n’est qu’après leur 
mort qu’ils deviennent cylin(froides. 

Goeze puis Zeder étudient de nouvelles espèces qu’ils haptisent du vocable allemand 
# Hakenwürmer » et imposait de nouveaux noms spécifiques à des formes déjà nommées 
par leurs prédécesseurs. 

Aucun Acanthocéphale ne figure dans la X e édition du « Systema naturae » de Charles 
Linné, mais ils apparaissent parmi les « Fermes intestina » dans la XIII e édition préparée 
par Gmelin et parue en 1790. 

Le « Hakenwürmer » de 1803 est traduit en grec par Rudolphi (1808-1809) et devient 
■ Acanthocephala » ce qui désigne encore aujourd’hui l'ensemble de l'Embranchement. 
Rudolphi décrit des espèces qu’il a récoltées lui-même ou dont l’étude lui a été confiée par 
d’autres naturalistes et voyageurs tels Nitzsch, de Chamisso, Treutler, Olfers et Bremser. 

1. Dune ce travail, deux espèce» nouvelle! sont décrit*! en collaboration avec leurs « técolteur»». Il 
s’agit de Acanthoctphalus haranti n. «p (Golvan et Oliveu) et de Pseudoocanlkocephalus betsileo n. sp 
(Golvan, Houin et Bnvcoo). 
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Parmi tous ces précurseurs il faut encore citer Schrank, Froelich et surtout Bremser 
qui publie les descriptions des Acantbocéphales figurant dans les collections du Musée de 

Le « de HelmirUhibus acanthoctphalis » de Westkumb, daté de 1821, matque une étape 
importante A ce moment 90 espèces sont identifiées. Creplin en ajoute 4 nouvelles. Celui 
que l’on peut considérer comme le père de l’Helminthologre française, Félix Dujardin, 
dans son « Histoire naturelle des Helminthes ou vers intestinaux », parue en 1845, ramène 
le nombre d’espèces admises à 75, soit 12 chez des Mammifères, 34 chez des Oiseaux, 7 chez 
des Reptiles, 21 chez des Poissons et 1 chez les Crustacés. La minutie et la précision remar¬ 
quable de scs dessins nous étonnent encore et viennent compenser ce que son texte peut avoir 
d’insuffisant aux yeux des modernes systématicicns. 

Diësing (1854, 1856, 1859) continue l’œuvre descriptive de ses devanciers tandis que 
Leuckart (1862) réussit le premier cycle évolutif expérimental d’un AesnthocéphaJe, en 
l’occurrence celui de Pomphorkynchus laevis (Zoega) Müiier 1776, le plus fréquent des para¬ 
sites de l'intestin des Poissons d’eau douce d’Europe occidentale. 

En 1864, Greeff découvre le cycle de Polymorpkus minutus (Goeze 1782) que l’on 
rencontre très souvent chez les Oiseaux d’eau. Quelques années plus tard, en 1871, Ant. 
Schneider montre que les hôtes intermédiaires du Macracanthorkynchus hirudinaceus 
(Pallas 1781) du Porc (et de l’Homme!) sont les larves de Coléoptères mélolonthides ou céto- 
nides. C’est là le premier en date des cycles d’Aesnthocéphales parasites de i’intestin des 
Mammifères. 

Parallèlement nos connaissances anatomiques et histologiques du groupe progressent 
avec les travaux de Kaiser (1887, 1892, 1893 et 1913), de Hamann (1889, 1890, 1891, 1892 
et 1895). Une date mérite d’être distinguée, c’est 1892, esr elle marque ia création, par Hamann, 
des trois familles ( Echinorhynchidae , Giganthorhynchidae et Neorhynchidae corrigé ensuite 
en Neoechinorhynchidae) qui constituent encore aujourd’hui les trois centres autour desquels 
s’articule toute notre systématique de l’Embranchement. 

Cependant la position exacte des Acanthocéphalcs dans le monde animal reste incertaine. 
Cuvier les range avec les Platbelminthea dans ses « Intestinaux parenchymateux », erreur qu’il 
n’eût pas commise s’il en avait disséqué un. En effet, chez les Acanthocéphalcs, la dissection 
est aisée puisque les organes internes sont libres dans la esvité centrale laquelle est totalement 
dépourvues de cet < emballage » de parenchyme que l’on trouve chez les Cestodes ou les Tré- 
matodes. 

Vogt (1851) distingue les Vers ronds des Vers plats sous les noms respectifs de Ncma- 
telmia et de Platyelmia mais (dors que ces derniers forment un groupement heureux, les pre¬ 
miers mêlent les Nématodes aux Gordiens, aux Aeanthocép haies et même aux Grégarines. 
Gecenbauer (1859) corrige le terme en Némathelminthes et isole sous cette dénomination 
les Nématodes, les Acanthocépbales et les Gordiens. 11 s’agit là d’un ensemble hétéroclite 
mais commode pour désigner tous les vers parasites ayant une section ronde sans que l’on 
puisse accepter d’y voir une parenté quelconque entre ces trois groupes. C’est sans doute 
Ray Lankaster qui, en 1900, proposa de créer un phylum spécial pour les Acanthocépbales 
et il est hien admis aujourd’hui qu’ils forment effectivement un groupe à part, différent et 
des Nématodes et des Plathelrainthes. Quant à leur parenté réelle, aucun argument n’est 
encore venu nous permettre de l’affirmer, nous en sommes réduits à des hypothèses. L’avène¬ 
ment des méthodes nouvelles dans ce domaine va peut être nous permettre très bientôt d’avoir 
quelques arguments étayés sur des faite. 

Depuis Hamann, la systématique des Acantbocéphaies a progressé et il est imposable 
de citer dans ce préambule tous le* naturalistes qui, de près ou de loin, se sont intéressés à 
ce groupe. Nous les retrouverons d’ailleurs nommés au fii des chapitres du présent travail. 
Cependant certain* d’entre eux, en raison de l’importance qu’ils ont encore, doivent être 
distingués et hommage spécial doit leur être rendu. 

D’abord Max LüHE dont les œuvres les pins importantes sont datées de 1904,1905,19H 
et 1912. C-rfs'n s* des divisions qu’il avait vues clairement doivent être conservées. Le travail 
de SouthWELL et Macfie de 1925 marque, à cet égard, un net recul et l’étude de ia collection 
qu’ils ont décrite doit être reprise entièrement. Un travail de base demeure, c’est celui d’Anton 
Meyer (1932-1933) à partir duquel la systématique des Acanthocéphalcs a commencé de se 
clarifier. A côté de cet auteur ü faut placer, sur le même plan, Harley J. Van Cleave. H „ 
consacré l’essentiel de l’œuvre scientifique de sa vie à ces Helminthes. Ses descriptions, ses 
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figures demeurent des modèles. Son autorité incontestable est, à mes yeux, encore incontestée. 
Il faut bien dire que si certains auteurs actuels ont cru nécessaire de mettre en doute plusieurs 
de ses conclusions. Us n’ont le plus souvent abouti qu’à introduire des germes de perturbation 
dans la systématique cohérente qu’il avait su créer. Pour moi ü demeure un guide très sûr 
car U a acquis une connaissance du groupe que personne ne possède plus aujourd’hui. 

Parmi les auteurs contemporains, il me faut citer Petrotschenko dont la Monographie 
en deux tomes (1956 et 1958) est aussi une bonne œuvre de référence. Enfin, Yàmaguti 
(1963) a consacré le tome V de son « Systema Helminthum, » aux Acantbocéphales. J’ai déjà 
indiqué, dans l’analyse que j’en ai faite pour les « Helmintkological abstracts » combien il 
fallait de circonspection pour utiliser ce travail qui comporte bien des inexactitudes. En abor¬ 
dant maintenant un ouvrage d’ensemble ayant les mêmes prétentions que ceux que je viens 
de citer, il m’apparaît que je ne pourrai pas être moi-même exempt d’erreuTs. J’ai, bien sûr, 
tenté de réduire celles qui me sont apparues évidentes mais d’autres, plus subtiles, m’ont 
certainement échappé. Mes successeurs corrigeront. C’est d’ailleurs de cette façon imparfaite 
que progresse toute la connaissance humaine. 


RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS INDISPENSABLES 
A UNE SYSTÉMATIQUE COHÉRENTE 

A l’état adulte, cca Helminthes sont toujours des endoparasites du tube digestif des Ver¬ 
tébrés. Les larves se développent toujours chez des Arthropodes (et peut-être chez d’autres 
Invertébrés). 

Les adultes ont une forme cylindrolde ou légèrement aplatie. L’intérieur du corps est 
creux. Cette cavité centrale est un pseudo-cœlome car elle n’est pas bordée d’épithélium. 

Cette disposition anatomique rend aisée la dissection soit à frais soit des spécimens conser¬ 
vés dans i’alcool mais non dans le formol. La dissection est en effet souvent indispensable 
pour une étude anatomique correcte des appareils génitaux. Malheureusement beaucoup de 
descripteurs n’y ont pas recours. A mon avis, mieux vaut sacrifier un exemplaire unique pour 
parvenir à en donner une description correcte et des figures explicites que de publier quelque 
chose d’approximatif voire d’infantiie pour céder à la joie de conserver le spécimen ratatiné 
dans l'alcool ou coloré et monté in toto entre lame et lamelle en une magnifique préparation 
illisible. Dans le premier cas le « Musée » ne conservera certes pas l’espèce mai* clic demeurera 
toujours identifiable pour nos successeurs alors que, dans le second cas, elle encombrera 
inutilement la systématique et ira, tôt ou tard, rejoindre la trop nombreuse cohorte des spccies 
inquirendac. L’organe caractéristique des Acanthocëphalcsest le rostre ou proboscis qui assure 
leur fixation à la muqueuse digestive de l’hôte. Il est placé à l’extrémité antérieure du corps 
et est invaginable dans une sorte de sac musculaire appelé réceptacle du proboscis. Chez les 
Acanthocéphaies à rostre long, celui-ci se replie sur lui-même en doigt de gant tout en 
se rétractant à l’intérieur du réceptacle. Pour déterminer ces espèces il faut obligatoirement 
éviter cette invagination car la disposition, le nombre et la forme des crochets fournissent 
les caractères taxonomiques majeurs. 

Lorsque les vers sont dégagés de la muqueuse il est indispensable de les placer dans l’eau 
(ou une solution salée physiologique) jusqu’à ce qu’ils y meurent en extension complète. 
Ceci demande parfois plusieurs heures. Ce n’est qu’ensuite qu’on les fixe à l’alcool à 70° 
bouillant. Cette technique est également applicable aux espèces à rostre court, lequel ne se 
replie pas sur lui-même mais se rétracte en bloc dans ie réceptacle. 

Le proboscis est armé de crochets arqués dont la pointe est dirigée vers l’arrière. PaT 
convention (Van Cleave 1941) il est décidé que : 

— pour les espèces à rostre long les crochets sont comptés selon des files longitudinales; 

— pour les espèces à rostre très court, sphéroîdal, armé d’un nombre réduit de crochets, 
ceux-ci sont comptés selon des lignes spirales. 

Les crochets de deux lignes adjacentes ne sont pas placés sur la meme circonférence. 
Il s’en suit qu’ils sont, en définitive, disposés en quinconce. Dans ce travail j’utiliserai le terme 
de file pour désigner une rangée de crochets partant du sommet du rostre et se terminant a 
sa base et le terme de couronne lorsque j’aurai bcaoin de caractériser les crochets de plusieurs 
files placés au même niveau d’insertion. 
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Appareil génital mâle : 

T. ont. : testicule antérieur; T. poet. ; testicule postérieur; Def. ; cnnnux déférents et ampoule* défé- 
rentielles; C. cent. : glande» cémentaire»; 0. Sàf. : organe de Sifltigen; K »™. ; vésicule séminale- 
C. m, •• cbape musculaire de la bourse copulatricc; Pen. ; péni»; B. c. ; partie membraneuse de la bourse 
copulatrice. 

Appareil génital fimelU ; 

Lig, ; ligament commun antéro-postérieur; et. ; cloche utérine; Üiv. : diverticule de la base de la 
eloche utérine. Lorsque ce» diverticule» existent ils soot pair» et placé» symétriquement de part et 
d'autre de la eloche utérine; C. s. ; gruppe des cellules a sélectrices a; Ouv. ; ouverture ventrale de la 
base de la eloche utérine; Tué. .• tube utérin; Ent. ; entonnoir vaginal; Sph. : sphincters vaginaux 
interne et externe; BuU>. ; bulbe vaginal et vulve. 


Source : MNHN, Pans 
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Le cou est toujours inerme et est la portion qui unit le proboscis au tronc. Le reste du 
corps constitue le tronc. La paroi du tronc comprend une cuticule, un épiderme syncytial 
creusé de cavités lacunaires formant un réseau d’anastomoses que drainent généralement deux 
canaux principaux antéro-postérieurs. Vient ensuite la musculature sous-épidermique qui 
permet les mouvements du tronc. 

En connexion avec l’épiderme on trouve dans la partie antérieure du tronc, de part et 
d’autre du réceptacle, des organes creux, allongés, les lemnisques, généralement au nombre 
de deux, et qui pendent dans la cavité générale. 

Le système nerveux comprend un ganglion cérébrolde placé dans le réceptacle. De ce 
ganglion partent des nerfs à direction antérieure allant vers la papille sensorielle apicale 
du rostre et parfois les deux papilles des faces latérales du proboscis on du cou. Vers l’arrière 
partent deux nerfs latéraux et d’autres nerfs accessoires. 

La bouche, l’anus et le tube digestif font entièrement défaut, la nutrition étant transtégu- 
mentaire. Lorsque les organes excréteurs sont présents, ce sont des protonéphridies annexées 
à l’appareil génital. 

Les organes génitaux fournissent des caractères taxonomiques très importants et doivent 
être étudiés en détail, au besoin par dissection. 

Les sexes sont toujours séparés. Les mâles sont, en règle, plus petits que les femelles. 
Les organes génitaux occupent la plus grande partie de la cavité centrale. 

L’appareil génital mâle comprend (voir fig. 1) : 

— deux testicules plus ou moins sphéroldaux maintenus en place par le ligament antéro¬ 
postérieur et d’où naissent : 

— deux canaux déférents qui présentent souvent des dilatations ampullaires (ampoules 

défèrentielles) le long de leur trajet. Ces deux canaux qui cheminent de conserve 
dans le ligament, s’unissent dans la partie toute inférieure de leur trajet en : une 
vésicule séminale, souvent difficile à voir; 

— les glandes cémenlaircs (glandes copulatriccs de Jean G. Baer) sont les annexes carac¬ 
téristiques qui n’existent que chez les Acanlhocépbales. Leur rôle est de secréter le » cément » 
qui couvre l’extrémité postérieure de In femelle au cours de l'accouplement et qui est moulé 
par la face interne de la bourse copulatrice du mâle. Une fois la copulation terminée, le « cé¬ 
ment » forme une chape copulatrice qui ferme l’orifice vulvaire jusqu’à ce que les œufs soient 
mûrs et commencent d’être pondus. La chute de la chape copulatrice entraîne souvent l’arra- 
cbement des épines péri-vulvaires qui sont cependant caractéristiques de certains genres pri¬ 
mitifs. Il faut dors, au fort grossissement du microscope, rechercher les cicatrices qui demeurent 
au point d’insertion de ces épines arrachées. Dans certains groupes (Eoacanthoccpkala) il 
y a une seule glande cémenlaire syncytiale à laquelle est annexé un réservoir cémentairc. 
Dans Ica autres ordres, il y a plusieurs glandes cémentaires dont les canaux cémenta ires des¬ 
cendent ensemble vers l’appareil copulateur avant de s’unir au niveau de la vésicule séminale. 

La détermination du nombre de glandes cémentaires est CAPITALE pour parvenir 
à une diagnose exacte de l’ordre, du genre et de l'espèce à laquelle on a affaire. Certains 
auteurs ont contesté ce point pourtant bien établi par Van Cleave. Ceci est d’autant plus 
étrange qu’ils en reviennent aux glandes cémentaires pour hâtir leur propre classification! 
Personne ne conteste qu’il y ait, au sein de n’importe quelle population d’êtres vivants, des 
individus anormaux mais l’on n’a pas encore créé de genres nouveaux pour les monorchides 
ou les fœtus à cinq pattes 1 

— Vorgane de S&fftigen est également caractéristique de l’embranchement. C’est un 
organe musculaire piriforme, volumineux, placé entre les canaux cémentaires et la vésicule 
séminale (avec laquelle il est souvent confondu) et dont Le rôle est celui d’une pompe hydrau¬ 
lique permettant l’évagination et la rétraction de la hourse copulatrice; 

— le pénis est une formation dense, souvent conique, centrée par le canal éjaculateur 
et qui émerge au fond de la bourse copulatrice, d’ordinaire invaginée dans la partie terminale 
du tronc mais qui s’évagino au moment de la copulation durant laquelle elle vient coiffer la 
région péri-vulvaire de la femelle. Cette bourse copulatrice a la forme d’une coupe et présente 
deux parties : 

— une partie antérieure, musculeuse, qui forme le fond de la coupe et à laquelle sont 
souvent annexés deux diverticules; 

— une partie postérieure ou distale membraneuse, souvent renforcée do rayons digi • 
liformes nés de la partie musculeuse, parfois hérissée intérieurement de papilles. 
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L’appareil génital femelle comprend des sacs ligamentaires contenant les ébauches ova¬ 
riennes. Ces saes sont soit permanents, soit se rompent lorsque les ovaires ont atteints leur 
plein développement. 

L’ovaire primordial grossit et se fragmente en nombreuses masses ovariennes ellipsoïdales 
dont les œufs s’isolent peu à peu. C’est dans la cavité centrale de la femelle que se fait la fécon¬ 
dation puis le développement des œufs. Lorsqu’ils sont mûrs ces œufs sont des embryophores 
contenant le premier stade larvaire, l'Acanthor armé d’épines embryonnaires. 

L’appareil de ponte comprend : 

1° Un utérus divisé en trois parties : 

— une cloche utérine, ouverte vers l’avant, centrée par le ligament antéro-postérieur, 
parfois rudimentaire; 

— un groupe de grosses cellules dites cellules sélectrices, placées A la base de la cloche 
qui règlent le passage des embryophores mûrs dans le tube utérin, conduit musculeux qui 
unit l’appareil utérin aux formations vaginales. 

2° Un vagin qui comprend : 

— un entonnoir vaginal, qui double sur une certaine hauteur, le tube utérin- 

— un ou deux sphincters vaginaux, l’un interne, l’uutre externe, plus ou moins puis- 
sants ; 

— un bulbe vaginal, membraneux. 

3° La vulve dont la position est généralement tcrmino-ventrale. 

Les embryophores mûrs sont dispersés dans le milieu extérieur avec les excréments de 
l’bôte définitif. Parvenus chez l’hôte intermédiaire, ils éclosent dans le tube digestif et libèrent 
VAcantkor qui passe dans la cavité générale de ITnvertéhré. 11 s’y transforme en un second 
stade larvaire, VAcanthella. Enfin l’Acanthella devient un juvénile, qui est une réduction 
de l’adulte. Certains cycles se font par passage chez le seul hôte intermédiaire. Pour d’autres* 
il y a passage ohligntoîre ou facultatif par un ou plusieurs hôtes d’attente, qui sont presque 
toujours des Vertébrés. Chez ces hôtes d’attente, les juvéniles sont localisés dans la cavité 
générale et contenus dans des kystes réactionnels. Lorsque l’on récolte des juvéniles il faut 
avoir soin de déchirer les enveloppes du kyste pour en extraire le juvénile puis le laisser 
mourir en extension dans l’eau avant de le fixer à l’alcool bouillant. Faute de cette précaution 
le juvénile est indéterminable car il est replié sur lui-même dans le kyste et son rostre est 
totalement invaginé. 

II y a actuellement environ 1 500 espèces décrites d’Acanthocéphales. Ce sont, en rôde 
des parasites très vulnérants, déterminant chez leur* hôtes des lésions digestive s'série use ’ 
la gravité des symptômes étant bien entendu liée h la densité de l’infestation d’une part et à 
la plus ou moins grande adaptation du parasite à son hôte d’autre part. 

Tous les auteurs ont signalé la gravité du parasitisme par les Acanthocéphales qu’il 
s’agisse de Poissons, d’Oiseaux ou de Mammifères. 11 faut également noter le peu de’apéci 
ficité des adultes pour l’bôte définitif. Les juvéniles sortent de leur kyste et se fixent facile" 
ment dans le tube digestif d’un hôte qui n’est pas l’hôte définitif. Cependant, presque touioura" 
chez ces hôtes anormaux, ils sont incapables d’atteindre leur maturité sexuelle et sont 1 ’ 
ou moins rapidement expulsés. P u ® 

Le parasitisme par les Acanthocéphales me paraît surtout lié au régime alimentaire d 
hôtes. C’est donc une spécificité éthologique, essentiellement déterminée par le comportement 
trophique de l’hôte définitif qui intervient. Par contre lo développement larvaire paraît ne 
pouvoir s’effectuer que chez des Invertéhrés assez strictement déterminés, spécifiquement * 
à la rigueur, génériquement. ou ’ 

Toutefois une meilleure connaissance des cycles serait souhaitable. 

Dans mon premier essai d’une systématique d’ensemble des Acanthocéphales réd - a 
en 1956 et 1957 et paru en 4 fascicules de 1958 A 1960, j’avais adopté la division cri clos 8 * 
suggéré par Van Cleave dans ses derniers travaux (1953). A la lecture des observations T* 
Jean G. Baer (1961) je me suis rangé A l’avis du chef de file de i’Helminthologie helvétique 0 
La classe implique, en effet, une coupure hiérarchiquement trop élevée dans un embraneh 
ment aussi homogène. Ultérieurement j’ai donc adopté (Golvan et Houin, 1963) une rép a ti 
tion des espèces décrites en trois ordres qui sont d’ailleurs ceux reconnus par Van Ct 1- 

1036 E AVE 


Source : MNHN, Paris 
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L’Embranchement des Acanthocéphales comprend donc aujourd’hui : 

L’Ordre des ARCHIACANTHOCEPHALA Meyer 1931 dont les représentants sont 
parasites de l’intestin des Oiseaux et des Mammifères. A certains égards iis sont assez archaïques 
puisque quelques genres possèdent encore des prolonéphridies, d’autres des papilles senso¬ 
rielles sut le cou, des noyaux géants qui demeurent sphéroïdaux et peu nombreux dons les 
lemnisques ou les glandes cémentaires. Chez les Acanthocéphales comme chez bien d’autres 
groupes parasites, la place de l’hôte dans l’échelle zoologique n’a aucun rapport avec le 
degré d’évolution du parasite hébergé. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un parasite 
est primitif qu’il est inféodé à un être primitif, ce n’est pas parce que l’hôte définitif est un 
Mammifère supérieur que son parasite doit être une forme hyperévoluée. C’est ignorer l’évo¬ 
lution, le parasitisme de capture et hien d’autres phénomènes d’adaptation que de s’engager 
dans une systématique édifiée sur de tels concepts. 

L’ordre des EOACANTHOCEPHÂLA Van Cleave 1936 qui ne compte que des 
formes qui, à l’état adulte, vivent dans l'intestin des Vertébrés aquatiques, surtout des Poissons, 
mais aussi des Amphibies et des Reptiles. 

L’ordre des PALAEACANTHOCEPHALA Meyer 1931 qui sera seul envisagé dans 
cette première partie. 

A hien des égards, il est le plus complexe, ne serait-ce qu’en raison du grand nombre 
d’espèces qu’il compte. Ses représentants sont inféodés à toutes les classes de Vertébrés. 
Certains critères permettent cependant de prétendre construire une systématique à tendances 
phylogéniques et j’ai déjà développé ce point de vue (Golvan, 1958). En résumé ces caractères 
sont les suivants : 

— la morphologie des noyaux hypodermiques , d’abord peu nombreux et sphéroïdaux, 
puis en rosette, ensuite ramifiés et enfin amitotiquement fragmentés; 

— les épines cuticulaires du tronc. La présence d’épines autour de l’orifice génital mâle 
ou femelle est un caractère archaïque. Leur disparition, mais avec persistance, des épines dans 
la région antérieure du tronc est l’étape intermédiaire qui précède le stade le plus évolué où 
la cuticule du tronc est totalement incrme; 

— la réduction de longueur du proboscis qui va de pair avec la diminution du nombre 
de crocheta qui l’arment; 

— la perte des papilles sensorielles latérales du cou ou du rostre; 

— la perte des protonépkridies; 

— la disparition de l’assise musculaire interne du réceptacle; 

— la rupture précoce des sacs ligamentaires des femelles ; 

— ia migration du ganglion cébérotde qui est très antérieur chez les espèces archaïques 
et devient de plus en plus postérieur au fur et à mesure de l’évolution; 

— les modifications des glandes cémentaires. Elle parait hien ôtre à l’origine unique et 
syncytiale, contenant des noyaux géants, puis chaque noyau géant s’isole dans une glande 
autonome, dans chacune des glundes, le noyau primitif se fragmente, enfin le nombre de 
glandes autonomes se réduit. Il faut enfin bien faire remarquer que tous ces caractères n’évo- 
luont pas de façon synchrone et qu’une espèce évoluée peut encore conserver un détail ancestral. 
Ceci n’a rien que de normal. De plus tous ces critères d’évolution n’ont pas la môme valeur 
taxonomique. J’ai tenté d’utiliser ceux qui me sont apparus comme les plus sûrs au détriment 
d’autres que l’expérience m’a montré être nettement contingents. 


ORDRE DES PALAEACANTHOCEPHALA MEYER 1931 
Diagnose. 

Arnnihoctphala qui sont, ù i’étst adulte, des parasite! du tube digestif des Vertébrés. Leurs hôtes 
intermédiaires sont des Arthropodes (Crustacés ou Insectes). Leurs hôtes d’attente sont générale nu ut de» 
Vertébrés, surtout à long froid, plu» rarement à »ung chaud. 

Taille jaunis très importante (10 cm au plus). 

Paroi du tronc généralement mince. Sous-cuticulc, lemnUques et glandes cémentaires contenant géné¬ 
ralement de petit* « noyaux » résultant de la fragmentation amitotique de» noyaux géant! primordiaux. 
Toutefois certaine» espèce» primitive» de Palatacanthocephala possèdent encore des noyaux géants très 
ramifiés mai» cher aucun représentant de l’ordre on ne rencontre des noyaux géants sphéroïdaux (comme 
chez le» Eoacanthacrphala et le» Archiacanihacephala). Canaux principaux du système lacunaire toujours 
latéraux, unis par un système d'anastomose» soit transversale» à disposition pteudo-mélamérique, soit en 
réseau & maille» grossièrement polyédriques. 


Source : MNHN, Paris 


12 


YVES 1 . GOLVAN 


I toujours multiplex. Elire h 


e de deux, traie, quut 


■ ou bll ; t C» c »t parmi in espèce» A B glande* cèmentaire» que l’on tronve les forme» les plu» primitives de 
l’ordre. U» espèce» M et 1 2 glande» pos.èdent encore quelque» détails archaïque». Le» espèces A 6 et A 
3 Blindes nou» semblent les plu* évoluées. 11 n'y * jamais de glande cémentairc unique et syncytiale A 
laquelle est annexée un réservoir cétnentaire. Le» glande» cémentâtes ne contiennent jamais de noyaux 
Béants Probosci» »onvent long, armé d’un grand nombre de crochet», au moins dan» le» formes les plu* 
primitive». Ce* crochet» sont toujours disposé» en quinconce selon de» 61e» longitudinale» et non selon des 

l'^L^présence de papille» sensorielles sur les fnees latérale» du rostre ou même du con est un earaetère 
archaïque qui ne te rencontre plu» que dans quelque» espèces. 

Réceptsele en ssc clos possédant, au moins dans »» partie inférieure, une paroi musculaire formée de 
deux aniset, une couche radiulc interne et une couch» longitudinale ou oblique externe. 

Il n’y a jamais de protonéphridie*. 

Le» sac» ligamentaire» de» femelle» »ont précocement rompu». 

La morphologie des embryophore* est en rapport avec le. modalité, du cycle évolutif. Lorsque l’iiéte 
intermédiaire est aquatique, le» embryophore» «ont ellipsoïde», la coque externe est mince et la membrane 
moyenne pousse de» prolongement» polaires. I-or*que i’h&te intermédiaire e.t un Arthropode terrestre, le» 
embryophore» sont ovoïdes, leur coque externe est épaisse et la membrane moyenne ne forme pas de hernie» 


L’ordre des Palacacanthocepkala doit être scindé en deux super-fs milles (Golvan et 
Houin, 1963) qui forment des groupements naturels. A ce propo» nou» écrivions : 

. Sans méconnaître le fait essentiel que les Acanthocéphales présentent avant tout une 
spécificité éthologique, liée »u comportement trophique de leur» hôte», il eat souhaitable, 
pour dea raisons de commodité, de grouper dans une môme super-famille, celle des Eckino- 
rhynchoidea, tous les Palaeacantbocéphales parasitant des Poissons et, très exceptionnellement 
des Amphibiens ou des Reptiles. L’»utre super-famille de l’ordre aéra celle des Polymorphoidca 
qui réunira tous les Palaeacanthocéphalcs se trouvant, à l’état adulte, chez des Oiseaux, des 
Mammifères, voire des Reptiles «. 

L’expérience noua » montré qu’à l’intérieur de ces super-familles, il est possible de dis- 
poser les divers genres selon des familles faciles k reconnaître entre elles, même pour lea 
zoologistes qui ne sont pas des spécialistes de i’embrunchement. L’établissement d’une def 
dichotomique des genres est aussi également simple et la diagnose dea formes affines est basée 
sur des caractères facilement sccessibles. La liate systématique des hôtes définitifs montre 
enfin de façon évidente que le» espèces proches parasitent de» Poissons également apparentés. 
La systématique adoptée ici n’eat certainement pas idéale et n’a pas U prétention d’être défi- 
nitive. Elle sera, je n’en doute pas, perfectionnée et elle doit l’être. Mais dans l’état »ctuel de 
nos connaissances de ce» Helminthe» si psrticuliera, elle est le groupement le plus simple et 
le plus logique tout en tendant à une hiérarchisation qui va des formes les plus primitives aux 
formes les plus évoluées. 


SUPER-FAMILLE DES FXIIMORHYISCHOWEA (COBBOLD 1876) 
GOLVAN ET IIOUIN 1963 


Diagnote. 

Palaeacanthocrphala parasite» de Vertébré» inférieur», surtout de Poisson», mais aussi d’Amphibian» 
Le» hAte» intermédiaire» sont presque toujours de* Crustacés aquatique». 

La classification que je propose pour cette super-famille est la suivante : 

Famille des Illionentidae Golvan 1960 } 

_ genre Illioaentis Van G cave et Lincieome 1939; 

— genre Dollfusentis nov. gen.; 

— genre Telosentis Van Geave 1923 ; 

_ genre Pseudorkadinorhynchus Achmerov et Dombrowskaja Achmerova 1941 ■ 

— genre Tcgorhynchus Van Geave 1921; 

— genre Metarkadinorhynchus Yanuguti 1959; 

— genre Indorhynchus nov. gen. ; 

_genre Dcntitruncus Sinzar 1955. 

Famille «les Lcptorhynrhoidiilue V’itcnlurg 1932 i 

— genre Lrptorhynchoidcs Koatylcw 1924; 

_genre Metacanthocepkalus Yomaguti 1959. 


Source : MNHN, Pans 
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Famille de» Rhadinorhync.hidae Trava»sos 1923. 

Sous-famille des Rkadinorhynchinae Lühe 1912 : 

— genre Rhadinorhynckus Lülie 1911; 

— genre Raorhynchus Tripathi 1959; 

— genre Megistacantka Golvan 1960; 

— genre Calhayacanlhus nov. g en. ; 

— genre Paragorgorhynchus Golvan 1957. 

Sous-famille des Gorgorhynckinae Van Cleave et Lincicoue 1940 : 

— genre Gorgorkynckus Chandler 1934; 

— genre Clcaveius Subramanian 1927; 

— genre Micracantkorhynckina Strand 1936; 

— genre Australorkynchus Ledcbev 1967. 

Sous-famille des Serrasentinae Petrotschenko 1956 : 

— genre Serrasenth Van Cleave 1923. 

Famille de» Feesisentidac Van Cleave 1931 : 

— genre Fetsismtis Van Cleave 1931 ; 

— genre Pseudocavisoma Golvan et Houin 1964; 

— genre Paracavisoma von K ri tacher 1957 ; 

— genre Megaprîapus Golvan, Gracia Rodrigo et Diaz Ungria 1964; 

— genre Cavisoma Van Cleave 1931 ; 

— genre Echinorkynchoides Achmerov et Dombrowskaja Àchmcrova 1941 ; 

— genre Neorhadinorhynchiu Yamaguti 1935; 

— genre Rhadinorhynchoides Fukui et Morisita 1937; 

— genre Filisoma Van Cleave 1928. 

Famille de» Diplosentidav Tubangui et Masilungan 1937. 

Sous- famille des Allorhadinorhynchinae nov. sub-fam. : 

— genre A Uorkadinorhynch us Yamaguti 1959. 

Sous-famille des Diplosentinae Golvan et Houin 1963 : 

— genre Diplosentis Tubangui et Masüungan 1937 ; 

- genre Pararhadinorhyncka$ Johnston et Edmonds 1947. 

Famille de» Heteracanthocephalidae Petrotschenko 1956. 

Sous-FAMiLLE DES Aspersentinae Golvan 1960 : 

— genre Aspersentis Van Cleave 1929. 

Sous-famille des Heteracantkocephalinae Petrotschenko 1956 : 

— genre Hetemcanthacepholus Petrotschenko 1956; 

— genre Snckalinorhynchus Krotov et Petrotschenko 1956. 

Famille de» Arhylhmacanthidae Yamaguti 1935 emend. 

Sous-famille des Neoacanthocephaloidinae Golvan 1960 : 

— genre Ncaacantkoccphaloidct Cable et Quick 1954; 

— genre Acanthoctphaloidts Meyer 1932. 

Sous-famille des Arhythmacanthinae Yamaguti 1935 : 

— genre Arhythmacanlhus Yamaguti 1935; 

— genre Gorgorhynckoides Cable et Linderoth 1963. 

Sous-famille des Parncanthocephaloidinoe nov. sub-fam. : 

— genre Parncanthocepkaloidcs nov. gen.; 

— genre Euietacantkus Golvan et Houin 1964; 

— genre Breizacanthus nov. gen. 


Source : MNHN , Paris 
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Famille des Uypoechinorhynchiilae Gnlvan I960: 

_genre Hypoechinorhynchus Yamaguti 1939; 

_genre Bolborhynchoides Achmerov 1959. 

Famille des Echiwrhynchidae Cobbold 1876. 

Sous-famille DES Yamagutisentinae nov. sub-fam. : 

— genre Yamagutisentis nov. gen. 

Sous-famille des Eckinorhynchinat Cobbold 1876 : 

_genre Eckinorkynchus Muller 1776; 

_genre Pseudoechinorhynchus Pelrotschenko 1956; 

_ genre Mctechinorhynchus Pelrotschenko 1956; 

_ genre Metacanthocepholoides Yamnguti 1959; 

— genre Acanlhocephalus Koelreuther 1771; 

— genre Pscudoacanthocephalus Pelrotschenko 1956. 

Famille dea Pomphorhynehidae Yamagufi 1939: 

_genre Pomphorhynchus Monticelli 1905; 

— genre Longicollum Yamaguti 1935; 

— genre Tenuiproboscis Ynmaguti 1935. 


FAMILLE DES ILLIOSEISTIDAE GOLVAN 1960 


Diagnose . 

Pnlaeacanthocephalu. Echinorhynchoidc», parasites do Poisson». Taille moyenne i o»»ez {rende, 

présentant de nombreux caractère» primitif». . 

Xrene toujours orné, den» ■» partie antérieure, d épine* cuticulnire» disposée» «eion un seul champ 
qui dessine une aire triangulaire à pointe inférieure ventrale. 

Épine* génitales «ou vent présentes au moins cher les femelle*. Mui* re* épines *ont toujours très fragiles 
et tombent souvent lorsque la femelle se débarrasse de la chape eopuletricr de cément. Ce* épines sont 
souvent de très petite tuille et doivent être recherchée* avec grande attention. 

Probotci» généralement long, le plu» louvent cylindrolde, armé d’un nombre importent de crochets 
disposés en files longitudinales. I.u disposition générele en quineonee de» crochets des filon adjacentes tend 
parfois i »c perdre à la base dr» files où 1rs crochet» deviennent plut petit», plus serré» le» uns contre le» 
autre», formant de» «ortc» de « peigne» ». Présence fréquente d’un croi*»nnt be»ai, de grand» crochet» spécia- 
liiés. Rucines de crochet» toujour» de forme kiuiplo. Dissymétrie dorso-vcntrale de* crochet» «euvent très 

DCU< Ré ce ptacle long, à double paroi, inséré A la base du rostre. 

Lemnisque» de longueur variable mai» lo plu» .ouvent pins longs que le réceptacle. 

Plac» du ganglion cérébroïde varioblo mais, ù notre avis, d’autant plus antérieure que l'espèce est plus 

P^^Toujotms aun glandes cémeNtaihes, générelement piriforme* evec de» canaux excréteur» long». 
Embryophores ellipsoïdaux A ceque mince, avec hernies polaire» bien marquée». 

Genre type : Illioscntis Van Cl cave et Lincicome 1939. 

Cette famille contient en outre les genres suivants ; 

— Tciosenlis Van Clcave 1923; 

— Dollfusentis nov. gen. ; 

— Tcgorhynckus Van Clcave 1921 ; 

_ Metarkadinorhynchus Yamnguti 1959; 

— Indorhynchus nov. gen.; 

_ pseudorhadinorhynckus Acluncrov et Dombrowskajit Achmerova 1941 ; 

— Dentit/uncus Sinzar 1955. 

Genre llliosentis Van Cleave et Lineicome 1939. 

Diagnose. 

IlliountiJae parasite» de Poisson» d» mer (aetuclloment connu» de l'Atiuittique ot du Pacifique). 
Tronc allongé, eylindroide, un peu diieté dan» »c partie antérieure laquelle porte un champ unique 
triangulaire à pointe inférieure ventrale atteignant wniiblement la hauteur de la moitié du réceptacle’ 
d’énine» euùculaircs di«po«ée» eu quinconce. Epine» génitale» purfoi* présente» dan» les deux »cxe». parfois 
seulement autour de la vulve, parai.wut parfoi» manquer totalemout (maie elle» »ont extrEmement fragile, 
et done pouvant tomber au cour» de» manipulation». ou lor» de In chuto do In coiffe copulntrice h laquelle 

Probosri^cyÜndrique à elavifurme, à cuticule épaisse, portant un nombre élevé de crochets présentant 
toujours une nette di*»ymétrio dor.e. ventrale. 


Source : MNHN . Paris 
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Fig. 2. IlUostntit farcatua V. C. et L. 1939 
(d’aprU les figures de Van Cieave et Lincicome 11939]) 

Mile. 

Extrémité postérieure du même individu. 

Partie inférieure du rostre. 

6 504020 0 2 


Source : MNHN, Pans 
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La disposition en quinconce de» crochet» des file» adjacente» tend souvent à le perdre dnni |* partie 
inférieure du rostre. Présence de grand» crochet» «pécialiié* au niveau de In couronne basale, souvent seu¬ 
lement présent» don» an portion ventrale. Présence d'vme 1-Alltr de Papilles «fNsotUElLEB latérales 
sur le rostre, au milieu de» file* de crochet» mai» daiu In partie inférieure de ce» files. 

Cou inerme dent la jonction avec le probosci» ett souvent indiitincte. 

Réceptacle long. 

Ganglion cérébrolde TOUJOURS tri» antérieur, placé i proximité de l'insertion du réceptacle à la 
jonetion du rostra et du eou. 

Lemnisques plu» long» que le réceptacle. 

Organe» génitaux mâle» occupant la moitié postérieure du tronc. 

Testicule» ovoïdes placés l’un derrière l'autre et en contact. 

Huit GLANOEs cémentaIRES allongée», pirifortnc» à rloviformc». 

Extrémité postérieure de» femelle» divisée en deux protubérance» unie» par un volumineux organe 
mu» cul aire. C'eat sur ce» protubérance» que l'insèrent le» épine» génitale». La vulve a’onvre «ur le versant 
interne de In protubérance dorsale. 

Utéru» court. 

Embryophore» ellipsoidaux, il eoque mince, avec grande» hernie» polaire» de la membrane moyenne. 

Eipèce lyp* : IlliosentU furcatui Von Cleave et Lincicome, 1939. 


ILLIOSENTIS FURCATUS \tn Cleave et Lîncicome 1939 (fig. 2). 


Corp» allongé, cylindrique. Femelle» mesurant de 5,6 à 21,5 mm de long aur 0,3S h 0,62 mm de .1 i. 
îximum. Males mesurant de i à 9.8 mm de long «ur 0,32 h 0,52 mm de large. «“«nette 

Extrémité postérieure de» femelle» présentant deux protubérances l'une ventrale et l’autre dorsale 
ü deux protubérances »e trouve un organe 



Fie. 3. — Illiotrtui* furcaïut V. C. et L. 1939 


C. Extrémité postérieure d’une femelle montrant le» deux protuhérance» unie» par l'organe muieul i 

en éventail et le* épine» génitale». lre 

D. Proboici». Noter la présence de. papille» »cn»orielle» latérale», la eouronne basale de grand» crochet 

et la pétition trè» antérieure du ganglion eérébrolde. cl * 


Source : MNHN, Pans 
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Épine* articulaires du tronc limitée* à un seul champ antérieur chez le mâle, alors que la femelle po-rède, 
en outre, troi* groupes postérieur* d'épines, un groupe de 2 ou 3 épine* de part et d'autre de la vulve *ur U 
protubérance postérieure, L «> variation* du nombre de* épine* génitale» conctatée* cher le» différent* 
spécimen* tout probablement dues à de» mutilations. 

Proboecie allongé, claviforme, plu* grand chez le* femelles que chez le* mâle*. Longueur comprise entre 
1,06 et 2,9? mm pour un diamètre de 0,178 â 0,341 mm en avant et de 0,142 â 0,244 mm en arrière. 

Crochet* disposés en 14 file* (le* nombre» extrême* eont 12 à 15 file*) de 26 A 33 crochet* chacune. Le* 
crochet* de la région hoirie eont considérablement modifié» et progressivement plue serré* le» uns contre 
le» autres. Ceux de la région antérieure du proboscis sont largement séparé* (il y a de 0,070 à 0,082 mm entre 
le* crochet* voisin* olor* que près de la bote, cet espace *0 réduit à 0,012 A 0,018 mm). Le* limite* de cette 
région hoirie *ont marquée* par la position de la paire de papilles latérale*. Le» crochets basaux du rostre 
«ont de troi» type» distinct*. Ceux de» face» ventrale et latérale* sont petit*, simple», en forme d'épine*, 
dépassant rarement 0,050 mm de long. Le* 6 à 8 crochet* ventraux de la dernière couronne sont très 
grands, de 0,070 à 0,086 mm de long. Enfin, les crochets basaux de» 4 file» médio-dersnle* sont très nette¬ 
ment différencié», fortement arqué*, beauconp plu* fort* que ceux de* files voieine», rnaia deviennent 
graduellement moins spécialisé* en allant vers la base dn probonci*. 

Chez le* mâle*, le* crochet» apéciriiséa dorsaux de la région bas rie ont de 0,020 à 0,031 mm de long alors 
que le» crochet* ventraux placé» au même niveau ont de 0,030 à 0,046 mm de long. 

Chez le* femelles, ces crochet* dorsaux ont de 0,026 è 0,036 mro de long et le* crochet* ventraux corres¬ 
pondant» ent de 0,030 à 0,056 mm de long. 

le» crochets ploréa en avant de* papilles latérales montrent une certaine différenciation dor*o-vcntrric 
dan* leur forme et leur trille. Prè» de l’extrémité antérieure du prohoocit, le* crochet* innt, en moyenne, 
un peu plu* forts chez le* femelles (0,051 à 0,089 mm de long) que chez le» male» (0,051 à 0,07? mm de long) 
mai* n'ont que peu de dissymétrie dono-ventrale. Aux alentour» du milieu du rostre, le* crochet» ventraux 
■ont un peu plu* arqué» que le* dorsaux et apparaissent ainsi plu* court* (le* crochet* ventraux ont de 0,036 
à 0,066 mm de long chez les mâle* et de 0,046 à 0,077 mm de long chez les femelles, le* crocheta dorsaux 
ont de 0.040 à 0,071 mm de long chez le» mâle» et de 0,040 à 0,071 mm de long chez les femelles). 

Réceptacle un peu plu» long que le prohosci*. 

Ganglion cérébrolde placé à l'intérieur même du proboscis, au uiveau de la couronne banale de crochet», 
en avant de l’insertion du réceptacle. Le» rétinnclc» traversent la paroi du réceptacle nettement en arrière 
du niveau anquol se trouve le ganglion, pratiquement ver» le milieu de la hauteur du réceptacle. C'est là, 
un caractère anatomique qui parait trè* spécial cor d'ordinaire le» rétinncle* traversent la paroi du réceptiele 
dan* la région même où te trouve le ganglion céréhrolde. 

Sur chacune de* face* latérale* du rostre au uiveau du 11* crochet à partir de la base du rostre (et non 
A partir de l'apex comme il est dit dan* b description prinetps) se trouve une papille qui temhle l'homologue 
de la « Hrispupille » décrite et figurée par Mm* (1932) chez diven genres à'Archiacanthocephala. 

Pour neui (Golvan 1958-1960) il s'agit là d’un caractère archaïque du genre qui va de pair avec la pré¬ 
sence d'épine* génitale» et la position très antérieure du ganglion eérébrolde. Nout trouveront d'autre* détails 
archaïque* dan* d'autre* membre* de la famille de* Lcplorhynchoididat. 

Lcmniiquei long», cylindrique*, «ynnt environ une foi* et demie la longueur du réceptacle et atteignant 
on presque le testicule antérieur. 

Organe» génitanx mile» placé» don* b moitié postérieure dn trône. 

Testicule* largement en contact, suivi* de huit glande* cémentaire* allongées, piriformes ou claviforme*. 

Embryophoro mûr* de 0,067 à 0,074 mm de long sur 0,008 à 0,010 mm de diamètre. 

Hi le definitif : Mtnticirrhu* amrricanus (Linné) [fam. des Scioenidoe]. 

Bcllooc (1957) signale l'espèce chez Mtjuicirrhus UttoralLs et chez Folyncmus oclontmiu (fom. des 
Polyntmidat). 

Localité : Grand lile (Louisiane U.S.A.). 


ILLIOSENTIS AFRICANUS Golvan 1955 (= L fureatus africanus Golvan 1955). 

La description et les dessins de cette espèce que j’avais donnés en 1955 sont non seule¬ 
ment insuffisants mais inexacts sur certains points aussi faut-il reprendre entièrement la 
description des spécimens récoltés par notre collègue J. CadenaT à Gorée (Sénégal) chez 
5 Albula vulpcs (L.). 

Nous disposons d'une dizaine de ipécimen», dont lentement troi* mile* en bon étstet quelque* femelles 
mûres. La plus gronde femelle mesure environ 15 mm de long rur 1,5 mm de large dans la partie antérieure 
du tronc où le diamètre e»t maximum. Le plu* grand mâle mesure environ 11 mm de long sur 1 mm de large 
A hauteur de la base du réceptacle. Dana l'un et l'autre aexe le corp* est fusiforme, atténué en avant et en 
arrière, plu» large A l'union des tiers antérieur-tiers moyen dn tronc. L’extrémité pogtérienre de* femelle* 
présente deux protubérance», l’une ventrale et l’outre dersale, la vulve s’euvrant aur le ver«ant interne de b 
protubérance dore ale. Entre ce» deux protubérance* se trouve l'organe musculaire en éventail déjà décrit 
pur Van Clxave et Lincicome chez 1. furcatu .». 

Chez le mâle, il n'existe que des épine» cuticubire» antérieures, couvrant toute la partie antérieure du 
tronc. A l’union dn con et du tronc, il y * 4 A 8 couronne* complètes puis la limite inféricnre de ce champ 
unique est oblique en bai ver» la face ventrale, b pointe ventro-inférieure (autrement dit l'épine la plu» 
postérieure) *c trouve an milieu de la face ventrale, un peu au-deieu* dn fond du réceptacle. Chez le* femelle*, 
la dernière épine ventrale est très nettement au-des*ou* du fond dn réceptacle. Il y a donc, proportionnel¬ 
lement, pin* d’épine» et sur une plus grande surface, chez le* femelles que chez les mâle*. Il n'y jpn» d’épine» 
génitale» chez les mâle», alors que chez les femelles, il existe 5 ou 6 épine* rétro-vulvaire», insérée» sur le 
versant postérieur do b protubérance antérieure. 


Source : MNHN , Paris 
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Le prohosci» est long, en manui à grosse extrémité «upérieure. Il mesure entre 2,82 mm et 3,00 mm. 
Il est plu* long chez le* femelle* que chez le* mile*. Kn avant le diamètre est comprii entre 0,24 et 0,38 mm 
lundi» qu'à la bn»e le diamètre n’est plu» que de 0,135 mm chez le» mile» et 0.30 mm chez le* femelle*. Le, 
crochet» sont disposé» «clou 14 file» de 30 à 34 crochet» chacune. La morphologie de ces crochet* présente 
une trè» grande variété. Tout d’abord, la di**ymétrie dono. ventru le eut extrêmement nette. Dan» le» parties 
apicale et moyenne du roitre. le* crochet* vcntruux »ont fortement arqué» et i lame large (la longueur eut 
d’environ 0,06 mm pour une largeur de 0,011 mm). Le» crochet, dorsaux sont au contraire mince*, implanté» 
perpendiculaircmen t au grand axe du rostre, droit» »ur la plu» «ramie partie de leur longueur et ne possédant 
qu’un petit « harpon» terminal qui rappelle le* épine» de* fruit» de Bardane. Ce* crochet» dorsaux ont 
0,058 mm d» long pour une largeur de lame qui n’e*t que de 0,008 mm à la h»*e. 



Fie. 4. - IIKaJciuii africaniu G. 19SS (nouvelle* figure, d’nprè. le. spécimen* type» réétudié») 

A. Mile adulte. 

B. File» dorsale et ventrale de crochet» du roatre. 

C. Rostre d’un mâle adulte. 

[j Partie bannie du roatre d’une femelle. Noter la papille sensorielle latérale, la couronne basale de grand» 
crochet», le cou, 1* partie supérieure du tronc et *e» épinea euticulair», la position trè* antérieure du 
ganglion cérébrolde, 

E. Epine* cuticulaire* du tronc. 


Source : MNHN, Pans 
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À la partie terminale de* files, les crochets sont bien plus petite, toujours plus arqués sur la face ventrale 
que sur la face dorsale, lit sont serré» les uns contre les autres, formant ainsi une sorte de peigne 4 6 ou 
7 dents. Ceux de lu base des files dorsales conservent cette morphologie jusqu’au dernier qui est le plus petit. 
Ceux des six files ventrales augmentent au contraire brusquement de taille au niveau des avant-dernier* 
pour devenir véritablement énormes nu niveau des derniers. Le plus ventral des six crochets qui forment 
ce croissant basal mesure 0,110 mm de long sur 0,035 mm de large à U base. 

Les papilles sensorielles latérales du 
rostre se trouvent 4 la hauteur du 10* 
crochet en comptant 4 partir de la cou¬ 
ronne basale. 

Le réceptacle 41,8 à 2 mm de long. 

Le ganglion cérébrolde est plaqué contre 
la paroi ventrale du réceptacle, un peu 
au-dossous de l’union du cou et du 
tronc. Les lemnisques sont très longs et 
assez larges, atteignant le pôle antérieur 
du testicule antérieur et se repliant en¬ 
suite vers la partie antérieure du tronc. 

Les organes génitaux des mâles occu¬ 
pent environ les deux tiers postérieurs 
de la longueur du tronc. Les testicule* 
sont volumineux et représentent pré» de 
la moitié de la longueur totale de l’appa¬ 
reil génital. Ils sont placés l’un derrière 
l'autre et largement en contact. 1U sont 
immédiatement suivi» de huit glandes 
cémentaires piriformes, groupées pres¬ 
que régulièrement en quatre paires. Les 
canaux excréteurs cheminent séparés le 
long de l’organe deSîlftigen jusqu’à leur 
abouchement dans la vésicule séminale. 

L’organe do Sâfftigen est volumineux, sa 
paroi est épaisse, La vésicule séminale 
est presque conique h base inférieure. 

Su paroi musculeuse est extrêmement 
épaisse. Chez l’exemplaire représenté la 
bourse copulatrice est évaginée. L’orifice mâle est termina). L'appareil utéro-vaginal est relativement 
court. La eloebe utérine mesure environ 0,35 mm de long sur 0,1S mm do large. Le tube utérin paraît 
divisé en deux portions, une supérieure de 0,20 mm de long sur 0,08 mm de large et une inférieure de 
0,14 mm de long mais seulement de 0,06 mm do large. 

Il y a deux sphincter! vaginaux séparés par une portion rétrécie. 

Iæs embryopbores sont en ellipsoïde, assymétriqnes, avee un pôle étroit, étiré et un pôle plus bref, 
plus nettement arrondi. Les bemie» polaires sont très grandes. Les embryopbores mûrs mesurent, en 
moyenne, 0,075 rom de long sur 0,018 mm de diamètre maximum. 

Hôte définitif : Albula vulprs (L.) jfum. des Albulidae], 

Localité : Corée (Sénégal). 




Fie. 5. — Illiosentis africanas G. 1955 

F. Appareil génital femelle. Noter la brièvoté du tube utérin, 
l’éventail musculaire, le» deux protubérances et les 
épines génitales. 

G. Embryopbore mûr. Noter l’assymétrie des pôles.. 


ILLIOSENTIS CETRATUS Van Qeave 1945. 

Description princepi. 

Espèce présentant tous les caractères essentiels du genre JUiossnlis tels qu’il* sont énuméré* par Van 
Cleave et Ljkcicome (1939), Corps allongé, aplati in vivo, arrondi chez les spécimen* conservés. 

Femelles do 20 4 37 intn de long *ur 0,55 4 0,77 mm de diamètre maximum. 

Miles de 15 4 27 mm de long sur 0,44 à 0,66 mm de diamètre. 

Extrémité postérieure des femelles présentant deux protubérance* ventrales et dorsales déj4 décrite* 
chez I.furmtus et le gros organe musculaire en éventail qui les unit intérieurement. Bien que certaines femel¬ 
les possèdent latéralement par rapport 4 la vulve une paire de plis, il n’y a jamais de papilles on d’épines 
génitale* comme chez I. furent us. 

Les épines cuticuiaites existent donc seulement sur la partie antérieure du tronc où elles sont nombreuses 
disposée» scion un champ unique. Elle* ont, en moyenne, 0,038 4 0,042 mm de long. 

Probosci» allongé, claviforme, parfois plus grand chez la femelle que chez le mile, ayant de 1,6 4 2 mm 
de long «ur 0,245 4 0.38S mm de diamètre. Crochet» disposés en quinconce selon 16 file» longitudinale* de 19 k 
24 crochets chacune (le plu» généralement de 20 4 22 crochets par file). 

Une paire de papilles latérales arrondies près de 1a base du probosci», au niveau du 8* ou du 9* erochete 
4 partir de la base du rostre. 

Les crochet* de la couronno basale atteignent souvent de 0,070 4 0,084 mm de long sur la face ventrale 
mais généralement moin* de 0,070 mm *ur la fare dorsale. Le reste de» crochets dn rostre a une longueur 
variable, atteignant de 0,042 4 0,091 mm près du milieu mai» sont plus mince* vers l’apex où ils ont couram¬ 
ment de 0,049 4 0,084 min de long. 

Pour le* autres caractères anatomiques, en particulier la disposition des organes génitaux mâles, 
/. et'!roms est identique 4 I. furcatus. 


Source : MNHN, Pans 








Fig. 6. — lUioirniit cetratu* V. C. 1945 (d'uprli lei figure, de Van Cllave 1945) 


A. Extrémité postérieure d’un mile. 

B et C. Proboecin de deux femelle». La papille aenioriclle latérale eu peu visible < 
près de lu bute du 11" crochet A partir de U couronne basale. 


trouve, tur In figure B, 


Source : MNHN, Paris 
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Hôtes définitifs : intestin de Mmticirrkus undulaïus (Girard), plue rarement l'espèce se rencontre cher 
Roncodor stearnsi (Steindacbner) et chez Umbrina roncador Jordan et Gilbert (ce* trois Poisson* appartiens 
nent à la famille des Sria(nidar). 

Localité : La Jolio (Californie, U.S.A.). 


ILUOSENTIS EDMONDSI Golvan 1960 ( - Illiosentis furcatus sensu. Edmond* 1957). 

Description princeps, huxée mir 3 mâle- et 
2 femelles ainsi que sur des fragments de 2 femelles. 

Corps long et mince, de 12,1 1 14,8 mm de 
long sor 0,50 à 0,70 mm de diamètre chez les 
miles. Une femelle intacte a 20,5 mm de long pour 
nn diamètre de 0,70 mm Proboscis long et mince, 
incurvé ventralcment, mesurant en complète exten¬ 
sion (chez un seul de» ma 1er) 1,8 mm de long sur 
environ 0,18 mm de diamètre en avant et 0,012 
rom en arrière. 

Le rostre est armé de 14 à 16 files longitudi¬ 
nale» de 32 à 3-4 crochets chacune. La taille des 
crochet» diminue progressivement d’avant en ar¬ 
rière. La longueur de» crochet» antérieur* e»t 
d’environ 0,05 à 0,07 mm et celle des crochets pos¬ 
térieurs d’environ 0,02 A 0,03 mm. Le» 10 ou 12 cro¬ 
chet» le» plu» postérieurs de chaque file sont presque 
ipiniformes et plu» sénés le» un* contre le» autres 
que ne le sont le» crochets placé» plu» en avant. 

Le» cmcheti ventraux »ont un peu plu» forts que 
le» latéraux et les doraaux. Les 2 on 3 crochets de 
la partie postérieure de la face ventrale «ont net¬ 
tement plus gros que leur» voisins. 

Pas de papille» visibles pur les faces latérales 
dn rostre. 

Cou inerme d'environ 0,25 mm de long sur 
0,2 mm de large. 

Épines antérieure» du tronc très nombreusrt 
et disposées en couronnes, formunt un revêtement 
qui couvre environ le tiers de la longueur du 
trône. Dan» le partie moyenne du tronc, les épine» 
deviennent petites et dispersées, manquant d'ail¬ 
leurs complètement chez un des mâles et une des 
femelle». Chez 2 des males et chez le* 2 femelles 
existent de» épine» génitales ventrale» qui, chez 
le» mile» sont dirigées ver» l’avant. 

Réceptacle A double paroi, considérablement 
plu» long que le rontre. 

Ganglion céréhrolde placé dans la partie anté¬ 
rieure du réceptacle A hauteur de l’iniertion de» 
lemnisquei. 

Lemnisques aussi long» on un pen plus longs 
que le réceptacle. 

Testicule» iphéroldaux A ellipsoïdaux, de 0,5 
à 1 mm de long, placés l’un derrière l’eutre dans 
les deux tiers postérieurs du tronc. 

Huit glandes cémentaire» en groupe compact. 

Orifice génital mâle termino-dorsol. 

Vulve présentant uno anatomie très compa¬ 
rable à celle décrite pur Van Cleave et Linci- 
come (1939) pour /. furent us, en situation termi- 
no-dorsale. 

Emhryophore» de 0,090 A 0,110 mm de long 
»ur 0,018 A 0,028 mm de diamètre. 

HôU définitif : Upmeichthys porotus (Cuvier 
et Valencienne») (Poisson de la famille de» Mul- 
lidae]. 

Localité : Itation n" 76, plateau continental A 
l’Eat d’Albany (Ouest de l’Australie). 


Fie. 7. — IUiosentis edmondsi G. 1960, 
rostre d’après la figure d'EDMONDS (1957) 



Genre DollfusentU nov. gen, 

Cable et Lîndekoth (1963) ont redéfini le genre llliosenlis pour y faire entier des espèces, 
certes fort proches A'llliosenlis, mais qui toutes ne présentent pas la morphologie remar- 


Source : MNHN, Paris 




YVES J. COtVAN 


22 

quable de l’extrémité postérieure des femelle* avec ses deux protubérances et le volumineux 
organe musculaire en éventail qui les unil. Comme d’autre pari, la taille assez grande de ces 
Acanthocéphales ne permet pas de les rattacher ou genre Telosentis Van Cleave 1923, il 
me parait nécessaire de créer pour elles un nouveau genre que je dédie à mon maître Robert 
Ph. Doixfus. 


Diagnose. 

lliioteniidat parasite» de Pnisann» de mer actuellement connu» seulement do 1» mer dns Antille». 

Taille moyenne A faible. Corps allongé, un peu fusiforme. La partie antérieure du troue, la plu» large, 
porte un Champ unique d'épine# cuticulaires diaposée. selon une aire triangulaire à pointe inférieure ventrale, 
laquelle peut »e trouver à hauteur de la partie postérieure du réceptacle. 

Proboscis cylindrotde 1 elavifornie, armé d'un nombre élevé de crochets présentant une dissymétrie 
dersO'ventrale faible. La di*po*itiou en quincunce des erechets e»t nette dan» la partie antérieure du rostre 
mais tend à se perdre vers la partie baaae der blet où les crochets sont petits et serrés les una contre les autres. 

Il exiite un croissant baasl et ventral de grands crochet» spécialisé». 

Une paire de papille» sensorielles latérale, dan» le tiers moyen du probosei». 

Noyaux hypodermique» souvent très ramifié» niais non encore fragmentés. 


Cou incrme. 

Réceptacle long. 

Position du gangiien céréhrolde non préei«ée par le» descripteur». 

Lemnisques tri» long», souvent deux foi. plus long» que le réceptacle. 

Organes génitaux milles occupant la moitié po.lérieure de la longueur du tronc. 
Testicule» ovoïde», placé» l'un derrière l’antre et en contact. 


nuit gianucs touciusu™ . ' 

Pa» d’épine» génitale», au meut» cher le» male» 


Utérus court. . , , 

Extrémité postérieure de» femelle» ne présentant jamais les deux protubérance» unies par ic gros éventail 
musculaire qui caractérise le genre Miosmli». 

Épines péri vulvaire» parfni» présentes. . 

Embryopheres ellipsoïdaux, A coque mince, avec grandes hernies polaires de la membrane moyenne. 
Espèce lyps : DollfuttiUis chandteri nom. nov. 


DOLLFUSENTIS CHANDLER1 nom. nov. [ = Telosentis tenuicornis (linton 1905 nec 
1891) Van Cleave 1947 ■=» Echinorh.ynch.us pristis tenuicornis Union 1905 nec 1891 
= Rhadinorhynchus tenuicornis (Unton) Van Cleave 1918 = Eckinorkynchus incrassa- 
tus Molin sensu Union 1888). 

Ce dernier synonyme n’esl peut être qu’un juvénile de (.orynosoma, de même que 
fE. inemssatus Molin sensu Unton 1892 (voir Meyer 1932 et Van Cleave 1947). 


Description de Chandler (1934). 

Corp» mince mais élsrgi aux alentours du fond du réceptacle et parfois uetteroent dilaté. Proboscis 
généralement inséré en formant un angle avec le grand axe du troue. 

Mile» long» de 4.5 A 6 rom (selon Linton de 7,4 A 10.2 mm) et femelle. longues de 7 A 10 mm (selon 
Limon de 10 A 16 rom). Diamètre maximum de» mâle» compris cnlrc 0,275 et 0,300 mm. pour les femelles, 
le diamètre varie de 0,250 A 0,300 ram dan» la partie postérieure rylindrique mais atteint de 0,350 A 0,550mni 


*" Proboscis long de 1 A 1,3 mm, légèrement plus large en avant qu'on niveau du milieu eu de la base, 
diamètre maximum compris entre 0,005 et 0,090 ram. 

Armé de 12 à 14 files d’environ 22 A 24 crochets chacune. Le. 16 a 18 cTocheu antérieur» sont disposés 
comme d’ordinaire en« spirales» mai» au niveau des 6 crorhels postérieur» la di.pe.itien tend A ae foire 
selon de» ligne» verticale». Le» crochet» antérieur», ceux qui »e disposent sur le» « spirales » sont de taille 
fort uniforme, atteignant environ 0,03 A 0,04 min de long mai» ceux de la face dorsale «ont cependant un 
peu plus mince» et moins arqué» que ceux de la face ventrale et leurs racines sont moins hien développées. 
Les crochet» dorsaux ent environ 0,005 mm de large alors que les ventraux ont près de deux foi» cette 
largeur et sont arqués A 00', ayant parfois la ferme de harpon. l-cs crochet» de ligne» verticales de la base 
sont trè» petit» et serré» le» un» contre le* autre», la plupart sont large», fortement »rqué» et ayant environ 
0 01 A 0 015 ram de long mai» quelques-uns, «ur la fuce dorsale sont plus minces et moins incurvés. Un peu 
en arrière des plu» inférieurs de ce» crochet» de petite taille, il y u un croissant ventral de 8 grand» crochet» 
peu courbés, long» de 0,04 A 0,05 nun et faisant presque à angle droit avee la surface de la euüeule du rostre! 
Le quart proximal dn rostre est inerme (il s’agit en fait du eou). 


1. Dan» son texte CuaNDLE» n’indique ps» la présence d’épines génitale» chez les mile». C’est Van 
Cl.ha VE (1947) qui " ajouté cette précision. Mai», en réalité, la confusion la plus totale règne autour des 
espèce» désignée» après LtSSTON sou» le* nom» de Jihadiwrhynchui pr«w et B. Irmtirocnis. il ,’agit manifes¬ 
tement de plusieurs espèce» n’appartenant pas au même genre (voir Cahle et Lmderoth 1963). Linton a 
figuré de» papilles postérieure, mai* il .'agissait d’un fragment de ver qu il pensait être une femelle u " 
que VaW Clf-ave était persuadé qu’il .'agissait d'un mule. Jusqu A plus ample informé il n 
génitale» chez les inale» de Dollfut'ruis. 


il n’y a pa» d’épine» 


Source : MNHN, Pans 
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La région antérieure du tronc est armée d’épines caractéristiques, grosses, engainées de cuticule et 
disposées irrégulièrement, encore qu’il y ait deux on trois couronnes très régulières de grosse» épines de 0,06 
A 0,07S mm de long, junte au niveau de U jonction dn cou et du tronc. En arrière de ces couronnes, le» épines 
deviennent de plu» en plu» dispersées et de plus en plus petites. Le» épine» ventrales sont un peu plus grosses 
que le» dorsales et descendent plus bas vers l'arrière, la pointe inférieure de l’aire spinulée atteignant sur 
la face ventrale la hauteur de la moitié postérieure dn réceptacle. 

Lemnisquen tubuleux, minces, digitifonne» au niveau de leurs extrémité* distales et ayant environ la 
longueur ou la longueur plus nn tiers de la longueur du réceptacle. 



Fie. 8. - DoUfusenlis chandltri nom. nov. 

(d’après les figure» de CiiandLER [1934] et de Van Ceeave [1947]) 

A. Partie antérieure du corps. 

B. Extrémité postérieure du tronc d’un mâle. 

C. Épines cnticulaires du tronc. 

D. Trois types de crochet* du rostre. 


Source : MNHN, Paris 
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Mile* à bourse copulstrwe bien développée à pru pris aussi large que longue. 

Testicules placér en arriére de la meitié de la longueur du trene, le bord antérieur du testicule antérieur 
se trouvant 1 environ 1,5 à 2 mm de l’extrémité postérieure du tronc. 

Testicule» l’un derrière l'autre, contigus, chacun d'environ 0,2S mm de long et ayant une largeur 
meitié moindre. 

Canaux spermatique» gros, avec un diverticule en bulbe (probablement l’organe de Sfifftigen) s’unissant 
en un vas déférons unique qui se dilate en une vésicule séminale postérieure bulboïde. 

Huit glandes cémentâmes, tubuleuses avec des élargissements en massue contenant des groupes d 



Fie. 9. BoH/insnlis chondleri nom. nov, 
(d'après les figures de Van ClkaVk [1947)) 


Partie basale du rostre, eeu et partie antérieure du tronc d'une femelle (!)•, ,o.ue d’une femelle m 
partie antérieure du tronc d’un mile montrant la disposition des épine» cuticulaires (3); partie » u 
ricure du corps d’une femelle (4); croissant basal de grands crochets sur le reitre d’une femell «î" 
croissant basal de grand» crochets sur le rostre d’un mile (6); partie d'un noyau sou-cuticuluire ri 
ramifié don» le tronc d’une femelle (7); partie postérieure du tronc d'une femelle (8); noter l’ab . ' 

de protubérances et d'organe musculaire en éventail carucléristiqura des liliosnntis nmu 
vestibule génital d’une femelle (9); extrémité postérieure du trenc d'ut» mâle (10k vue latérVf^j 0- 
l’extrémité postérieure d’un mâle (tl) et partie inférieure d’un rostre (t2), “ e *** 


Source : MNHN, Pans 
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Embryophores avec une membrane externe fine et une épaisse membrane interne poussant des pro¬ 
longements à chaque pôle. Les œufs ont environ 0,08 mm de long et de 0,012 A 0,018 mm de large, l’acanthor 
ayant environ 0,055 5 4,060 mm de long. 

Hoir* définitif» : Micropogon unduUuus (fam. des Sciatnidae); Lriostomus xanihurur (fum. des Sciât- 
nidae). 

Localité : Calveston Bay (Texas, U.S.A.), 

A ces hôtes, il convient d'ajouter : Cynoscion artnariu» (frun. des Otolilhidae. Le nom correct doit être 
Catreus armorias ear le genre Cynoscum n’est pis valide) et Orthopristis ckrysoptents (fam. des Pomada- 
oyidat). Quant au spécimen trouvé par Bullock cher Fundulus grandi» (fam. des Cyprinodontidar), il y a 
28 crochet» par file» et appartient peut-être A une autre espèce (voir Bulloek, 1957). 


DOLLFVSENTIS CTENORHYNCHUS (Cable et Linderoth 1963) nov. comb. (= IHiosentis 

etenorhynchus Cable et Linderoth 1963). 

Cable et Linderoth pensent que leur espèce, abstraction faite des différences dues à 
l’âge et à la maturité, est identique A celle de Chandler, En fait les mensurations diffèrent, 
il y a un peu plus de crochets par file dans l’espèce texane, les épines cuticulaires sont plus 
grosses. Je pense que ces deux espèces sont très proches mais cependant différentes. 

Description princtp», basée aur 2 mâles et 1 femelle immature. 

Prohovif Kubclavifarme de 0,785 A 0,896 mm de long (H eit A noter qu'ici la longueur du cota n'est pas 
comprise dan» la longueur totale du rostre alori que Chandleb avait compté ensemble ces deux portions 
distinctes) de 0,09 à 0,14 mm de diamètre. 



FlC. 10. — DaUfutcatit etenorhynchut (C. et L. 1963) non. eomh. 

(figure» de Cable et Linderoth, 1963) 

A. Partie antérieure du corps d’un mâle. 

B. Partie postérieure du corps d’une femelle. 11 n’y a ni protubérance», ni organe musculaire en éventail, 

ni épines génitales. 

C. Épines cuticulaires du tronc. 


Source : MNHN, Paris 
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Crochet!) disposé» selon 14 files de 19 A 21 crorheu, chacune et un croissant venir»! de 6 à 8 crochets de 
0 047 J 0,054 inm de Ion* nettement distincts et séparés des autres crochets. Dans la partie antérieure du 
rostre les crochets ont de 0,026 à 0,042 rom de long et leur taille décroît vêts l'arriére pour atteindre 0,009 
j 0,017 mm à la hase des files. Ils sont disposé- en quinconce sauf les 5 ou 6 crochets à la base de chaque file. 

’ Les papilles latérales «ont au niveau des crochets 7 à 9 à partir de la base du probosets (Chandleii omet 
cet important détail tant dans sa description que sur sa figure du rostre, mais il a pu croire qu’il s’agissait 
d’artéfacts). 



A 


Fie. 11. - Doltfuscntu hrtrracanOuis (C et L. 1963) nov. co mh. 
(figures de Cablk et Lindf.rotu, 1963) 

A. Extrémité antérieure d’un mile. 

B. Extrémité postérieure d’un autre mile. 

C. Extrémité postérieureJd’une femelle. 

I). Épine* cuticuloires du^tronc. 


Source : MNHN, Paris 
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Épine» cuticulaires forte», de 0,034 4 0,051 mro (celle» de l’espèce du Texas ont de 0,06 à 0.07S mm de 
long) en avant et diminuant jusqu'il 0,025 à 0,030 mm vers l'arriére. Ce» épine» disparaissent au niveau de la 
face veutrale à peu pré» à hauteur du milieu du réceptacle alors qu’elle» n'existent plu» bien au. dessus de ce 
point sur la face dorsale. 

Le réceptacle a 0,9 4 1 min de long (au-dessous de la jonction du cou et du tronc). Sa longueur doit être 
un peu plu» grande puisqu'il s'insère en fait & la base du rostre. 

Lemnisques ayant un peu moins de deux foi» la longueur du réceptscle. 

Extrémités postérieures dépourvue» d'épines génitale» dans les deux sexe». 

Troue de» miles de 3,75 à 4,39 mm de long »ur 0,49 mm à 0,60 mm de diamètre maximum. 

Glandes cémentaires volumineuse». 

Tronc des femelle* de 3,9 miu de long »ur 0,19 mm de large. 

Ouverture de la cloche utérino à 0,54 mm de l’extrémité postérieure. 

Embryophore» absent». 

HSlt définitif ; Upmeus martiniçns Cuvier et Valencienne» (fam. de» Mullidae). 

Localité ,’ Jamaïque. 


DOLLFUSENTIS HETERACANTHUS (Cable et Lmderotb 1963) nov> comb. [= Illiosentis 
heteracanthus Cable et Linderolh 1963]. 

Dticription princcpi basée tur S mâle» et 1 femelle sans œuf». 

Extrémité» postérieure» dépourvues d'épine» dan* le» deux sexes. 

Proboscis cylindroldo de 0,86 i 1,5 mm de long sur 0,07 i 0,15 mm de diamètre. 

Crochets disposés selon 14 file» de 26 à 29 crochet* chacune ovec un croissant ventral de 6 grand» 
crochets de 0,074 i 0,102 mm de long, près de» crochet» basaux de» ligne» verticale» correspondantes. 

Crochet* près de l’upex du rostre ayant do 0,032 4 0,051 mm de long, dan» 1a partie moyenne de 0,032 
i 0,041 mm de long. Le» 6 à 8 crochets postérieur» de chaque 61e ont de 0,01 i 0,02 mra de long et sont for¬ 
tement arqué», rapprochés le» un» de* autre». 

Papille* latérales au niveau de» 9' à 11» crochet» i partir do l’extrémité postérieure du rostre. 

Épine» euticulairc» grosse», s'étendant en arrière du fond du réceptacle ventraiement et sur un peu moins 
de cette longueur sur la face dorsale. Aire spinulée toujours interrompue sur cette face et iatéro-dorsalement 
par une zone ovalaire dépourvue d’épine*. Le» épines du trône augmentent un pen de taille d’avant en arrière. 
Elles ont en effet 0,02 mm de long en avant et 0,03 mm de long en arrière. 

Réceptacle de 0,825 à 1,35 mm de long (depuis la jonction du cou et du tronc). 

Lemnisques environ deux foi* plus longs que le réceptacle. 

Troue do la fcniolle de 3,68 mm de long sur 0,45 mm de diamètre maximum. 

Ori6ce de la cloche utérine i 0,5 mm de l'extrémité postérieure du tronc. 

Tronc des mile» de 3 i 4,43 mm de long tur 0,34 4 0,50 mm de diamètre maximum. 

Testiculo antérieur de 0,20 i 0,38 mm de iong. Testicule postérieure de 0,18 i 0,30 mm de long. 

Glandes cémentaires plus petite» et plu» difficile» 4 compter que dans les autre» espèces. 

jfffile» définitifs : Gcrrcs cincrcus (Walbaum) [fam, de» Gemdae]; Bathygobius soporator (Cuvier et Valen¬ 
ciennes) [fam, des Co&üdoe]', Labrisomns nuchipinnis (Quoy et Gaimard) [fam. de» Clinidas]; Plalophryt 
O ctlialus (Agussiz) [fam. de» fioliicfar]. 

Localité : Curaçao. 


DOLLFUSENTIS LONGISPINUS (Cable et Lindcroth 1963) nov. comb, [= Illiosentis lon- 
gispinus Cable et Lmderoth 1963 = Tclosentis tenuicornis sensu Van Cleave 1947, 
PP’ (?)]> 

Description prlmcpt basée sur une seule femelle. 

Tronc de 4,60 mm de long sur 0,21 mm de diamètre maximum de l’extrémité postérieure du réceptaclo, 
Proboscis cyündriquo de 1,05 mm de long «ur 0,12 mm de large, armé de 14 files do 22 crochet» chacune, 
les crochet» ventraux sont un peu plus forts. Les quatre crochet» placé» à la base de chaque file sont réduit», 
ont l’aspect d’épines et sont placés le» uns contre le» autres. Ils ont de 0,008 il 0,013 nuu de long. En arrière 
d’eux, on trouve un croissant ventral de 8 crochet» de 0,060 mm de long nettement séparés des autre* crochets 
du rostre. 

Le» papillos latérales du ro»tre se trouvent au niveau de» crochet* 7 ou 8 4 partir de la hase de» file». 
Épine» cnticulaire» minces, s’étendant jusqu’à hauteur du fond du réceptaclo ayant environ 0,07 mm 
de long en avant et dont la taille décroit jusqu’à 0,02 mm eu arrière. 

Réceptacle descendant jusqu’à 1,05 mm en arrière de la jonction du cou et du tronc. 

Lemmsque* ayant environ deux fois la longueur du réceptacle. 

Partie postérieure de la femelle portant une épino d'environ 0,017 mm de long en arrière de l'orifice 
vulvaire et une identique en position ventrale par rapport à cet orifice. 

Utérus court L’ouverture de la cloche est à 0,60 mm de l’extrémité postérieure du tronc. 

Ce qui e»t peut-être uu morceau de femelle mûre de 1a même espèce et qui se trouve avec la femelle 
entière décrite ici contient de* embryophore* en navette de 0,057 à 0,060 mm de iong sur 0,017 mm de hirge. 
Hôte définitif : AnUotnmus virginicus (Linné) [fam. de» Pomadasyidae], 

Localité t Jamaïque. 

(Voir figure 12 page suivante) 


Source : MNHN, Paris 



28 


YVES J. GOL.VÀN 



Fie. 12. - Dollftuantii longiipinus (C. et L. 1963) nov. com4, 
(figures de Cable et Lindehoto, 1963) 

9■ Partie (ultérieure du corps d’une femelle. 

10. Partie postérieure du corp» d’une femelle. 

11. Partie postérieure du tronc d’une femelle. Noter la présence de* épines génitales, 
a. Épines cuticulaires du tronc d’une femelle. 


Source : MNHN, Pans 
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Genre Telosentin Van Cleave 1923. 

Diagnose. 

IUiostnlidae parasites de Poisaon» de mer côtier». 

Tronc allongé, cylindrolde, de petite taille, omé dm* a* partie antérieure d’un champ unique d’épine» 
euticulsires disposée» en quinconce. SpinuUtion eou\Tint une aire triangulaire h pointe inférieure ventrale. 
Épine* génitales présentes dans les deux sexes mois fragiles. 

Sous- cuticule contenant de* noyaux géants très ramifiés mnis non encore fragmenté». 

Proboscis en longue mo»sue, armé de files longitudinale» de crochets ne présentant pas de forte dissy¬ 
métrie dorso-ventrale et devenant plus petits et plus serrés ü la base des files. Pas de grands crochets spécia¬ 
lisé» à In bise de» files. 

Cou assez long. 

Réceptacle long. 

Ganglion cérébrolde placé sensiblement dans la partie moyenne du réceptacle. 

Lemni«quc* ayant environ la môme longueur que le réceptacle. 

Organe» môles occupant la moitié postérieure du tronc. 

Testicules ovoïdes, placés l’un derrière l'autre et en contact. 

Huit glande* cémentnire» as*ez courtes, piriformes. 

Orifice génital mâle aubterminal. 

Embryopbores allongés, ellipsoïdes avec grandes hernies polaires de U membrane moyenne. 

Espèce typt ; Trlounlis molini Van Cleave 1923. 



Source : MNHN, Paris 
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TELOSENTIS MOLINI Van Cieavc 1923 (= Echinorhynchus atkerinae Rudolphi 1819 — 
Echinorhynchus acanthosoma Wcslrurob 1821 = Echinorhynchus latcralis Moün 1858 
nec Leidy 1851). 

Deicripiion de Van CUav* : eorpa de 6 à 8,6 min de long. 

Probo»ci» cylindrolde ou eu momie de 1,14 4 1.3 mm de Ion» eut 0,15 4 0,19 mm de diamètre, aimé de 
12 file* d'environ 20 crochet. chacune. Crochet* de la partie moyenne du roilre ayant de 0,048 h. 0,060 mm 
de long ceux de la face ventrale éunt un peu plu» gro» que <*u* de la face dor.uie ûtués au même niveau. 
Épinci cuticidaire» ayent environ 0,024 mm de long. 

Réceptacle d'environ 2,2 mm de long. 

Ganglion cérébrolde placé dan« le tier» moyen de la hauteur du réceptacle. 

Présence d'épinea génitale» ehez les male* et chez le» femelle!. Orifice» génitaux ventraux donaleadeux 


>eX * Embryophore» de 0,060 it 0,070 mm de long aur 0,012 h 0,014 mm de diamètre, avec hernie* polaire» 
de In membrane moyenne. 

UStr définitif ! Alktrirw heptetu* (foin, dci Athrrinidae). 


Localité ; Italie. 

Meyek (1932) et Yahacuti (1963) a»similent à I*. mdini le* divera Acunthocéphalea décrit. ao U a | 0 
nom d’Pcfiinorhynchua latéral» Moün 1858 par SrotsiCB, par HaMaN* (1895), UaBBACAILO et Draco (1903), 
Porta (1904) et I'aikkxa (1905). Si ce» déterminaüon! sont exacte*, il faudrait doue ajouter k la liate des 
h6tea de cette espèce '. Belont ocu* (L.) (fan». de« Btlonidae], Moro na lobrox (L.) (fom. de. Aforonidaa]; 
Gobiu* jota (fam. de» Gobiidae ) Exocoetu* volilant (L.) ffum. de» Frocortidae], Anguilla vulgaris (L.) [fam. deà 
AnguiUida*], Lophiut pucaloriu* (L.) [fam. de» iMphiidat], Paralichthyt dentntut (fam. dea Paroiiehrfcyidoa) 
Pomatomus Êoltatrix (fam. dea Pomatomidat) de la Méditerranée et de l’Adriatique. 

Quatre exemplaire» mûr» de cette e*pèce ont été récolté» par notre ami» Loui* Euzet chez Brlone btlone 
au moi» de mai 1957. Nou» pouvon* done donner ici lei préciaiona luivantc» aur cette espèce : 

Acanthocéphâle» de petite taille, le» mâle* m«jurent reipectivement 2,95 mm de long «ur 0,30 mm do 
large et 2,34 mm de long su* 0,38 mm de large, ce leeond fpeeimen étant un peu rétracté. Le. femelle» ont 



B. Femelle et mâle en extemion presque complète. 

C. Extrémité poitérieure du male de la figure B. 


Source : MNHN, Pans 
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respectivement 3,2 mm de long sur 0,3 mm de large et 3,9 mm de long sur 0,55 mm de large, cette seconde 
femelle contenant seule de» embryophores murs dan» sa cavité générale alors que pour l’autre il n’y a que 
des embryophores eu voie de développement. Les proboscis sont tous partiellement invaginé» h leur apex. 
Leur longueur réelle doit être comprise entre 0,5 et 0,7 mm. Ils »ont armés de 12 files de 20 & 22 crochets 
dont la taille décroît tris régulièrement de l’apex A la buee du rostre. Les crochets basaux sont les plu» petits, 
leur espacement est normal et il n'y a pas de grandi crochets spécialisés h la base des file». ï.i dissymétrie 
dorso-ventrale est faible. Le cou est tronçon ique, haut d’environ 0,07 mm. 




D. Extrémité postérieure de la femelle de In figure 13. 

E. Extrémité postérieure du mâle de la figure 13. 

F. Kmbryophore mûr. 



Fie. 16. -- Tehtentis moitrti V. C. 1923 Fie. 17. — Teiostntis molini V. C. 1923 

Proboscis du mile de la figure 13. Files de crochets dorsale et ventrale du rostre du 

mâle de 1a figure 13. 

8 5M020 6 3 


Source : MNHN, Pans 
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. r ^„. ntllc j e C!t cylindroide, mesurant dr. 1 ;î 1,25 mm. Le ganglion cérébrolde est situé dan* le 
liera sunérieur immédiatement «n-dwaeui de i'union du cou et du tronc, l-e» rétinuclei aortent delà double 
paroi nuiacuJaire légèrement au-dessous du gauglion. 

Lea lemnisques aent nettement plua court» que le réceptacle. 

Le tronc e*t toujoura arqué *ur »o face ventrale. Il porte tui 
champ unique triangulaire à peinte ventrale 

est sensiblement placée 4 la hauteur du fond du réceptacle. . 

Tant chez lea mulea que chez tea femelles il existe 
de petitea épines autour de l'orifice génital. 

Le» testicules sont ovoïde a, placés nettement au- 
dessous du fond du réceptacle, au meine chez le mâle 
tien contracté. Ils sont largement en contact. Dana 
l'ensemble les organe» génitaux mâle» n’occupent que 
la moitié postérieure du tronc. Il y a 8 glandes 
cémeniairos apbéroldalct en groupe compact. Leurs 
canaux excréteurs restent séparés sur toute leur lon¬ 
gueur. L'orgsne de Sôfftigen a»L bien développé. 

L'appareil génital femelle est assez court. La 
cloche utérine est étroite, ou moins chez la plus jeune 
des femelles chez qui die est visible nier» que chez la femelle mûre toute cette portion est cacbée par les 


Fie. 18. — TtUntiuU moUni V. C. 1923 

Épiocs cuti cul aires de U partie antérieure du tronc. 


emory upiw* c*. 

L© tube utérin e*l d’*bord étreit puii ili’élirgit nettement »vant de te prolonger par le v.gin qui com- 
porte un entonnoir vaginal ceurt et un gros sphincter subtcrminal. La vulve est ventrale. 

Ce qui est le plu» remarquable est la position très ventrale de l’orifica génital mâle avec, en arrière de 
lui un cène terminal nettement séparé du reste de la cavité générale et prenant une teinte pâle lorsque l’on 
colore l’animal an carmin chlorhydrique. 

Le» embryopborr» ont, en moyenne 0,055 mm de long sur 0,015 mm de diamètre. 

L’acanthor a environ 0,01 mm de long. Le» hernies polaires sont bien développées. 


Localité i Sèt* (Hérault). 

Quant au Tiloitntit motini de Linten, décrit de Woods llole, il s'agit selon Meyeo (1932) d'une larve 
de Corynotoma. 


TELOSENTIS A USTRALIENSIS Edmonds 1964. 


Im description princeps est faite d'après 1 mâle et 2 femelles provenant de l'intestin d'Anguilla ni n - 
hardti S. 


La longueur du tronc de» mâles est de 1 mm et lu largeur maximale (au niveau du milieu du tronc) 
est de 0,6 mm. La longueur de» femelle» est comprise entre 5,1 et 5,6 mm alors que leur diamètre, d»,,. 
partie antérieure du trenc, est de 0,65 à 1 mm. 

La partie antérieure du tronc est ernée de nombreuse» ceurenne» d'épines â direction postérieure qui 
s'étendent sur environ un tiers de la longueur de U face ventrale. Ce* épines ont environ 0,025 i 0,030 mm 


Le restre du mâle est pratiquement cylindrique, sa longueur est de 0,72 mm et aa largeur maximale 
de 0,14 mm. La longueur maximale du restre de la femelle est de 0,7* mm et sa largeur la plut grande de 
018 mm. Le probesci» e*t armé de 16 file» de 23 i 26 crochets. La taille et la ferma de certains de cem crocheta 
■ont représentés sur la figure 19. Le» crochets des deux tiers antérieurs du rostre sont les plut grands et 
possèdent de» racine». Le» crechet» le» plut postérieurs de chaque file sont nn peu pins grands que ceux 

qui les précèdent immédiatement. Les différences de taille entre le» crochet» ventraux et Hnr.n,,. - t, 

chez T. eaguus (v. L.) sont visibles chez net specimen» 


e le» crochets ventraux et dorsaux*si gn^ f, 
lien que la paroi du trône soit épaisse 

A<silain*n* A XTss pm 


ha miticüiè épidermique externe semble être extrêmement mince et facilement déformée. 

Le réceptacle mesure de 1,2 à 1,5 mm de long et possède une double paroi. 

Le» lemnitques sont aussi leng» ou un peu plus long» que le réceptacle. 

Le» testicule» sont ellipsoïdaux et ont environ 0,3 mm de long. Us sont placés sonsiblement l’un derrière 

1 ° Ut Le» glande» cémentaire» sent longue» et piriforme», tassée» les unes contre les autre, ce qui ne permet 
pas de le» compter. 

L’ntéra» eit leng et il y » deux bulbe» vaginaux. 

Aucune épine n’a été vue dau» la région de l’orifice génital femelle mai» il y a 4 épine, dans la région 
postérieure de» môle». 

Le» cenfi »ent en navette, long» de 0,053 k 0,056 tu 
La vulve est tubterminale. 


m et large» de 0,010 à 0,013 mm. 


H6l» définitif : Anguilla r tinhardti Steindnclmer (fora, des Anguiüidae). 
Localité : Moggil Creek, région de Bri.bone (Australie). 


Source : MNHN, Pans 
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Fie. 19. - Tcloêcntit outrai;., u ù E. 196* (d’aprèt Ut figure» d'EcMONDS, 1964) 
Femelle. 

Prabosci» de femelle. 

Quelque» crocheU du ro.tre d'une femelle. 

Extrémité poitérieuro d’une femelle. 

Embryophorr mûr. 


Source : MNHN, Pans 
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Source : MNHN, Pans 
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TELOSENTIS EXIGUVS (von Linstow 1901) Van Cleave 1923 Echinorhynchus exiguus 
von Linstow 1901). 

La description la meilleure est celle de ICostylew (1926) : les mâle*. U trempe comprise, ont 4 à S mm de 
long et le» femelles 6,4 mm. 1 e corps est allongé et, dans »a moitié antérieure, porte des épines éparses qui 
sont plus rare* sur l'une des faces (Koiitylew écrit« der ventxalen» mais il s’agit très certainement de la face 
dorsale), que sur les autres face-. Quelque» petites épines qui ne sont pas toujours aussi visible* se trouvent 
prés de l'extrémité postérieure du tronc. 

Le rostre a 0,8 à 0,95 mm de long. 11 est long et cylindrique. Dan» la majorité des cas mais pas toujours, 
il est plut mince dan* sa moitié inférieure. 11 est armé de 12 file» de 16 A 18 (rarement 19) crochets chacune» 
Dons la moitié npicnle du rostre, le» crochets mesurent 0,0464 mm de long, dans la partie moyenne, ils ne 
mesurent plus que 0,01 mm et dans la partie inférieure seulement 0,02 mm de long. La figure originale 
du rostre donnée par Meyer (1932) montre qu'il existe une gaine cuticulaire enveloppant une grande partie 
de 1s hune des crochets, n'en laissant libre que la pointe. 

Le réceptacle a 1,3 A 1,5 mm de long. 

Le ganglion cérébrolde se trouve placé dans la partie antérieure du réceptacle. 

Les lemnisque* aent plus couru que le réceptacle. 

Le» testicule», en ovale régulier, se trouvent dans la moitié postérieure du tronc. L’antérieur a 0,54 mm 
de long sur 0,3 mm de targe et le postérieur 0,46 mm de long sur 0,28 mm de large. 

Les glande* cémenta ires sont immédiatement en arriére du testicule postérieur et leur nombre est 
supérieur à 6 (Meyer, 1932). 

La taille de* embryephore* est comprise entre 0,0536 et 0,060 mm de long pour une largeur de 0,014 
é 0,0193 mm. 

Hôtes définitifs : Athetina pantica Eiehcwald (fam. des Atherinidac) et Engrauli* cnchrasicolus (fain. 
des Engrotdidoe). 

Localité : mer Noire. 


Genre Tegorhynchus Van Cloave 1921. 

Diagnose. 

Illiosauidac parasites de Poissons de mer de l’Atlantique et du Pacifique. 

Tronc orné, dans sa partie antérieure, d'épines cuticulaire* disposées régulièrement en quinconce en 
avant puis irrégulièrement en arrière. 

Probosci» relotivemcnt long, armé do peu de files longitudinale* de crochets pré»entant souvent une 
nette dissymétrie dorso-ventrale. 1-e* crochet» placé* i la hase do rostre sont petits, «erré* les un» contre le» 
sutre». Le caractère le plus remarquahle est que le probosci» eat entouré d’une membrane cuticulaire épaisse, 
hyaline, qui enveloppe la base de chaque Urne de crochet en formant autour d'elle une sorte de gaine. 

Réceptacle assez long. 

Caution cérébrolde placé dans le tiers antérieur du réceptacle. 

Lemnisque* digitiformes, au moula aussi longs que le léceptacle. 

Testicules en contact. 

Huit glande* cémentaire* claviforme* 

Vulve s'ouvrant entre deux papilles courte*, Istérales. 

Embryophore» en ellipsoïde avec hernies polaires «le la membrane moyenne. 

Espère type : Tegarhynchus brrvis Van Cleave 1921. 


TEGORHYNCHUS BREVIS Van Cleave 1921. 

La description princeps «fs Van CUavt (1921) est faite d'iprè» do nombreux spécimen* mai* elle e*t 
trè* brève et n’e*t accompagnée d’aucune figure in loto. Pour une meilleure description il faut voir Vah 
Cleave (1940), et Vah Cleave et Lincicome (1940). 

« Corps court, ayant de 4 à 8,5 mm de long sur environ 1,4 mm de diamètre chez ie» femelle* alors «que 
chez le* mâle» lu longueur est de 3 à 6.5 mm pour un diamètre d'environ 0,8 mm. 

Probosci» complètement évaginé ayant environ 1 mm de long sur 0,2 mm de diamètre, armé de 14 file» 
de 17 119 crochets chacune. Le» tailles des crochets sont, pour nne file ventrale, en allant de l'apex i la bas® 
et en portant du crochet 2 de : 0,053, 0,047, 0,041, 0,035. 0,030, 0,030, 0,030, 0,030, 0,030, 0,035, 0,041, 
0,0+7, 0,053, 0,060, 0,065, 0,070, 0,070, 0,070 et 0.065 mm, 

1. Dan* sa description princep» de 1921, Van Cleave n’indique pas le nombre de glandes cémentaire». 
Dans 1a seconde version de sa description (1940), il indique 4 glande* cémentaire» mais en 1940, Vah Cleave 
et Lincicome précisent formellement «qu'il y a h«iit glande» cémentaire*. Ce détail «que neus avions pour¬ 
tant signalé en 1960 iemble avoir échappé b ïamaguti (1963) qui donne la diagnose générique avec 
4 glandes cémentaire* feulement 


Source : MNHN, Paris 
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Épine* cuticulaires du tronc 0,030 h 0,035 min de Ion*. 

Embryophore» ayant généralement 0,060 mm de long aur 0,018 mm de diamètre. 


flïl» définitif : inteatin de Maiacopurut rtliniialut Cuvier et Valencienne» (fam de» LabriA* \ i 
^^t d prf h rapteyS D,Pa, * rM r,,lClda ‘ U ’ * MaLsco P‘ ,nu Günther e.t un «meL*. pro M Japl^rut C? eTv* 


Localité : Ue» Ju»n-Fem»nde« (Chili). 




Source : MI1HN, Paris 
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TEGORHYNCHUS PECTINARIUS Van Clcave 1940. 

La description princeps est basée »ut 2 femelle» et le» mâles sont inconnus. 

Corp» légèrement fusiforme. Partie antérieure du tronc portant un seul champ d’épines cuticulaircs 
couvrant environ le» trois quart» de la longueur de cstte partie du corp». 



Fie. 22. — Tegorhynchut pectinarius V. C. 1940 (d'après les figures de Van Cleave, 19401 

A. Partie basale du rostre montrant la disposition de» « peignes » de petits crochet». 

B. Partie antérieure du corps. 


Source : MNHN, Paris 
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Épine» de 0,03 à 0,0-16 mm de long. 

probo»ciB^cornrdHen^n i^évngmé de 1,4 mm de long, armé de 12 file» de 2H A 30 crochet, chacune, pré- 
.entant de grandes différences selon le niveau eomidéré. A la hase de choque file ae trouvent 6 à 7 crocheta 
«erré» le» un» contre le» autre, et formant une sorte de peigne. Ce» crochets n’ont pa. la dir position en quin¬ 
conce qu’affectent ceux de lu partie antérieure du rostre. Au niveau de. 1 file» médio-dor.ale. et immédiate¬ 
ment en avant du peigne, «c trouve un gro» erochet fortement aripié et possédant une énorme racine, Ce 
crochet u environ 0,027 mm de long alor> quo .a racine récurrente e.t un moins deux foi. plu» longue que lui. 
Dau» le» deux file» médio-doreaLes et immédiatement en avant du gro. crochet, se trouve un espace inernie 
ou bien ne portant que de» formation» scsligi.de. et qui correspondent aux niveaux occupé» pur le. 4 crochet» 
de» file* adjacentes, La troisième file A partir de la ligne méil io. dorsale a un peigne qui ne compte que 
5 épines {.oit une de moin» que dan» le. 4 peignes dorsaux( et le gro» erochcl n’est plu. ici qu’une forte épine. 
Entre celte forte épine et le peigne basal n’cxi.te qu’un aeul crochet légèrement «éparé du peigne. En avant 
de la forte épine et occupant la place île* erni'bcl. vestigiaux de. file» dor.ale» existent 2 crochet» de 0,027 mm 
de long, possédant une racine qui n’a pin» que 0,040 mm de long, lors fi file» ventrale» ne montrent que peu 
la spécialisation régionale de lenr» crochet». I*. peigne» banaux »e crunpoaent de 6 A 7 épine». Au-dessu* 
d'eux se trouvent 2 gro» crochet» dont l'nn revêt une forme de transition avec le» crochet» long, et arqué» 
caractéristique» de la région antérieure du ro.tre. 

Dan» la partie antérieure du rostre, il y a peu de différenciation régionale de. crochet» sauf que le» 
ventraux sont un peu plu» fort» et plu» arqué* que le» dorsaux placé» à île» niveaux corre.pondants, 

La membrane cuticuUire hyaline qui entoure le probosci» n’est pa» au..! importante que chez T. brn>U 
mai» entoure chaque crochet comme une gaine qui re»semhle A celle que l’on ob.ervc chez le* représentants 
du genre Leptorhynchoidts. 

Lemninque* minces, très contourné», paraissant un peu plu» long» que le réceptacle. 

Embryopbore» ayant de 0,084 A 0,093 mm de long itir 0,021 A 0,024 nim de diamètre. 

Vulve postéro-dorsale. Extrémité po»téricurc arrondie. 

Hôu definitif : Medialuna .p, (f»m. de* Scorpido.), 

Localité .’ Puerto-Culebro (Costa Rica). 


Genre Metarhadinorhynchui Yamuguli 1959, 

Diagnose* 

IUiotentida» parasites de Téléoitéen» marin». 

Trône cylindrique, A paroi contenant de nombreux petit» noyaux hypodermiques, omé dan» «a partie 
antérieure d’un champ unique d'épines cuticulaires engainées de cuticule et diiposéei en quinconee. 

Probosci» elaviforme portant de nombrenne» files longitudinales de crochet» dont la taille croît de l'apex 
A la partie moyenne, qui e»t la portion la plu» large du rostre, pour diminuer ensuite jnsqu’A la base. Le» 
crochet» ba.aux *onl le» plu» petit* et ne sont pas particuliérement suilUnL, 

Con court* 

Réceptacle allongé elliptique ou fusiforme, A double paroi, rontcliunt le ganglion eérébrolde dan» >a 
partie moyenne. 

Iaunnisquct long» et minces. 

Testicule» placé» l'un derrière l'ai 

Vésicule séminale allongée. 

Huit glandes cémentaire» allongées et tubuleuse», très longue., formant nne paire de réservoir» posté¬ 
rieur», chacun de part et d’autre de la vésicule séminale et s’atténuant uu niveau de 1a partie postérieure de 
l’organe de SAfftigcn. 

Utérus tabulaire, trè» long. , . ^ 

Vagin divisé en deux portion» bulbeuse», l’snléneure représentant 1 entonnoir vaginal. Deux sphincter» 
vaginaux, un antérieur et un postérieur. Bulbe vaginal terminal. 

Vulve terminale. 

Embryopbore» (?). 

Espic* type : .Mttarhadinorhynchua latcolabracia Yamuguti 1959, 


in conlnet, dau» le tiers antérieur du trône. 


METARHAD1NORHYNCHUS LA TEOLABRACIS Yamaguti 1959. 

Drscriptton prirterpi faite mr un male mûr et deux femelle» jeune». 

Mâle 1 prolosci» elaviforme ayant environ 0,43 mro de long sur 0,17 mm de diamètre près de l’apex, 
armé de 23 file» d’environ 20 crochet» chacune (le nombre exact n’a pu être compté ear le prnho»d» e.t 
invaginé A l’apex). La taille de» crochet, croit de l’apex jusqu’A lu région i.h.pirule In pli.» | arge , „j vcau 
auquel le» crochet» sont forts et mesurent de 0,054 A 0,056 mm de long. A partir de ce point leur taille décroît 
graduellement jusqu’A la hase du ro»tr», pour atteindre Kl une longueur minimale de 0,025 mm environ. 

Cou court, trapézoïdal, 

Réceptacle approximativement fusiforme, de 0,85 mm de long sur 0,24 mm de diamètre, A double paroi 
I* ganglion eérébrolde e.t an niveau du milieu de la hauteur du réceptacle. Rétinacle. quittant le réceptacle 
en arrière du milieu de «a longueur. , , . . . ... 

Lemnisque» filiforme, et sinueux, de.eendanl loin au de».ons du fond du réceptacle. 


Source : MNHN, Pans 


SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÊPHALES 


Tronc long, mince, cylindrique, de lî,5 mm de long sur 0,57 mm de large dtns un état de contraction 
modéré, quelque peu atténué en avant. A ce niveau il porte »ur une longueur de 0,3 mm des épines cuti- 
culaire» qui ont environ 0,023 à 0,040 mm de long, engainées de cuticule et disposée» approximativement en 
quinconce. Poe d'autre.» épine» »éparée» de ce champ unique tant sur le tronc qu'autour de l’orifice génital. 

Testicules ellipsoïdaux et allongé», placés l'un derrière l'autre près de l'extrémité antérieure du tronc, 
se recouvrant partiellement l'un l'autre. L'antérieur mesure 0,95 mm de long sur 0,28 mm de diamètre 
et le postérieur 0.76 rom de long *ur un diamètre de 0,2S mm. 

Vésicule séminale allongée fusiforme de 0,13 mm de large, postéro' ventrale par rapport à l'organe de 
Sdfftigen. 



A. Mâle. 

B. Extrémité postérieure d'une femelle. 

C. Appareil vaginal. 


Source : MNHN, Paris 
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Huit glandes cémontaires très longue;, filiforme», cheminant ensemble do part et d’autro de l'axe 
du tronçon un faisceau pour se dilater en une ampoule de 0,2 mm de large .u niveau de h portion postérieure 

rétrécio dc^ j* 0 , Mt4i ,1 0 pr «, d’un millimètre (le long, formant uno dilatation bulbeuse de 

0,37 mm de diamètro en ton miliou, alor» qu'elle »e rétrécit brusquement à des extrémité» antérieure et 

P ° 6tÉ Chapo musculaire de la bourse copulatrice présentant, commo d'habitude, uno paire de diverticulea 
antérieure. Le» rayons pottériour» de la bour»o ne .oui po» bien différencié». Entre la bourse copulatrice et 
le pore génital terminal il y a un large sphinctor d'environ 0,2 mm de diamètre. 

Femetlt : proboicir claviforme, d’environ 0,15 mra à 0,50 mm de long sur 0,24 £> 0,27 mm de diamètre 
au niveau do «a dilatation subapicale, armé do 23 à 25 filos d'onviron 20 crochets chacuno. Le. crocheta 
suliapieaux qui sont les plus gros ont de 0,052 k 0,065 mm do long, les crocbcts basa ux qui sont los plus petits 
ont 0,031 mm de long. 

Coll de 0,15 k 0,16 mm de long 

Réceptacle en ellipse allongée de 0,75 k 0,90 mm de long sur 0,29 mm de diamètre, dont la double paroi 
ost traversée par les rétinacle» en arrière dr son milieu. 

Gonglion sensiblement placé au milieu de la bautonr du réceptacle. 

Tr^ l dVl3,7?22 t nuilTo X io”g *ur 0,6 k 0.9 mm de diamètre, usa et contracté. 

Partie antérieure atténuée, couverto d'épines plate» diaposéo» en quinconce. 

Ce. épino» ont da 0,026 k 0,047 mro de long comme chet le mile et couvrent uno surface de 0,25 h 
0,30 mm do haut. 

Masses ovariennes présentes. 

Utérus tubuleux et très long. , _ , , , 

Vagin nettemont divisé en deux portion» bulbeuaoa. Cher le typo le bulbe antérieur correspond à 
l'entonnoir vaginal et u 0,052 mm de long sur 0,047 mm de large, la- bulbe postérieur elliptique a 0,065 mm 
do Ion* sur 0,036 mm do largs, Il y a deux sphincter» vaginaux, l'antérieur a 0,0S9 mm de diamètro chet le 
type. Il entoure la partie resserrée du vagin. I»! postériour a 0,0SS rom de diamètre et entoura l'extrémité 
postérieure du vagin et s'appuie sur le hulbo vaginol terminal qui a 0,065 min do diamètre. 

Vulve subterminale k environ 0,4 mm de l’extrémité postérieure arrondie. Embryophore* non dévclop. 


P Noyaux hypodermique» petit» et nombreux. Systimo lacunaire réticuloire. 

Hfils définitif : Latrolobrax japonicut (Temminck et Schlegel) [fam. des Otigaridac). 
Localité : mer Intérioure japonaise. 


Genre Indorhynchtu nov. gen. 

Diagnose. 

Illioscntidai parasite dMriidar (Silures marins) de» Indes. 

Tronc long, cylindrolde, armé d'un champ unique d'épines cuticulaires dons sa partio antérieuro. Pas 
d'épines génitale» dans les deux sexes. 

Probosci» assez court, claviforme, armé do crocbcts pratiquement do mémo taillo de haut en bas du 
rostro, sans grande dissymétrie Horso-ventrale. 

Réceptacle assez long. Placo du ganglion cérébrolde non préciséo. 

Lemnisquts longe atteignant lo testiculo antérieur. 

Organo» génitaux males occupant plut de la moitié postérieure du tronc. 

Huit glandes cémentaire» petites et piriformet avec canaux excréteurs longs formant peutttro (ai l’on 
en croit la figuro de Tripulhi) nnc dilatation commune terminole au nivoau do la base de l'organe de Süfftigen. 

Organe de Sâfftigen volurainoox. . 

Embryopbores dont U morphslogio doit être celle caractéristique d un cycle aquotique. 

Etpicc typt : Indorynchus indiens (Triphathi 1959) non. eomi. 


INDORHYNCHUS INDICUS (Tripithi 1959) nov. comb. (= Rhadinorhynchus indicus 
Tripatbi 1959). 

Description pcincept faite sur des uiîles et des femelles provenant de deux espèces différonte» d'^riido*, 
Lea mâles sont un pen plu» petits que les frroollcs <do 4,9 h 5,8 mm de long sur 0,84 k 1,01 mm de largo 
pour Us premiers; de 6,27 k 7,55 mm do Ion* sur 1,07 k 1,21 mm de largo pour lea secondes). 

Probosci s long (en fait il est de dimensions moyennes ai on le compare k celui de- Ilhadinorhynchus 
sensu stricto) de 0,60 A 0,79 mm do long sur 0,29 k 0,36 mm de diamètre, armé do 22 à 20 files (mais 18 k 20 
dan» le tableau des mensurations) de 14 crochets chacuno. Ces crochol» mesurent environ 0,041 mm de Ion* 
tant pour les bassux quo pour lo» subapiesux. Il n’y a pas de grand, crochets apécisli.é. k In hase de» fil*, 

T>onc 0 bng'cybnXotde, orné de 6 k 9 couronnes d'épines dans la région antérieure (lo tableau indiquo 
de 9 ù 12 couronnes). La dernière couronne compto 36 épines. Ces épines mesurent en moyenne 0,022 mm 

d * '"Réceptacle long, k doublo paroi, attoignant lo testicule postérieur. 


Source : MNHN, Pans 
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Fig. Zi. - Indarhynchiu indicui (T. 1959) nov. comb. (d'après les figures de Trifathi [1959]) 

A. Mile. 

B. Crochet du rostre. 

C. Épine cuticulaire du tronc. 


Source : MNHH Paris 
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Te-tictile. ovoïde*, ne recouvrant un peu et placé. dsn» la moitié antérieure du troue. 

Huit glande» eémentaire» petite» et piriforme» dont le» canaux » ouvrent dan» le eunal éjaeulateur. 
Véricule séminale (ou organe de Süfftigen) piriforme. . , , 

Bourve eopulutrico occupant le 1 /5 pontérieur du tronc (dam le texte il eut indiqué le 1 /3 mais le schéma 
montre qu’il l'agit d’une erreur typographique). ... 

Tronc des femellei complètement opacifié par les embryopbore» ee qui rend impossible l’étude dea 

0r * a Embr^oi>h , *rè> ellipsoidaux i troii coque» de 0,0711 mm do long sur 0,019 nuu de diamètre, 

Hôlto définitif* : Tmhysuru. jcUa (Uay) et Oslcogrnewsut militari» (Linné) [Ariidac], 
localité : Puri et lue f.hilka (Inde). 


Genre Pteudorhadinorkynckiis Achmerov et Drombrowsktija-Achtncrovn 1941 

(— Hemirhadinorhynchus Krotov et Petrotschenko 1956). 

Dwignore. 

Iltiosrniidoc parasite» de Poisson» d’eau douce de Sibérie orientale. Dimorphiiine sexuel parfois très 
accusé, les femelles étant bion plus grandes que le» miles. 

Tronc cylindrolde, armé dans sa partie antérieure d’épine» euticulaire* disposées en un seul champ 
triangulaire à pointe inférieure ventrale. 

Proboeci» relativement court armé d’un nombre moyen de crochets ne présentant pas de dissymétrie 
dorso-ventrale accusée. Le» crochet» basaux sont le» plu» potiu. 

Réceptacle long. 

Ganglion eérébrotdc plucé au fond du réceptacle, 

Lemnisques long». ... 

Organe* mâles occupant la moitié postérieure du Ironr. Testicule» sphéroldaux, pincé» l’un derrière 
l’antre et en contsct. 

Huit glandes eémentaire» courte» et piriforines, en groupe eonipaeL 

Einbryophore» en ellipsoïde allongé avec hernies pnlaires de la membrunc moyenne. 

Espèce i ype : Ptcudoehadinorhynchut markrttitchi Achmerov et Dombrowikaj* Achuierova 1941. 


Pour Yamacuti (1963) ce genre est synonyme de Neoacanthoccphalotdes Cable el Quick 
1954, bien qu’il s’agisse de deux genres dont le premier parasite des poissons de mer et le 
second des poissons d’eau douce. Pour Thipathi (1959) c’csi un synonyme d'Heteroscntis 
et l’on peut appliquer à cette assignation la même critique que précédemment. Ajoutons 
eneore que Pscudorhadinorhynchus possède huit glandes cémentai res et non six glandes 
comme Neoacanthoccphaloldes et Heterosentis. Quant à la validité du genre Hemirhadino- 
rhynchus elle ne me parait pas acceptable puisque les seules différences avec le* Pseudorha- 
dinorhynchus sonl le dimorphisme sexuel (qui peut parfaitement être un caractère spécifique 
et non générique) et la striction du tronc à l’union des tiers antérieur-tiers moyen que l’on 
observe souvent ehez certains individus au milieu d’une récolte et qui peut n’être qu’un arté- 
fact ou une contraction passagère dépendant des conditions dans lesquelles est faite la fixation. 


PSEUDORHADINORHYNCHUS MARKEWITCHI Achmerov et Dombrowskaja Achmc- 
rova 1941. 

Description buée »ur 2 mile» et 1 femelle. 

Mille» de 2,475 mm de long »ur 0,6 mm de diamètre, alténué ver» «e» de«x extrémité». 

Proboscis de 0,27 mm de long sur 0,11 mm do diamètre. 

Réceptacle de 0,525 mm de long »ur 0,12 rom de diamètre, possédant une double paroi. Ganglion céré- 
brolde placé au ferad du réreptucle. 

Le rostre est armé de 13 à 14 file» de 11 à 12 crochet» chacune. Le» crochet» antérieur» ont 0.028 mm 
de long et 0,055 min de lurge à leur base, le* crorheu de la partie moyenne oui 0,056 mm de long sur 0,005 mm 
de large ot le» croebet» po.térieur. ont 0,016 mm de Inng sur 0.004 inm de large. 

Cou non mesuré. 

Leunisque» pairs et long., dépassant le niveau de» glandes eém entai rca, atteignant 1,2 mm de long tur 
0,075 min de large. 

Deux gros testicules occupant le» deux cinquième» du rnrpi, en contact, en ferme d ovoïde irrégulier 
Le testicule antérieur mesure 0,3 mm de long «nr 0,16 mm île large et le postérieur 0,375 mm sut 0,042 mai 
(la largeur du teitieule antérieur doit être 0,046 mm m réalité). 

Huit glandes eémentaire» bulbolde», les plu» antérieurs se trouvont i humeur de lu moitié du testicule 
postérieur. 

Puroi du corps contenant de nombreux petits nnyaix. 

Corpp j rrégulière ment e ouvert d'épine*. Sur une coupe lougitudmulc un peut compter 33 épines ventrales. 
Ces épines sont triangulaire*, longue» de 0.02B mm et lurge» de Q,014 ou 0,016 mm, 


Source : MNHN t Pans 
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Femelles plus grandes que les mâles, de S A 8,4 mm de long pour un diamètre de 0,68 A 1,06 mm. 
Probosci* de 0.54 mm sur 0,15 ou 0,63 sur 0,19 mm. 

Réceptacle de 0,48 sur 0,18 ou 0,75 sur 0,25 mm avec ganglion plseé su fond. 

Lemnisques plu» courts que le réceptacle, longs de 0,33 mm et Isrges de 0,09 mm. 

Embryophores emplissant In cavité centrale. Appareil génital mesuré »ur 1,6S mm de long puis invi- 

Hôte définitif : Pseudaspius leploctphalas et Parabramia pelcinertru. 

Localixc ; Ise Orel-Tcbls (Sibérie orientale). 



FlC. 25. — PseudorhadinorhyachuM markewitthi A. et D.-À. 1941 

A. Môle. (d’après le» figures d'Acnsttnov [1959]) 

B. Crochets du rostre et épine» cuticnlaires du tronc. 

C. Rostre. 

D. Partie antérieure du corps. 


Source : MNHN, Pans 
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PSE UD ORHADINO RH YNCHUS PSEÜDASPU Achmerov et Dombrowsluja Achmcrova 

1941. 

Description bâtée »ur une femelle. 

Longueur de 8,4 ram sur 1,05 mm de large. 

Corps cylindrolde uvee un petit élorgiiiement vers le point d’implantation du toitre. Toute la 
antérieure est couverte d’épine* qui descendent plu» ha* *ur la face ventrale que »ur la face domie Su U * 
coupe sagittale on compte S épioe* dorsale» et 9 épines mr la face ventrale. Ce» épine, aont triarlaulnlîîf 0 
longue» de 0,028 min pour une latgeur de 0,014 à 0.016 mm. “ ngllinlre9 » 


chacune. 


Proboscii cylindrique de 0.53S mm de long sur 0,15 nun de dtntnètre, nrmé de 10 file» de 7 i 8 ero K 
:une, de dimensions sensiblement égale». Il» mesurent 0,049 à 0,050 mm de long sur 0,007 mm de| * U 

Rifontarsl* «1 m 0 7^ mm lié* lnns> «ilr fl iKJ'v mm Am HiaftiXlnn itnasiilnnt __ *■ e 




i. Noyau le plus postérieur placé au milieu 


réceptacle est placé au-dessoui d _ 

Ganglion cérébroidc placé au fond du réceptacle. 

Lemnisque» longs de 2,10 mm et large de 0,085 à 0.0! 
la longueur du lemnisque, an niveau du ganglion. 

Embryophore» en quenouille, longs de 0,068 mm avee hernies polaires ayant jusqu'à 0.007 mm A- s 
‘ do 0,025 mm de Ion, sur 0,006 mm de diamètre. mm de long. 

HOte définitif : Pnudatpiut Uptoctphalut. 

Localité : lae Orel-Tchla (Sibérie orientale). 



D. Embryophore mûr. 


Source : MNHN, Paris 
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Frc. 27. — Pu udorhadinorhynchus It'icUcua (K. et P. 1956) nw. comb. 
(d’après le» figure» de Petkotschenxo, 1956) 


A. Mlle. 

B. Probotci» (d’après Soeolowskaja, 1962). 

C. File de crochet» du rostre. 

D. Silhouettes d’un mâle et d’utte femelle à la même échelle, montrant le dimorphisme sexuel. 

E. Embryophore mûr. 



Source : MNHN, Pans 
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PSEUDORHADINORHYNCHUS LEUCISCVS (krotov et PeiroUohenko 1956) nov. comb. 
(= Hemirhadinorhynchus leuciscus Krotov et PutroiBchcnko 1956). 


:■ por poi». 


vont de 


DcJi ript ion pniueps. 

Etpèce trouvée cher 12 gardon. sur le» 42 qui ont été examiné». Il y ay.it de 1 à 
DimOrnhi.me sexuel très ni arqué. Le mâle est » peu prés troi. foi. plu. petit que U femelle. 

A la limite de» 1 /3 antérieur et 1 /3 moyen on trouve un tétréeis.emrnt. L» partie placée ri 
cette striction e»t beaucoup plu» large que le re.te du corp.. .... 

Sur la partir' antérieure du trône »ont insérée» de forte» épine» qui descendent plus ba» *ur la face ven. 
traie que *ur la face dorsale. 

Mo!» long de 6,43 4 7,85 non pour un diamètre maximum de 0,66 A 0,97 mm. La partie antérieure 
porte de» épine» eux une longueur de 0,10 A 0,20 mm »ur la face dorsale avec 4 à S épine, par rangée (il y . 
nrobublement de ce fait 4 4 5 cuuronne» complètes d'épine»), tandis que sur la face ventrale l'aire epinuléc 
occupe une hauteur d’environ 2 mm. On trouve 28 épine» dan. chaque file (c’est-i-dire qu’il y a 28 épine, 
,ur la ligne médio-ventrale). La longueur de» épine» est d'environ 0,032 min. L» limite de l'aire spimilée 
suit une ligne ohlique de la face dur» Je 4 la face ventrale. ..... . 

Le rostre a 0,67 mm de long et 0,25 mro de large. Il e»t armé de 14 files de 10 crochets par file. Le» 
crochets ont sensiblement la même forme, cependant ceux de la base sont plu» petit, que ceux de l’apex 
et il v en a 3 par file. Pour le» premier», la lame mesure 0,039 mm; pour le 2», 0,048 mm; dn 
3» au 6', 0,068 mro; le 7", 0,048 mm; le» 8* et 9*. 0,032 mm; le 10', 0,029 min. La largeur de la base dea 
lame» e»t d’environ 0,006 mm. .... 

La longueur de» racines de» crochet» du 1" au 7* «st C 
6» e t 7 e de 0,045 mm de long. La largeur de cette racine est 
de chaque file n’ont pas de racine différenciée. 

Réceptacle long, 4 double paroi. Longueur comprise ei 
0,20 mm. 11 s’insère 4 la base du rostre. .... 

Le ganglion cérébrolde se trouve dan» la partie postérieure du réceptacle. Le» lemmsque» sont très 
longs, de 3,14 mm de long sur 0,078 mm de largo. Ils s’étendent sur près des 2/3 de la longueur du trône et 
arrivent 4 hauteur du milieu du testicule antérieur. 

Testicule, ovoïde», juste l’nn derrière l'autre dans la partie postérieure du tronc. 

Testicule antérieur ; 0,86 mm de long sur 0,63 mm de large, testicule postérieur 0,71 mm de long sur 

0 ' 60 ILujt glandë^céraentaire» groupées en arrière des testicules suivie, du resta de l’appareil génital qui 
débouche dan» la hourse eopulatriec. 


st 1,57 mm pour une largeur de 0,18 4 


FrmiUr : longues d'environ 21.9 mm pour uns largeur de 3,67 mm dan» la partie moyeunc et environ 
2 mm dans là partie antérieure. Les femelles immature» »<mt plu» petites et ont, au maximum, 2,5 mm do 
large pour une longueur d'en viron 14 mm. I.es différence» entre le, proportion» du corps sont plua marquées 
que chez les môle». La partie antérieure du corp» eit mince et «épatée du reste du tronc par une striction. 
Le uombre de» épine» cuticulaire. antérieures est plu» grand qur chez le» nifilc». Sur 1e* coupe» longitudinales 
et ohlique» nn voit environ 10 épine» »ur la partie dor»ale et 24 épine» »ur la face ventrale. Le rostre et » a 
garniture de crochet» «ont tout 4 fait comparable» 4 ce qui a été décrit pour le mâle, cependant le# crocheta 
•ont nn peu plu» grand». La lame a nne loagueur de 0,068 niui pour le t ,r crochet, de 0,071 mm pour lo 3#, 
du 4' au 6% elle a 0,077 mm. Pour le# crochet» plu» po.térieur» la longueur de la lame diminue jusqu’à 
0,029 mm pour le 10*. . 

Dans la cavité du corps on trouve de nomhreux wufi et dea masse» ovarienne# arrondies. Les embryo- 
phore» sont fhsiforme» avec trois membranes dont lo moyenne forme des hernie» polaire». Le» embryo- 
phore» ont de 0,094 à 0,097 mm de long »ur 0,022 mm de large. 

Hfit, définitif ; Liaciscus waleckii (fom. de» Cyprinidac). 

Localité : Sud de Itle de Shakatine. 


Genre Dentitruncu* Sinzar 1955 1 . 

Diagnose, 

Palacacanthocrphala, Eckinorhynehaidta, parasite de Poisson» d’eau douce de Yougoslavie. Proboscw 
cylindrique. Crochets disposés en files. .... .... 

Partie antérieure du trône portant un seul ehump triangulaire à pointe inferieure ventrale d'épinea euti- 

C ° Organes génitaux mâle» occupant la moitié postérieure du trône. 

Huit glande» cémentaires. 


Espèce type : DentUruiK 


>• Sinzar 1955. 


1, A la vérité, si l’on «’en tenait aux descriptions, il serait Impossible de trouver un caractère inorpho. 
logique différentiel ayant quelque valeur entre le# genre» fteurforWiWfiynrfcu» et Danlùruncii*. J ç 
hien entendu, pa» vu d’exemplaire de l'un ou l’autre genre et je doi. m’en rapporter aux figure, ou micro! 
photographies (tic!) qui accompagnent ce»description». Dan» ces condition» ilm e,t Iropoi.ihle de conclure 
formellement 4 la validité de Dcniitruncut. 


Source : MNHN, Pans 
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Fie. 28. — Dtntitruncus truffas S. 1955 
(dessins exécutés d'après le* microphotographies du travail de SlNZAlt, 1955) 


Femelle. 

Types de crochet» du rostre. 
Appareil génital mâle. 
Embryophore. 

8 064020 6 


Source : MNHN. Paris 
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DENTITRUNCUS TRUTTAE, Sinzar 1955. 

La description originale est très insuffisante et le* microphotographies qui l’accom¬ 
pagnent ne viennent guère apporter do précision». 


Description lm»é« nur 84 spécimen* d’abord considéré* comme de* Eckinorkynthut frultoc mai* ensuite, 
lor» do l’élude de préparation», il* apparainrnt comme nettement différent* de* Echinorhyndtidot ot aussi 

Mâle do^'w" mmïotong.urL333 mînde large. Probosci. de 0,513 mm pour un diamètre de 0,193 mm. 
Bourse copuUtricc de 0.42 mm. Diamètre au niveau de. gbrode. cément.ire. de 0.16S «m. 

Probosci* du mâle cylindriquo «nué de t9 ù 20 file, d’environ 15 crochets chacune qui sont do dimensions 
seniiblement égales sur tonte In longueur du ro.tre. La racine du crochet est «impie et elliptique. Les crocheta 
«ont disposé* en quinconce. , . , , 

Le corp* e*t cylindrique mai« atténué h l'amère. A hauteur de* testicule* le tronc eit un pen élargi. 
Sur la partie antérieure du tronc ou trouve de* excroi.sunce* «emblablei à de* épino* qui aont diipoiée* 
en 28 à 30 rangée*. Ce* «épino»» ont une di.po.ition en quinconce. Sur la facr ventrale, ec* piquante couvrent 
le premier tiers du tronc «lor* que *ur la face dorialo ils «ont disposé* sculoroent lur le sixième antérieur 

de ,pbérotdaux et placés au milieu de la longueur du tronc. Immédiatement en arrière 

de. testicule* se trouvent huit glandes cémenloire. tubuleuM., élargie* à leur extrémité (antérieure?). 

Les femelle* ressemblent aux mâle*. Le* crochet* du rostre et le* épine* cuticulaire. antérieure* or* 
a*pect et une disposition identique* à ce qui a été décrit che* le mâle. 

La cavité centrale du corp* est remplie d’un grand nombre d œuf*. 

Chen le môle et la foraelle. le* lemniiquo* sont un peu plu* long, que le réceptacle. 


_j* embryopbore» »ont long, et rllip.oldoi, long, de 0,097 n 
Hôte définitif : Salmo fario Linné. 

Localité .• rivière Un a (Yougo.lavie). 


ot large* de 0,029 m 


FAMILLE DES LEPTORI1Y1SCHOIDIDAE WITENBERG 1932 


Diagnose. 

PalaeacanlhtKtphala, Echinorhynchoidta puraiito* de Foision* d’eau douce ou d’eau de mer dont les 
bâte* intermédiaire, sont de. Cru.lacés Araphipode*. 

Tronc toujours inf.bmk, allongé, cylimlroïde, un peu atténué à se* deux extrémité*. 

Sous-cuticule contenant *eit de* noyaux géants très ramifié* soit de* fragment* de noyaux géant* maie 
demeurant partiellement brnncbu*. , . . . .... .... 

Assise muiculoire interne de la paroi de tronc parfon réduite à quatre bande* longitudinale*. 

Prohoiri» long, elaviformo. portant de* file* longitudinale* comptant chacune de nombreux crochet» 
dont la lame soulève parfois un repli cuticulairc qui l’ongaine presque jusqu’à la pointo. 

Réceptacle long. . . . 

Ganglion cérébrolde placé au tier* antérieur du réceptacle ou tout au plu* au tior. moyen mai* jamais 
dans lo tiers inférieur. 

Lcmnisque* trè* longs contenant peu de noyaux géants fragmenté*. 

Organe» mâle* occupant la moitié po.lérieure du tronc. 

Tosticules .phéroldaux placés l’un derrière l’autre et en contact. 

Huit glande» céraentaires spbéroldale». 

Embryopbore* ellipsoïdaux avec hernie» polaire* de la membrano moyenne. 


Genre Leptorhynchoides Kostyiew 1924 Meurohynchtu Nau 1787). 


Diagnose, 

Upteihynchoiâiâat par alites de Poi»*oni d’eau douco ou migrateur* potaraotoque» (deiperurrido.) 
de taille réduite, à tronc cylindriquo, dont la paroi contient de* noyaux hypodermique, gé anU p„„ nom . 
breux et très ramifiés. La muiculature pariétale interne est réduite & quatre bande* longitudinale*. 

Probosei* long, cyündroldo, armé de file* longitudinale, comptant TOUJOURS plus do 10 crocheta cha- 


CO ” e Ganglion cérébrolde en po.itiou antérieure. 

Lcmnisque* long*. 

Testicule* contigu*, équatoriaux ou port-équatoriaux. 

Huit glandes cémentoira* courte, et spbéroldale., formant une grappo compacte placée immédiatement 
en arrière des testicule*. .... . 

Embryopbore* avoc beraie* polaire* do la membrane moyenne. 

Eipict type : LeptorhyndtoUU * piogicepWu. (Wo.lrumb 1821) Ko.tylew 1924. 


Source : MNHN, Pans 
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Fie. 29. — Lcpiorkynchoid/ts plagictphalus (W. 1821) K, 1924 
(d'après le» figures de Kostylew, 1924) 

A. Mile. — B. Appareil vaginal. — C. Embryophore mûr. — D. Noyau hypodermique. 

E. Coupe tran»ver»ale de l'extrémité postérieure du tronc d’un mile adulte 4 hauteur de l’organe de SifT- 
tigen, montrant le» canaux excréteur» des B glande» cémentoire» et le déférent flanqué de» 2 bandes 
musculaire» longitudinale». 


Source : MNHN, Paris 
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LEPTORHYNCHOIDES PLAGJCEPHALUS (Weatrumb 1821) Kostylew 1924, (= Echino- 
rhynchus plagicephalus Westrumb 1821 - Echinorhynchus adpcnseris rutheni Rudol- 
phi 1819 ■= Echinorhynchus husonis Rudolphi 1819). 

D«eripl«on d« KottyUw (i924) (légèrement modifiée dan. « rédaction). 

L, longueur de* femelle-' e<t de 20 a 2S mm, celle de. mâle, de 13 mm. Le corp. e.t de forme à peu près 
cylindrique" .e rétrécirent ver. l’exUémité antérieure plu. que ver. lu postérieure. En coupe tren.ver.nle, 
il parait nbtolument rond, 

Extrémité po.lérieure de I. femelle perfoi. invaginée. 

Surface du corp. unie, la cuticule ne portant ni tubercule ni épine.. 

Le rentre, très long, atteint 2 à 3.2 mm de long .t .'élargit ver. Ir .oinract. Son diamètre à la ba.e est 
de 0 3B 4 0 47 mm Par rapport à l’axe longitudinal du tronc, le ro.tre occupe une position ventrolo, de plu., 
il est lui-même légèrement incliné dans In mémo direction. On rencontre parfoi. de. exemplaire, avec un 
rostre plue ou moins tordu. 

Le cou e.t court mai. a.ier bien marqué, .a longueur e*t de 0,32 mm. 

Le probosei. e.t armé de 14 file, de 22 i 24 crochet. chacune. Il y a peu de dissymétrie dorso-ven traie, 
cependant le. crochet, ventraux «mt nn peu plu. dé v eloppé , . l)e haut en bu. du ro.tre le. crn«K„.. - 


Cette courbure ei 
ne trouve dirigée en arrière e 
crochets s’atténue peu il pen ei 


.. c le. crochet, a. 

différencient moins par lenr longueur que par la Inrgeur do leur lame et le degré de courhure de celle-ci. 

. si accentuée dans le. croehel» dr. première, cournune. Uan.ver.nlc. que leur extrémité 
St devient parallèle i la racine. Dan. le. couronne, suivante., la courhure dea 
et donno aux crochet, de. dernière, couronne, hnsalr. l’aspect d'épine, fines, 
A peine reeourbée.et totalement privée» de racine». Le. racine, de. croche U antérieur. «ont dirigées «i 
arrière mai. à partir du crochet IX h compter du .ommet du ro.tre, elle, disparaissent, cédant leur place à 
de. racine, dont la direction e.t diamétralement opposée (??). 

Enfin le» crochet, de. couronne, tonte» po.léneurc» n ont pa> de racine.. no donneron» p e . ici 
la uan.criptlon du tableau de. dimension, de. crochets qui arment le ro.tre du mâle et qui ce trouve dans 
In publication originale. Indiquons seulement que la taille de. croeheU diminue régulièrement de l’apex 
x la huse le crochet apical veuUal ayant de 0,1089 i 0.11S5 mm de long .ur 0.0261 mm de large avec une 
racine de 0 099 mm de lonjç. le crochet IX n’a plus qne O t OB91 ù 0,0924 mm de long mr 0.0264 A 0,0330 mm 
de large avec une racine de 0,0726 à 0,0835 ram de long, le crochet basai, «piniforme n’a que 0,0825 n 


le largeur de 0,0165 it 


;. Le. dimensions de. crochet, dorsaux ci 


Tflpond«nt< 
u do long; 


Pour le 1" : 0,1155 mm de long «ur 0,0165 4 0.0261 mm de lurge a- 

Pour lo 9* : longueur de 0,0825 rom pour une largeur de 0,0198 ui 

Pour le 20 ’ : longueur de 0,0825 rom, largeur de 0.016S mm et pa» ne raemo. 

Dan» la .tructure de la paroi de corp. il exi.le quatre lacune, longituilinale. tri. v me» ; une ventrale, 
une dorsale et deux latérale., la partie antérirure du troue porte un pli cutieulaire qui traverse l’hypodenno 
et grâce auquel le» lacunes de la paroi de tronc .e trouvent i.oléc. du système de lacune, du rostre et de. 
lerani.que». Entre le> fibrille, du ti.su hypodermique se trouvent de. noy.ux 4 ramification. dendeitiques. 

La musculature longitudinale du tronc ne présente pa. uno couche unie inni. forme quatre cordons 
musculaire, qui .e composent de quelque, fibre, et qui »e trouvent .ur le» côté, ventral, dorsal et latérnux. 

Lcumisque. deux à troi. foi. plu. long, que lo récoptade, parfoi. ainueux, atteignant lo testicule 

Réceptaclo de 3,18 mm de Ion* 4 double paroi musculaire et .'insérant 4 lu haie du prokoaci». 

Testicule, sphéroldaux, placé» l’un contre l’autre dan. la partie moyenne du tronc, l'appareil génital 
tnâlo n'occupant que la moitié po.térieure du corps. Dimen.ion» de* testicule, comprise, entre 0,63 et 
0 74 mm. Cmaux déférent» élargi, au niveau de la dernière paire de glande, cémontairc» et fusionnant en 
un conduit nnique au nivean de l'organe de Süfftigen (Marlcheutel). Avant de M jeter dan» le canal éja- 
eulateur, le canal déférent (commun) forme une ampoulo réniformo dont le bord concave débouche dans lo 

Can *Huû C gbmder'cémentaire. sphéroldale», en groupe compact, placée, immédi.tement en arrière au contact 
du testicule postérieur. Par rapport 4 l’organe de Sâfftigen, qui est ventral, le déférent e.t dorsal et le. huit 
canaux cémentaire, sont .oit lo long du déférent .oit entre lui et l’organe de Safftigon. Le tout e.t enveloppé 
de fibre, formant une .orte d. .ac, avee 4 droite et 4 gauche du déférent deux bande» musculaire» longitu¬ 
dinales contenant chacune un noyau. 

Bourse copulatrice invaginée. , , , _ . . . 

Appareil g (nitalfemelU : bgamont .uipennur inséré 4 la bnse du réceptacle. Trois faisceaux se fixent 
obliquement t\ la paroi du tronc, Tautre, le ligament «.penseur proprement tbt, outre dan. l'ouverture de 

’* ^Clocbc^utérine en tube de 0,42 4 0,50 mm de long, 4 bord, antérieur, recourbé, de côté ou un peu en 
arrière. A la ba.e, deux gro. noyaux ventraux et deux cellule, à prolongement, ventraux contenant chacun 
un noyau. Kostylew donne nue de.cription trè. détiuUée de. cellule, .élcctnce. do ls base de la clocho. 

Tube ntérin d’environ 0,19 mm de long, la longueur totale de l utéru. atteignant 0,25 mm. 

Sphincter vaginal prêtent, mai. placé a..e« haut au-de..u. du tube vagin.l ce qui parait une caracté- 

TI * U ^i^ ynp fi h^. , eXpwldau^d'e 0,136 4 0,150 mro de long .ur 0,035 4 0,039 mm de diamètre. Hernica 
polaires très notle*. 

Hôtts définitifs : Aciptnter il.Ualuj et Aciptnter rulhrmi» (fura. de. Acipsrueridar). 

LoealUf Volga et mer Caspienne. 

La même e.pèce nurnit muni été trouvée cher. f/u«o huio, Adptnser tturio et Aciptnter glnbrr de la 
mer Noire et do la Méditerranée. Peut-être «'agit-il d’ur. 1 “ 




Source : MNHN, Paris 
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LEPTORHYNCHOIDES THECATUS (Linton 1891) Kostylew 1924 (= Echinorhynckus 
tkecatus Linton 1891). 



Fie. 22. — Leptvrhynchoides thecato» (L. 1891) K. 1924 
(d'après les figurcü de Linton, 1891 et de Van Cleave) 

A. Mâle (fig. de Linton). 

B. Épine cutieulaire du tronc. 

C. Files de crochets dorsale et ventrale du probosets. 

D. Appareil génital mile. Portion supérieure montrant les testicule», le* glandes cémenta ires et la partie 
supérieure de l'organe de Sâfftigen. 


Source : MNHN, Paris 
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lUicripûon di Van Citât* ■> IJncicom* (19*9). 

Le. adulte» «ont de» parasite» commun» de» carra et de l'intestin grêle do nombreuse» espèce» de 
poissons et, occasionnellement, d'autre» héte». On trouve paiement de» juvénile, enkysté, dm» le péritoine 

"* *côro» de'cmd'eiM crime, inerme, long et mince, le» deux extrémité» généralement arquée, ventralcment. 

mâle est, dan» l'ensemble, phi» arqué que U femelle. Le eorp» e«l large pri» de l'extrémité antérieure et 
s'atténue progressivement ven l'arrière. Le» femelle, ion! ordinairement plu» longues et plu» épaisses que 

les ma^es.^^ j #t un peu pr è» de son milieu moi» non en fuseau. Il est aouvent arqué ventralcment 
it forme ainsi nn angle avec le grand axe du tronc. Le ro»Ue de» femelle» e*t généralement plue gro» que 


celui des mâle». , , 

Le» crochet» »ont disposé» en quinconce. Le nombre de 61e» pi - 

a Sur plu» d’une centaine de probonù» examiné» nous n’a von» trouvé que deux mâles qui ne 
P»e 12 file», chiffre qui est la règle. L'un u 13 file» et l’outre 14. La bo»e de» crochet» est enveloppée 


Lt constant dnnt les 


deux •< ^ 

de rahwoirictdaire» tria apparente» qui” »ont un de» caractère» di.t inc tifs du genre, mais le» rapport» entre 
U gaine et le» crochet» varient considérablement. Dan» quelques cat presque toute la lame est entourée 
de gaine alors que généralement une bonne partie de la pointe est libre. 

Le» dimension» de» crochet» sont : 

Chez le male : 

Apicaux ventraux : 0,051 à 0,079 n 
Apicaux dorsaux : 0,056 à 0,0TS m: 

Moyen» ventraux : 0.063 i 0.095 m 
Moyen» domax ; 0,063 à 0,092 mi 
Bii'tnx dornux : 0,034 à 0,067 nui 
x i 0,050 à 0,078 m 


m sur 0,015 à 0,027 m 
» sur 0,011 à 0,020 raz 
n sur 0,017 à 0,038 nu 
•ur 0,011 k 0,029 mn 
sur 0.007 i 0,011 mm 
n .ur 0,008 â 0,015 mi 


Chez la femelle : 


Apicaux dorsaux : 0,049 A 0.090 m 
Apicaux ventraux i 0,045 à 0,079 m 
Moyen» dorsaux : 0,075 à 0,097 rr~ 
Moyen» ventraux i 0,067 i 0.098 i 
Basaux dorsaux : 0,045 A 0.067 u 
Basaux ventraux : 0,034 A 0,074 m 


grande 


i tur 0,045 A 0,079 mm; 
n sur 0.016 A 0,028 mm; 
n sur 0,015 A 0,030 mm: 
im »ur 0,022 A 0.037 mm; 
n »ur 0,007 A 0,011 mm; 
n sur 0,009 A 0,017 mm. 

Le» lemnisque» «ont très long» et tri» étroit», »'étrndunt en arrière du fond du réceptacle au 
distance. Ce dernier organe n deux couche» musculaire» concentrique». 

Le» rétinacles «ortent A peu près A bnuteur du milieu du réceptacle, marquant la place approximative 
dn ganglion cérébroidc. Ce dernier peut cependant parfois être placé dan» la moitié antérieure du récep- 

MSb : le corps a de 3 A 13 mm de long sur 0,442 A 1,30 mm de large. 

Le rostre a d* 0,75 A 0,97 mm dr Ion* «ur 0,158 A 0,260 rom de large pri» de son milieu et 0,169 A 
0,310 mm de diamètre A »m bue. 

Il y i 12 (rarement jusqu'A 14) file» de 11 A 16 crochet» dans chaque file. 

Le réceptacle a 1 A 1,9 mm de long »nr 0.221 A 0,378 mm de large. 

Le» organe* génitaux «ont contenu» dan» la moitié postérieure dn tronc et «culement dans les individu» 
contracté» il» »0nt en partie placé» dan» la moitié antérieure. Le» lemnisque» atteignent généralement le 
niveau du t6»ticule antérieur. 

Ce testicule antérieur a de 0,196 A 0.855 mm de loog »ur 0,138 A 0,442 mm de large. 

Le testicule postérieur a de 0,172 A 0,658 mm de long tur 0,128 A 0,491 mm de large. 

N eu» avons rencontré de» individu» monorchide». 

Il y a bnit glande» eémentaire» placée» immédiatement derrière le» testicule» et disposées selon trois 
niveaux, généralement 3-3-2 ou 2-3 - 3, voire 4-2-2. 

FrmrH» : corp» de 6 A 26 mm de long sur 0.4S6 A 1,4 mm de diamètre maximum. 

Probosci» de 0,790 A 1,164 mm de long sur 0,149 A 0,309 mm de large prè» de sa partie moyenne et 
0 176 A 0.295 mm de large prè» de »a base. Il e»t armé de 12 files de 12 A 16 crochets chacune. 

Le réceptacle a 1,3 A 2,45 mm de long .ur 0,196 A 0,393 mm .le diamètre. 

Le» embryon» sont contenu» dan» troi» coques. l a seconde e*t épui»»e et réfringente et pousse de 
gronde» hernie* polaire» en forme de bulle. L» troisième membrane et épui»»c et réfringente mais ne montre 
pas de modification» au nivean de» piles. _ 

U» embryopbore» mûri ont de 0,065 A 0,140 mm de long sur 0,015 A 0,030 ram de diamètre. 

Hdrst définitif* : ce «ont avant tout le Poiiaon» d'enu douce d'Amérique du Nord dont la liste est trè» 
longue (voir Van Cleaye et LinOCOME 1949). Ce» espèce» sont signalée» dan» le répertoire de» bftte. qui 
termine ce fascicule. 

HSta inirrnudiairtit : HyaltUa .niera <- II. knicktrhoektri) Cru.taré Arnphipnde. 

Loeaiitl ; toute la zone néaretique de l’Ontario au Sud de» U.S.A. 


Genre MeUtcanthocephalui Yemaguli 1959. 

Diagnose. 

Ltplorhynthoididat parasite» de Poi»*on» de mer. Tronc cylindrique dont la paroi contient de nombreux 

noyaux hypodermique, petit», partiellemenlramifié». 

Système lacunaire réticulaire. 


Source : MNHN\ Paris 
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Réceptacle cylindrique à claviformo, 
Ion*, A double paroi, avec le ganglion céré¬ 
broidc pré* de «on extrémité antérieure. 

Lemnisque» longs, généralement plus 
long* que le réceptacle. 

Testicules arrondis, directement l’un 
derrière l'autre dan* la partie moyenne 
du tronc ou un peu en arriére d’elle. 

Huit glandes cémentnire* compactes, 
serrées le- unes eontie les autres entre le 
testicule postérieur et l’orrone de Sâffti- 

Organe de SâfTtrgeu et vésicule séini- 
tinle bien développés. 

Chape musculaire de la bourse copu- 
latrice avec des diverticules antérieurs, 
pourvue en arrière de nombreux rayons 

Cloche utérine en eoupe. 

Vagin avee un sphincter interne et 

Embryophorei elliptiques, ovee des 
hernies polaires de la membrane moyonno. 

Espict type : Mrtarnmhocrphalus 
pUuronichthydis Yamaguti 1959, 


METACANTHOCEPHALUS PLEU- 
RONICHTHYDIS Yamaguti 1959. 

CstCTipfiort princepi. 

Mâle : proboteis subcylindriqne, lar. 
gement arrondi en avant, long de 0,43 A 
0,50 mm pour une largeur de 0,27 A 
0,40 mm, armé de 21 A 26 files do 7 A 
10 crochet* chocune. Les crochet* subapi- 
eaux qui sont plue gros ont de 0,062 A 
0,078 mm de long, le* crochet» baaaux qui 
sont le* plu* petit* ont do 0,0-11 A 0,055 mm 
de long. 

Cou très court. 

Réeeptado subcylindriquo A clnvi- 
forme, A doublo paroi, long de 0,70 A 
1,00 rnm .ur 0,28 A 0,40 mm de diamètre. 
Le ganglion cérébrolde e*t A ion extrémité 
antérieure. 

Lemnisque* aplatis, généralement plus 
longs que le réceptacle, atteignant do 1 A 
1,2 mm de long quand ils sont complète¬ 
ment étendus. 

Tronc subeylindriquo de 5,0 A 6,5 mm 
de long snr 0,7 A 1,00 mm do largo dont 
l'hypodermo contient de nombreux petits 
noyaux partiellement branchu*. 

Testicule» arrondi*, directement l'un 
derrière l’outra, don» la partie moyenne 
du trône ot plus ou moins postérieur* A 
la moitié dam quelque* ea*. L'antérieur 
est généralement plus long que large, ayant 
de 0,4 A 0,6 mm do long »ur 0,26 A 0,5 mm 
de large, tandis quo le postérieur e*t plu» 
large que long, ayant 0,25 à 0,44 mm de 
ir 0,33 A 0,60 mm do large. 



Vé«icule séminale subglobulouse, placéo entre l’organe de Sàfltigen e 
0,26 A 0,42 mro de long sur 0,2 A 0,4 mm de large. 

Huit glande» eémentaire» elaviformes, dont le» extrémité» dilatées sc 
derrière le testicule postérieur et en avant de l’organe de Sàfftigen. 


In bourse eopulotrice, ayant do 
ît placées en giappo serrée juste 


Source : MNHN, Pans 










54 


YVES J. COLVAN 


Organe de Süfftigen de 0,3 i 0,5 mm de diamètre. 

Une poire de diverticule» de la chope musculaire de la bourse copulatrice ayant environ 017 
nètre. ’ 

Rayon» de la bourse copulatrice court», nombreux, serré» 1er un» contre les autre». 

Orifice génital terminal. 


jFVmrWc ; probosci» subcylindriqu» de 0,15 à 0,60 mm de long ■ 
30 files de 6 ï 10 crochets chacune. Le» crochet» subapicaux, les plus 
«lor» que le» crochet» basaux, le» plu» couru, ont de 0,039 i 0.062 i 


or 0.3 i 0,4 mm de large, armé de 23 ft 
gro». ont de 0,065 A 0,078 mm de long. 



Fig. 32. — Mruuaiuhocephalut campbtUi (L. et A.) nw. com4. 
(d*aprè« les figures de Johnstom et Best, 1937) 

A. Mâle. 

B. Rostre. 

C. File de crochet» du rostre. 

D. Appareil vagin»]. 

E. Noyau hypodermique géant et ramifié. 


Source : MNHN, Pans 
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Cou très court. 

Réceptacle cylindrique à subcyiindrique de 1,1 à 1,7 mm de long *ur 0,2 à 0,32 mm de Urge. 

Lemnisques de 1,3 A 2,00 mm de long lorsqu’il! «ont complètement étendus. 

Cloche utérine plu» ou moins allongée, en coupe, de 0,14 mm de long sur 0,1 mm de large; cher le type 
de 16,5 mm de long. 

Utérus divisé en deux portions de structure différente. La portion antérieure (0,18 mm de long sur 
0,07 mm de large chez le type) parait être télescopée dans la portion postérieure qui est cylindrique, longue 
de 0,16 mm pour une largeur de 0,06 mm chez le type et contient du tissu médullaire entre l’assise bordante 
interne et lu eapsulo musculaire externe. 

Entonnoir vaginal compris dans l’utérus, aa portion postérieure saillant hors de l’utérus, entourée par 
un sphincter qui à son tour est entouré du sphincter externe formé de fibres en «punie. 

Bulbe vaginal s'ouvrant par une vulve terminale. 

In vivo les œufs mûrs sont elliptiques et longs de 0,077 A 0,081 mm pour un diamètre de 0,013 mm. 
La coque moyenne pousse des hernies polaires et a 0,66 mm de long. La coque interne a de 0,051 à 0,056 mm 
de long. 

Hâte définitif : intestin grêle de Pleuronichthys cornu tus (Tcmminck et Scblegel) [Plcironcctidae], 

Locolité ; mer Intérieure japonaise (septembre 19S7). 


METACANTIIOCEPHALUS CAMPBELLl (Leiper et Atkinson 1914) nov. comb. (= Lep~ 
torhynchoides campbelli (L. et A.) Johnston et Best 1937 = Echinorhynchus campbelli 
L. et A. 1914 = Echinorhynchus rennicki Leiper et Atkinson 1914 = Mctcchinorkynckus 
campbelli (L. et A.) Petrotschenko 1956. 

Description de Johnston cl Bell (1937) : dûmhreux exemplaires récoltée eu 1912 et 1913 chez des Aol©, 
theniidat dans la baie du Coramonweullh en terre Adélie par McLean, Waite (1916) récolte deux espèces 
différentes dan* le» eaux peu profonde» de cette même localité. Les spécimens sont aurtout de» femelles 
immatures. Corps approximativement cylindrique, un peu atténué A l’extrémité postérieure, de taille très 
variable. Paroi du tronc épaisse. 

Les mâles ont de 3,75 1 7,5 mm de long sur 0,60 A 0,90 ram de diamètre et les femelles ont de 4,6 A 

10.5 mm de long sur 0,75 A 1,8 mm de diamètre; les femelles contenant des œufs mûrs les plus petites ont 

7.5 mm de long. 

Le proboscis a environ 0,55 mm de long sur 0,1 mm de large et il est à peu près cylindrique. 11 e«t armé 
de 14 file» de crochets, chaque file comptant 7 ou 8 crochets. Ils sont profondément enchâssé» dans la cuticule 
transparente du rostre. La lame est longue, aigu* et fortement arquée. Présence d’une papille apicole au 
sommet du rostre, comprenant 3 on 4 noyaux. 

Système lacunaire de la paroi du tronc comprenant deux gros vais-eaux longitudinaux avec des anasto¬ 
moses transversale» très régulièrement disposées. 

Les noyaux hypodermiques ont tous les aspect» depuis la fragmentation jusqu’au noyau géant très 
ramifié 

Réceptacle A double paroi inséré à la hase du rostre. Le* fibre» de l’assise externe ont une direction 
oblique. longueur du réceptacle d’environ 6,8 mm sur 0,15 mm de diamètre. 

Ganglion cérébroide placé un peu en arrière de l’insertion du réceptacle (donc au-dessus du milieu de 
la hauteur du réceptacle). 

Lemnisques en général un peu plu» long» que le réceptacle contenant souvent un gros noyau baculi- 
forme disposé verticalement. 

Testicule* ovoïde», souvent inégaux, placés un peu en avant de la moitié de la longueur du tronc. Canal 
déférent passant dorsalcment par rapport A l’organe de Sâfftigen et se jetant dons une grosse véhicule sémi¬ 
nale d’où sort un court canal éjaculateur aboutissant au pénis. Ce dernier est une formation assez volumi¬ 
neuse centrant la bourse copulatrice. 

Il y a huit glandes cémentaire» en massue dont les canaux excréteurs s’individualisent A la hauteur du 
p61e antérieur de l’organe de Sïfftigen et cheminent eu arrière et latéralement par rapport A l’organe de 
Sâfftigen et A la vésicule séminale. Le» deux groupes de canaux excréteurs fusionnent ensuite avant de 
s'unir A l’origine du canal éjaculateur. 

Ganglion génitol entourant la base de la vésicule séminale et du canal éjaculateur. 

Femelle» ; ainsi qu’il a été signalé, la plupart des femelles sont immatures mai» l'appareil génital paraît 
complètement développé, sauf que l’utérus e»t un peu plut court que chez les femelles gravides. Le» figures 
montrent l’aspect de l’utéru» et du vagin. 

Le» embryophores mûrs ont des prolongements polaire» de la membrane moyenne. 

Hâtes définitifs : Notothenio coriiccps Richardton (famille de» Notolheniidar) et Treniatomus bernacchii 
(fera, de» Nototheniidae). 

Localité ; Terre Adélie. 


METACANTHOCEPHALUS OVICEPHALVS (Zhukov 1960) nom. nov. (=* Leptorhyn- 
choîdes ovicephalus Z. 1960). 

Description princeps basée sur de nombreux exemplaires. 

Femelles de 7,0 A 15,0 mm de long, mâles de 5,0 A 8,0 mm de long. Lea noyaux hypodermique» sont 


Source : MNHN, Paris 
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A. Mâle. — B. Noyau hypodermique g^am ruiuit 
C. Crochet» du rortre. — D. Embryophore mûr. 


Source : MNHN, Paris 
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Proborcit de larme ovoïde, longueur de 0,4 à 0,6 mm sur 0,21 à 0,41 mm de diamètre. Armé de 14 i 
20 file» comprenant 8 crochet» dont In taille ne réduit ver» la base du proboseis. Leur longueur e*t de 0,054 
A 0,062 mm dan» la partie moyenne et de 0,037 & 0,046 mm nu niveau de la base du rostre. 

Réceptacle de 0,83 à 1,30 mm de long chez le» femelles et de 0.73 à 0,93 mm chez le» miles. Le ganglion 
cérébrolde se trouve dam la partie antérieure du réceptacle. 

Lee testicule» sont sphéroidnux à ovoïdes. L’antérieur a 0,S0 à 0,64 mm de long aur 0,45 à 0,56 mm de 
diamètre, le postérieur 0,45 A 0,62 mm de long sur 0,40 A 0,66 mm de diamètre. 

Huit glande» cémentaires. 

Embryopbore» de 0,058 à 0,062 mm de long sur 0,012 A 0,016 mm de diamètre (ou plutôt 0,070 mm sur 
0,016 mm). 

Hfife» définitifs : Liopsetta obicitra (fain. de» Plturantaidae) qui fréquente le» eaux de mer mélangée» à 
l’eau douce. 

Localité : lie Cbikotnn (Kouriles du Sud). 


FAMILLE DES RILVD1NORHYNCHIDAE Travaseon 1923 
(= Gorgorhynchidae Van Cleave et Lincicome 1940) 


Diagnose. 

PaLstcanthoctphala, Echinorhynchoitlca parasite» de Poisson* d’eau douce ou de Poisson» de mer dont 
les hôte» intermédiaires sont (probablement) des Crustacé». 

Taille moyenne A assez grande. 

Tronc toujour» omé, dan» ia partie antérieure, d'épine» cuticulaires disposées en quinconce selon un ou 
deux champs séparés alors par nne zone merme. Jamais d’épines génitales dans l’un ou l’antre sexe. 

Sous-cuticule contenant de nombreux fragments de noyaux géants. 

Proboseis long, cylindroïde ou court et claviforme. Armé de files longitudinales de crochet* qui SC répar¬ 
tissent en quinconce si l’on considère les crochet» des files adjacentes. Ces crochet» «ont de forme simple avec 
de» racines également de forme simple. Dissymétrie dorro-ventrale de» crochet» souvent nette avec, parfois, 
présence de grands crochet» spécialités A la base des files. 

Rarement des papilles sensorielle» sur le» face» latérale» du rostre. 

Réceptacle généralement long, A double paroi, inséré A In base du rostre. 

Ganglion eérébrotde en position variable A l’intérieur du réceptacle. 

Deux lemnisques de langueur variable. 

Toujouns QUATRE GLANDES CÉkenta] res longues et tubuleuses ou courtes et piriformet mais jamais 
tpbéroldoles. 

F.mbryopborei A coque mince avec hernies polaires de la membrane moyenne. 

Genre type : Rhadinorhynchus Lühe 1911. 

C’est essentiellement sur la morphologie du roslre et des épines cuticulaires que l’on 
distingue trois sous-familles : 

— Rhadinorhynchinae Lühe 1912; 

— Gorgorhynchinae (Van Cleave et Lincicome 1940) Golvan 1960; 

— Serrasentinae Petrotscheako 1956. 


SOUS-FAMILLE DES RHADMORHY1SCH11SAE LÜHE 1912 

Diagnose* 

Ilhadinorhynchidaf parasite» de Poissons de mer ou de Poiswm» d’eau douce, possédant des épines cuti¬ 
culaires *or la partie antérieure du tronc répartie» en un seul cbamp oo en deux champ» séparés par une 
zone merme. 

Proboseis Toujours long armé de nombreux crochets. Le nombre de filet est assez réduit mais le nombre 
de crochet» par file est très grand. 

Genre type : Rhadinorhynchus Lühe 1911. 

Autres genres : 

— Raorhynckus Tripathi 1959; 

— Megislacantha Golvan 1960; 

— Cathayacantkus nov. gen.; 

— Paragargarkynckus Golvan 1957. 


Source : MNHN, Paris 
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Genre Rhadinorhynchus Lühc 1911 ( Nipporhynchus Chandler 1934, = Echinosoma 

Porta 1907-1908 pp., Protorhadinarhynchus Petrotschenko 1956). 

La plus grande confusion régnait depuis longtemps autour de ls place systématique 
qu’il fallait exactement attribuer à ce genre. Ceci provient d’une phrase du travail de Chan- 
DiÆK (1934) qui est la suivante : « The number of cernent glands in the specics o/Rhadinorhyn- 
chus has not been menlioned, but U is probable that if the type species pristia had less than 
THE USUAL EIGHT, thefact would hâve been mmtianed by Lühe ». 

En conséquence Chsndler créait un genre Nipporhynchus pour classer les Acanthocé- 
p haies qui ressemblaient point par point au Rhadinorhynchus de Lühe maia n’avaient que 
quatre glandes cémentaires. Or personne n’avait jamais dit ou dessiné huit glandes cémentaires 
chez les Rhadinorhynchus et ces huit glandes généreusement accordées par Chandler 
n’existaient pas. Son erreur est parfaitement compréhensible si l’on se reporte à son travail 
puisqu’il baptise Rhadinorhynchus tenuicornis Van Cleave 1918 un Illiosentidae qui, lui, 
possède bien les huit glandes en question. Van Cleave s’étonnera quelque» années plus tard 
de ne jamais avoir eu l’occasion d’étudier un vrai Rhadinorhynchus pristis. Et pour cause! 
Aucun Rhadinorhynchus n’a huit glandes cémentaires, toutes les espèces nouvelles que l’on 
découvrait en ayant quatre, toutes entraient naturellement dana le genre Nipporhynchus. 

C'est Cable et Linderoth (1963) qui ont eu le mérite d’attirer l’attention sur ce point 
et de mettre, avec juste raison, en synonymie de Rhadinorhynchus. le genre Nipporhynchus. 

Reste le problème de l’espèce type de Rhadinorhynchus. Lühe a désigné VEchinorhyn- 
chus pristis de RunoLPHi 1802 déerit d’après un seul exemplaire de Reloue belont de la Bal¬ 
tique. U écrit « die Hakcn des Rüssels stchen in dreissig Rcihen... Der vordere Theil des 
Kôrpcrs ist mit 12-13 Reihen etwas stumpfer Hakcn besetzt, von denen die hintersten ettvas 
enlfcrnl sind... ». 

L’espèce est redécritc en 1910 et force nous est bien de conserver cette diagnose. 

Ensuite vient une regrettable confusion que Dujardin (1845) exprime ainsi : 

« Rudolphi avait d’abord trouvé de cette belle espèce un seul individu de 18 mm de 
long et rouge, ehez une Orfie à Greifswald. 

« Plus tard, en Italie, il trouva un exemplaire long de 57 mm dans un maquereau (Scom&er 
scomber) et deux autres longs de 61 et 76 mm dans un deuxième maquereau à Rimini, puis 
encore un autre long de 74 mm dans un Scomber colias à Naples. Depuis lors, il a rapporté 
à la même espèce un échinorhynque trouvé par Natterer dsns le Coryphaena hippuris. 
Cependant cet Helminthe parait en différer notablement. H est long de 15,75 mm, y compris 
la trompe longue de 3,37 mm, un peu plus épaisse en avant, mais également armée de 40 ran¬ 
gées de croehets forts. La partie antérieure du corps porte aussi des aiguillons forts, diaphanes, 
triangulaires, svec une nervure médiane comme des feuilles de mousse. » 

Un fait est certain, le Rhadinorhynchus pristis redécrit par Cable et Linderoth (1963) 
de Coryphaena hippunis de Curaçao, est le même que celui ainsi nommé par Rudolphi en 
1819 et provenant du même bête capturé sur les eôtes du Brésil. Mais, en aueun cas, il ne peut 
être assimilé au Rhadinorhynchus de la Baltique ou de Méditerranée. Nous proposons donc 
de le renommer : Rhadinorhynchus dujardini nom. nov. 

Grâce à l’obligeance de notre collègue, le professeur Hartwich du Zoologische Muséum 
de Berlin, nous avons pu étudier ce qui reste de l’espèce vue par Rudolphi en 1802 ou plutôt 
ce qui est supposé en rester et figure actuellement dans la collection de ce Musée sous cette 
détermination. Malheureusement il s’agit d’un fragment antérieur d’un Acanthocéphale à 
rostre court et fusiforme, à tronc incrme et manifestement pss de l’exemplaire à rostre long 
et à cuticule ornée d’épines décrit primitivement par Rudolphi des Orphies de la Baltique. 
Les types de Rudolphi doivent donc être considérés comme définitivement perdus. Nous 
conserverons donc, pour ne pas introduire un nouvel élément de confusion dans cette systé¬ 
matique déjà fort embrouillée, l’espèce Rhadinorhynchus pristis (Rudolphi 1802) des Orphies 
de 1a Baltique comme type du genre, en espérant qu’un nouveau matériel pourra être déerit 
complètement dans les années qui viennent. En ce qui concerne l’espèce des maquereaux 
de la Méditerrannée nous ne sommes nullement certain qu’elle est identique à R. pristis de 
la Baltique aussi proposons-nous de la nommer Rhadinorhynchus lintoni Cable et linderoth 
1963. De celte espèce nous avons pu avoir de nombreux exemplaires en plus ou moins bon 
état de conservation provenant du Musée de Berlin (récolte de Wegener en 1851 à Nice) et 
des collections de M. le professeur Robert Ph. Dollfus provenant tsnt de Corse que du Midi 
de la France et d’Italie. 


Source : MNHN. Pans 
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Genre Rhadinorhynckus Lülte 1911. 

Diagnose. 

Rhadinorhynchinat parasites de Poisson» de mer. 

Tronc allongé, cylindrique, un peu dilaté dan* sa partie antérieure laquelle porte deux champs d’épines 
cuticulaire* séparées par une zone inerme. Les épines antérieures forment des couronnes complètes. Le* 
épines postérieures couvrent une aire triangulaire à pointe inférieure ventrale. Ces épines du champ postérieur 
sont plus grosses que celles du champ antérieur, 

Sous-cuticule contenant de nombreux fragments de noyaux géants. 

Canaux principaux du système lacunaire unis par des anastomoses formant un réseau A mailles gros¬ 
sièrement polyédrique*. 

Proboscis très long, eylindroïde ou légèrement clsviforme, armé d’un nombre assez important de file- 
longitudinales qui comptent chacune de nombreux crochets présentant une nette dissymétrie dorso-ventrale. 
Souvent existe une ébauche de couronne basale de grands crochets spécialisés. 

Cou distinct. 

Réceptacle long, cylindrique, souvent plu* long que le rostre. 

Ganglion cérébroidc pl icé dans la moitié antérieure du réceptacle. 

Lemnisquo longs et étroits, en règle cependant plus courts que le réceptacle. 

Organes génitaux mâles occupant la moitié postérieure du tronc. 

Testicules ovoïdes, placés l'un derrière l’autre et en contact. 

Totljouns quatre clan nus cémentaires qui. avec leurs canaux excréteurs, ont une longueur supé. 
rieure â la longueur combinée des deux testicules. Ces glandes sont en longue massue à grosse extrémité 
supérieure. 

Utérus TOUJOURS TRÈS LONG, la eloebe s’ouvrant très loin au-dessus de l’extrémité postérieure du tronc. 

Orifice génital mâle terminal mais orifice génital femelle ventro-aubterminal. 

Jamais d’épines génitales dans l’un ou l’auue sexe. 

Embryophores ellipsoïdaux avec grundes hernies polaires de la membrane moyenne. 

Espèce (ypr : Rhadinorhynchus prisiis (Rudolphi 1802) Lühel911, parasite des Poisson» de la Baltique. 


RHADINORHYNCHUS PRIST1S (Rudolphi 1802) Lüho 1911. 

Description de Rudolphi ( 1810) ; proboscide eylindrica, obliqua, truncata, collo nullo, corpore subey- 
lindrico antrorsum aenleato. 

Ilab. : In Esoris Munis <B dont Mono) intestino Majo solitarium reperi. 

D'ter. : « Vermis duas tertias pollicis parte* longus (soit 18 mm de long), vix lineam dimidiom crassus 
(soit 1,12 mm de diamètre), ruber (cette couleur rouge est trè» fréquente ebez les Acanthocéphales de 
Poissons lorsqu'ils sont vivent*). Proboscis cvlindrica. tennis, obbque corpori inserta, apice truncata, nnci- 
norum tenuium seriebua triginta transversal ib us arm a ta (ce uombre de 30, comme le font justement remar¬ 
quer Caule et Llnderoth (1963) doit être trop petit car l'apex du rostre de cet unique spécimen semble 
bien avoir été invaginé). 

« Collum nullum. 

« Corpu» cyiindricum, baud procul a proboscide parum crassius, apice caudali obtuso. 

« Anticn corporii pars aculeorum minutorum obtusiusculorom seriebus duodecim vel tredecim, quarum 
posteriores subremotae sunt, munit a, reliqua obiter aonulata, sive subrugosa. 

« Ohs. 1 : specieiinsequenti aflfinii videtur, proboscide tamen tenui, magis uncinata, corporeque minus 
aculeato et minore, nec non colli defectu abunde diûfert, nomen a proboscide aculeatissima cum pristis serra 
comparanda, destituai». 

Hol» définitif .• Bslone bclon* (L.). 

Localité ; mer Baltique. 

Il nous semble improbable que VEchinorhynchus alosae de Hermann (1782) puisse être 
assimilé à Rkadinorhynchus pristis car le proboscis est court. Westrumb (1821) le décrit 
ainsi : 

« Proboscis obtonga-ovalis, uncinorum seriebus octo, collum brcvissimum, et corporis an tic» eylindrica 
par» aculeata, postica subulata inermis ». 

Dujardin (1845) écrit : 

« Corps rougeâtre en avant, blanc en arrière, trè* allongé, long de 54 mm, large de 1,12 mm, cylindrique, 
plus épais dans lu partie antérieure qui est rougeâtre, armée d'aiguillon* mince*, écartés, qui forment 
environ 16 rangées transverses ou six rongées longitudinales peu régulières (sur chaque face) [soit 12 file* 
longitudinales. ]. Partie postérieure blanche, nue, très longue, subulée. 

Cou cylindrique très court, rougeâtre, armé de deux rang* d'aiguillons plus rapproché*. 

Trompe blanche, ovule oblonguc ou cylindrique, renflée au milieu, un peu obtuse à l’extrémité, armée 
de 8 rangée* longitudinales ou 16 rangées transversale* de crochets minces et rapprochés. 

IIerkann en trouva un seul exemplaire dans l'intestin d’une alose (Alosa alosa) du Rhin à Strasbourg. 
Depuis lors aueun naturaliste n’a revu cet helminthe, mai» on peut juger, d’après sa description, qu’il a de 
grands rapports avec l’E. priwu, »i ce n’est pas le même, quoique le nombre de crochet* de la trompe «oit 

l-i. v 


Source : MNHN, Paris 
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RHADINORHYNCHUSAFRICANUS(Golv&n, Houin et Deltour 1963) nov comk < w; 
rhynchus a/ricanus G. H et D, 1963), Nlp P°' 



C. Base du probosci» Noter 1er grand» crochet! 
différencié, 

D. d. File dorsale de crocheta du probosci.; ». File 
ventrale de crochet» du proboicia. 

E. Épine» cutieulairea du tronc, 

F. Appareil génital femelle et ay.tèrae d'unaito- 
mo«» lacunaire* du tronc. 


Description bâtie tur 2 adulte, 1 mi i. 

1 femelle. ' et 

Màit de 13,S5 mm de long, à corpa arqué 
aeloa •• face dorsale, pratiquement fusiforme 

I atténuation du diamètre ver» le» extrémité, antél 
rieure et poatérieure eat trèa faible. 

MO mm de d,«métré maximum, celui-ci £tant 
»itué approximatrvement ,1 hauteur du fond du 
réceptacle. Le corp* h atténue eruuite jrrrduelln 

ss in üïïr * k p " ü! 

Sy.tème lacunaire formé de deux canaux 
latéraux un.e par un ayatème d’an#»tomo.e, im 
édriquea * I ‘ elitC ’ * r0Mi *«»ent po|y“ 

Proboici. inséré h angle droit »ur le__ 

axe du tronc partiellement invaginé I iw* 
eher e male type, complètement évaginé chez la 
femelle et long de 1,74 mm eut 0,19 mm d7wiê 
à l apex et 0,12 mm de large A I. b.»* 1] eft £*" 
«I maaïue longue, A grosse extrémité aupérieuw. 

II «rt armé de 12 il 14 file, de 42 à 46 crochrt. 

préaentant une tria forte dia.ymétrie dorîo-v£ 
traie. Lea crochet» dorianx aent pina long, D l„. 
mince, et ont une pointe brusquement bcùîX 
en «bec de rapace» alor. que le. crochet, ventres 
.ont plu. courts, plu. larges et fortement „Z É * 
dè. leur peint d émergence de la cuticule. La uRi! 
des crochet, diminue graduellement de l’anex h 
!a ba.e du roatre (de 0,055 il 0,027 mm), Les cro. 
chet. basaux forment une couronne complète H 
grand» crochet» différencié., beaucoup pL'o! 
que ceux qu. es précèdent immédiatement (££ 
sont d tullrur» le. plus petit, de tout le ro.tÆ 
fortement .aillant, en dehors ' * 

Cou court, tronc' conique, de 0.2 mm d. i 

ZXlT , de di "“ itr ' 1 - tïïT d de ufe 

Réceptacle très long, A double paroi de 
2,9 mm de long sur 0,22 mm de diamètre a 
le male, de 3,60 min de long sur 0,25 mm de 
mètre maximum (partie inférieure) chet l« fcmelje' 

Ganglion cérébrolde fusiforme placé dm,» i ' 
1/3 moyen de la hauteur du réceptacle. Réélit 
tortant du réceptacle nettement «u-desou» d' 
nive.u du ganglion cérébrolde. * du 

Lemniaque. mince., élargi, dan, l PUr _ 
inférieure, ne repré.entant guère plu. des 3 ? lTdt 
l. longueur du réceptacle. Mu-de. rétractât d* 
rostre présentant un peu au-de.,u, ^ 

M fu,iforme 

Partie ontérieuro du tronc portant de. éninr. 
cutieulairea en un «ml champ et dispe.ée. 
irrégulièrement, même en .vmi et dESft £?* 
ttxct. Ce. épine, engainée, de cuticule .ont 
peUte, (0,01 mm de long pour les p] u . ~ ***• 
d’entre elle.) le. dorsales étant un piu P phi t 
que le. ventrale, et le. inférieure, plu» petite» U * 
le, .upérieure. et aurtout que le," moy ^ 
sont le. plu. gro.aes- Le champ spinulé e« r • q “* 
gulaire k pointe inférieure ventrale. iacmell. 
la femelle, dépasse très largement ver.^orrière U 
niveau du fond du réceptacle alor. que^V? * 
mule, cette pomte se trouve pratiquent ® 
nive.u du peint d’union de, 2/3^»périt?£ 

1 /3 inférieur de la hauteur du réceptacle, d 


Source : MNHN, Pans 
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Testicules ovoïde», plaçai l'un derrière l’autre et en contact. Le pôle antérieur du testicule antérieur est 
pratiquement uu niveau de la moitié de la longueur du tronc. 

Testicule antérieur de 1,38 nun de long »ur 0,39 mm de diamètre, testicule postérieur de 1,13 mm de 
long sur 0,35 mm de diamètre. 

Qnutre glandes cémentaircs piriforme*, disposées en deux pairee de longueur inégale, la paire antérieure 
largement en contact avec le teeticule postérieur. 

Canaux excréteur» des glnndeo eémentaire* dilatés dans leur partie inférieure, immédiatement an- 
dessus de la bourse copuistricc et passant de part et d'autre de l'orgene de Sufftigen, lequel est piriforme, 
à grosse extrémité supérieure, long de 0,6 mm et large de 0,25 mm environ. 

Chape musculaire de la bourse copulatrice possédant deux diverticnlee antérieurs. 

Orifice génital terminal ou ventro- ter minai. 

Longueur totale de l'utérus de 1,65 mm environ. Cloche utérine de 0, 1mm de long. 

Portion tubulaire de l’utérus présentant de grosses dilatations moniliformes dans sa partie antérieure 
et qui correepondcnt probablement 4 des ondes de contraction immobilisées au moment de la fixation des 
spécimens. 

Appareil vaginal très court avec un seul sphincter. 

Vulve terminale. 

Cavité générale de la femelle no contenant pas d’œufs. 

Hütf définitif : Catangidae sp. 

Localité ; Sette- K.un i (Caban), 


RHADJNO{UÎYNÇHUS CADENA Tl (Golvan et Houin 1964) nov. comb. [= Nipporkynckus 
cadenali G. et . H. 1964], 

Lfacripfan princtp £basée sur de nombreux exemplaires (21) identifiés 4 tort 4 Bhadinarhynchut priait 
dans taon travail de 1956. 

Mâle ayant enviroh 20,5 mm de long, à corps arqué selon la face dorsale, pratiquement fusiforme, le 
diamètre maximum de 1,35 mm se trouvant dans la pertie moyenne du troncs l'atténuation ven iee extré- 
imités antérieure et postérieure étant très faible. Femelles 
d'enyiron 30 mm de long sur 0,82 mm de diamètro maximum, 
celui eL étant situé dans le 1/5 antérieur de la longueur du 
tronc. . * 

<c Système lacunaire formé de deux canaux latéraux unis 
par un système d'anastomoses en réeeau 4 petites mailles 
approximativement polyédriques. 

Proboscis inséré dons ie prolongement du grand axe du 
tronc mai» arqué selon sa face vontrale de sorte que l’apex 
forme un angle droit avec le tronc. 

Chez lo mêle, le rostre a en moyenne 2,5 mm de long 
sur 0,27 mm de diamètre maximum. 

Chez la femelle dont le rostre est figuré, les dimensions 
■ont de 2,13 mm de long sur 0,25 mm de diamètre maximum. 

Il est armé de 16 files de 25 4 26 crocheté présentant une 
très forte dissymétrie doieo- ven traie. Les rrochele dorsaux 
sont nettemeut plus minces mais à peine plot longe que les 
crochets ventraux, lesquels eont larges et fortement arqués. ~ 

La taille des crochets croit graduellement de l’apex 4 la G. 

partie moyenne du rostre puis diminue eneuito vers la base, 
surtout le long des files dorsales. A la base des files existe 
une couronno complète de grands crochets différenciés, les 0 0 f 
ventraux étant, ici eneore beaucoup pins forts quo les dor¬ 
saux, en particulier ceux des trois files médio-dorsales qui 
n'ont guère plus de la moitié de la longueur des crochets des 
files médio-ventrales. De plus les crochets de cette couronne 
basale sont redressées par rapport 4 ceux qui les précèdent 
immédiatement ot sont ainsi fortement 6aillants en debors. 

Cou court, tronconique, de 0,34 mm de long sur 0,26 min q 
de diamètre à l’union avec le rostre et de 0,36 mm 4 sa baie. ^ m 

Réceptacle nettement plue long que le proboscis, 4 
double paroi, do 4,1 mm de long sur 0,45 mm de diamètre 
maximum, chez lo môle type. 

Ganglion cérébrolde fusiforme placé dans lo tiers moyen Embryophore mûr. 
de la longueur du réceptacle. 

Lemnisques de longueur inégale, l’un un peu plus court et l’antre un peu plus long que le réceptacle. 

Partie antérieure du tronc portant des épinos «articulaires dispoeées en deux champs séparés par une zone 
inerrae. Le champ intérieur est formé de deux ou trois couronnes complètes. Le champ postérieur est une 
surface triangulaire 4 pointe inférieure plocée sensiblement 4 bouteur du ganglion eéréhrolde et couvrant 
uniquement la face ventrale et une très faible portion des faces Istéralcs. Les épines sont glandes, mesurant 
environ 0,050 mm de long sur 0,024 mm de largeur 4 leur base. Elle» sont engainées jusqu’3 leur pointe 
d'un repli cutieulaire. 


Source : MNHN, Paris 





62 


YVES I. GOLVAN 


Testicule» ovoïde» placé» sensiblement à hauteur de U moitié de la longueur du tronc l’un demi 
l'outre et pratiquement en contact. L’antérieur a 1,75 mm de long sur 0,6 mm de diamètre et le 
de 1,80 mm de long sur 0,5 mm de diamètre moyen. P ° ,téneur 

Quatre glande» cémentaire» en massue, disposées en deux paire* de longueur inégale l’antérieure 
contact avec le testicule postérieur. Lee canaux excréteur, .ont très dilatés dan, leur portion postérieur? 
immédiatement au-dessus de la chape musculaire de 1» bourse copulatrice et cheminant doraslr ment ’ 

*t d’autre de l’organe de Sïfftigen. ae p 


« part 



Source : MNHN, Pans 





FlC. 36. — RharUrwrhynrh ui cadrnati 

(G. et H. 1964) Nov. Comb. 
Épine» cuticuluire» du tronc. 

Mâle. 


Appareil utétO'vaginal. 



Source : MNHN, Paris 











64 


YVES J. COLVAN 


Organe de Snfftigen subconique à son extrémité supérieure, long «le 1,6 itim sur 0,6 mm de large. 
La chape musculaire de la bourse K 2 diverticules antérieurs. 

Orifice génital mkle terminal. 

Longueur totale de l'utérus d'environ 7.8 mm sur 0.2 ram de largeur maximum. 



Source : MNHN, Pans 
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Le cloche utérine me-ure 0,45 mm de Ion* »ur 0,18 mm de lange. La portion tubulaire présente de» dila¬ 
tation» ampullaires ou cylindroïdes analogues i celle» déjà signalée» cher H. afriamus et dont l'emplacement 
et l'ampleur varient d'on individu 5 l'autre. 

Appareil vaginal court, avec doulde aphinrtcr, le iphincter externe étant beaucoup plu» faible que 
l’interne. 

Vulve terminale. 

Embryophorei ellipsoïdaux d’environ 0,08 mm de long «ur 0,017 mm de diamètre avec de grnndr» 
hernie» poluire* de la membrane moyeune. Acuntliar de 0.045 mm de Ion* sur 0,011 mm de large. 

Hoirs définili/Ê : Neothunnns atbacara (Lowe), Jiuthynnu* alleueralus (Rafinesque), Boopr boopa (Limté) 
[= Box boops\ (fam. de» Girellidat), il rut nia barbata (Schneider 1801) [fam. de» Brotulidae), Cybium tritor 
Cuvier et Vulencieunet 1831 [fam. do» Scouibridae, le nom exuct devrait être Scamberomorus ».], Dente* 
filotut Volencicnne» 1836 (fam. de» Sparidae). Galeoides datadactylus (llloch 1795) (fatu. de» Polyni midae], 
Hynnii garer nsi a Cuvier et Valencienne» 1833 (fam. de» Carangidae), Lichia glauca (Linné 1758) [fam. de» 
Carangidae, le nom exact doit être Coeriomorui g.), f’risripoma sniüum Cuvier et Valencienne» 1833 (fam. 
de» /*amada*vidar, le nom exact doit être Prislipomu» suiîfus), fomolomua saUatrix (Linné 1758) [fam. de» 
Pomalomidae], Sardinella aurila Valeuoieune» 1847 Ifuin. de» CJupeidae], Sciotna aquita (Lacépède 1803) 
(fam. des Sciarnidar] Sromkrr coliar (lilocli 1783) |fam. des Scaroèridac], Trachinalui gareensis Cuvier et 
Valencienne» 1831 (fam. de» Carangidae), ÎVadmrus trecat Codenot 1949 (fam. de» Carangidae). 

Localité : cfite» du Sénégal, région de Dakar-Garée. 


RHADINORHYNCHUS CA MERO UNENSfS ». sp. 

Description basée lur un seul mâle jeune. 

Longueur 3.5 mm pour uu diamètre de 0,22 tum A hauteui 
du fond du réceptacle et 0,19 mm dan» la partie postérieure. 

Prohuacii partiellement invuginé A l’apex, long de 0,6 mm 
(approximativement 0,90 mm eu extension complète) fur 
0,21 mm de diamètre A la liane, armé do 12 A 14 6lci de 32 A 
36 crochet». La diiaymélrie dorsaventrale est nette. Le» crochet» 
ventraux sont pin» arqués et surtout beaucoup plu» larges quo 
les dorsaux. Il y a une couronne complète de crochets très soil- 
lunt» A la base des files. Le* crochets qui le» précèdent immédia¬ 
tement sont nettement plus petit» et surtout trè» arqué» sur 
la face doraale, ce qui le» différencie nettement de» crochet» 
moyens et apicaux inséré» »ur cette face. 

Partie antérieure du tronc portant des épine» cuticulaire» 
répartie» en deux champ» aéparé» par une roue inerine. 11 y a 
quelque» épine» formant des couronne» complète» irrégulière» 
dans le champ antérieur. Le champ inférieur ne compte que 
quelques épine» (uno dizaino tout au plus) insérées seulement 
«ur le» face» ventrale et latérale», la dernière l’insérant trè» 
haut, au-desaus de la moitié de lu hauteur du réceptacle. O» 
épine» sont très petite». 

Réceptacle long de 2,52 mm, eylindrolde. Ganglion réré- 
brotde placé nettement nu-de»»u» du fond du réceptacle. Leui- 
nisque» nettement plu» couru que le réceptacle. 

Organes génitonx n’occupant que lu moitié postérieure du 

Teiticule» ovaldes, placés l’un derrière l’autre et non en 
contact. 

Quatre glandes cémentairee en courte mofiue, disposée» en 
deux poire» de longueur inégole. 

Organe de SSfftigen trè» volumineux (1 mm de long en¬ 
viron), piriforme. 

Orifice génital pratiquement terminal. 

iiôtr définitif i Dasyatit morgorila (fam. de» Dasyolûtoo). 

Localité : Souéla (littoral du Cameroun). 



Rhadiitorhynchua camerauntnsia n. ip. 

C. Roitre. 

D. Épine» cuticulaire» du tronc. 


RHADINORHYNCHUS CARANGIS Yamaguti 1939 {— Nipporhynckus carangis [Yama¬ 
guti] H. Ward 1951 X Protorhadinorhynckus carangis [Yamaguti] Petrotschenko 1956). 

Descriplion princepe ba»ée -ur quatre mâles adultes. 

Prabosei» cylindrique de 1,9 A 2.0 mm do long sur 0,2 mm de diamètre, armé do 10 file» de 35 A 36 cro¬ 
chet» chacun». Les crochet* apicaux sont plus petit» que le» aubupicaux. Iis ont environ 0,045 ram de long. 
Le» crochet» ventraux ant de 0,063 A 0,075 mm do long, «ont plu» fort» que le» crochets dorsaux qui ont 
de 0,06 A 0,085 mm de long, le» un» et le» autres diminuent de taille en allant vers la base du rostre. Les cro¬ 
chets haiaux sont diipoié» nu même niveau aeion une couronne horizontale. Il» sont nettement plus groa 

5. 


Source : MNHN, Pans 
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que ceux qui le# précèdent immédiatemeut et se projettent plus en dehors qu'eux 
tivement de 0,08 à 0,09 mm de long pour le# ventraux et de 0,066 à 0,075 tnm de 
Cou lisee d'environ 0,17 ù 0,20 mm de long. 


t. Il» mesurent approxima- 
long pour les dorsuux. 



Trône de 7 à 9 mm de lonj, incurvé v< __ , 

tiers de la 1» longueur totale. Épines cuticulsire. insérées sur la partie antérieure du tronc sur une h- 

de 2 à 2,5 rom. Ces épines ont de 0,02 & 0,03 mro de long et sont engainées de cuticule, disDoaér* ut ' ur 

Réceptacle subcyiindrique de 3,2 à 3,6 H. «ti»u-J- J-— >• - ' ■ 9Uinco nc e. 

s impU d’environ 0,042 mm d'épaisseur, 
antérieur. 


"* de long sur 0,3 à 0,35 mm de diamètre, A pYroi muTulair- 
-le milieu ou seulement le pèle antérieur du tMt££ 


Source : MNHN, Paris 
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A. Male. 

B. Épine» du tronc. 

C. PtoboKci*. 

]). Appareil utéro-vaginal, 

F» Embryophore mûr. 


Source : MNHN, Paris 
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Rétinaele» sortant du réceptacle aux cuviront du milieu de *4 hauteur. 

Leronisques de 1,8 A 2 mm de long, milice», un peu élargis en arrière. 

Testicule» subglcbulenx à elliptique#, directement l'un derrière l'autre, en contact, placé» aux ulcntcur» 
du milieu de la longueur du tronc ou un peu en arrière de lui, de O.S A 0,75 mni de long »ur 0,29 A 0,55 nua 
de diamètre. 

Quatre glande» cémentaircs allongée# de 0,27 il 0,40 tum de diamètre transversal chez le type, disposées 
par paires l’une derrière l’autre, en arrière du teiticule postérieur. 

Vésicule séminale d’environ 0,11 mm de diamètre. 

Organe de Süfftigen allongé de 0,85 rom de long »ur 0,27 mm de largo chez le type. 

Chape musculaire de la bourse ecpulatrico de 0,34 mm dr long sur 0.5 mm de large. 

Bourse eopulotrice de 0.6S mm de long sur 0,2S mm de large chez le type. 

Hôte définitif ! Coranx mertrmi Cuvier et Valencienne» (fam. îles Corongidac) duns l'iuteatiu grêle, 

Localité .• mer Intérieure japonaise. 


RHADINORÜYNCHUS COLOLABIS Laurs et McCauley 1964. 

Description prinetpt basée »ur de nombreux •(tecimetu. 

Corps un peu épaissi en avant, arqué selon su face dorsale. 

Proboscis faisant pratiquement un angle droit avec le grand axe du tronc. 

Spécimens de couleur orange à frais. 

Mâle : corps cylindrique, un peu élargi au niveau du fond du réceptacle, long de 9,20 A 12,16 min |ur 
0,86 A 1,01 mm de large au maximum. 

Proboscis eylindrique de 1,60 A 1,96 ram de long sur 0,18 mm de large. Crorhcu disposés selon 10 fi|e ( 
d’environ 20 à 21 crochets chacune. Ces erocheU ventraux sont un peu plus forts et plus arqués que les 
dorsaux. Près de l’apex du rostre les crochets ventraux mesurent de 0,068 A 0,06 mm de long et les dorsaux 
de 0,063 A 0,069 mm de long. Dans la partie moyenne du rostre les crochets ventraux ont de 0,055 à 0,064 nîm 
de long et les dorsaux de 0,041 A 0,055 mm de long. A 1a buse des files le» croebett ventraux ont'de 0 04R 
A 0,064 mm de long et les dorsaux de 0,044 à 0,058 mm de long. 

Le réceptaele a de 2,40 A 3,14 mm de long sur 0,23 A 0,30 mm de diamètre. Il possède une double paroi 

Lemnisque» ayant A peu près la même longueur que le réceptacle. 

Ganglion pratiquement situé su milieu de la hauteur du réceptacle. 

Épine» cuticulaire» du tronc enchâssée» dans un repli euticulaire et répartie» en 2 zone». l,u zone mité 
rieure entoure le tronc au niveau de la bâte du cou. 

Ce» épine» ont de 0,03 A 0,039 mm de long »ur la face ventrale cl de 0,028 A 0,016 rom de long sur ] a fac 
dorsale. Les épines ventrale* sont généralement plus grosses que les dorsales. 

La zone postérieure est séparée de l'antérieure et ne couvre que les fuccs ventrale cl latérales du tronc 
1s pointe inférieure ne dépassant pas le milieu de la hauteur du réceptsde. lois épines ent do 0,034 A 0,051 mm 
de long. 

Testicules ovoïdes, placé» l'un derrière l'autre au niveau du tiers moyen du trône. 

L'antérieur a de 1,20 A 1,76 mm de long »ur 0,40 A 0,70 mm de large, le postérieur a de 0.80 A 2 2fl 
de long sur 0,35 A 0,60 mm de large. 

Quatre glandes cémentaires dans le tiers postérieur du corps Le» deux antérieures touchent le tcstirul 
postérieur, le» deux postérieures sont environ aux deux tiers de rette distance. ^ * 

Fs» d'épines génitale». 

Ftmcll* t trône de 18 A 26,7 mm de long sur 0,88 a 1,62 miu de large, 

Proboscis cylindrique, incomplètement évaginé, de 0,18 A 0.21 mm de large, aruié de 10 A 12 file» j 
crochets. Ceux de la partie moyenne du rostre ont environ 0,080 A 0,081 mut de long ventralemcnt et j' 
0,064 A 0,078 mm de long sur la face dorsale. 

Réceptacle de 2,32 A 3,50 mm de long sur 0,26 A 0,33 mm de diamètre, possédant une double paroi 

Lemnisque» ayant approximativement lu même langueur que le réceptacle. 

Épines eutreulaire» du tronc engainées de cuticule, disposée» en deux champs comme chez ] e miJ 
Les épines du ebamp antérieur ent de 0,046 à 0,058 mm de long veutralement et de 0,041 A 0,059 mm dors” 
le ment, les ventrale» étant on règle plu» grosse» que le» der»ale». 

Les épine* du cbarop postérieur ont de 0.06 A 0,074 min de long. L'aire de »pinulatiou descend an 
xiroativement jusqu'au scizièmo postérieur du réceptacle, plu» bas ebez un des «pécimcn». PPro- 

Trone pratiquement rempli d’erabryophore» A hernies polaire», mesurant de 0,057 A 0,075 mm A i 
sur 0,009 à 0,014 mm de large. c on 8 

Utérus long, l'orifice de la eloche utérine s'ouvrant environ au niveau du quart postérieur de la leu 
du tronc. * 

Hâte définitif : Cololabis mire (Brevoort 1850) jfaro. de» ScomArerocidacj. 

Localiti ; au large de» côte» de l’Oregen (U.S.A.) [42* 00' N, lat. et 126° 00' VS' len g .J. 


Source : MNHN, Pans 
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RHADINOHHYNCHUS DITREMA TJS Ywnaguti 
1939 (= Nipporhynchus ditremaiis [Yamagull 
1939] H. Ward 1951 = Protorhadinorhynckus 
diirematis [Yamaguti 1939) Petrotschenko 
1956), 

La description princrpt est fuite d'après 3 mâlee et 
1 femelle gravide. 

Mùla i corps cylindrique de 8,5 i 11 mm de long. 
Prebosci» cylindrique de 1,1 à 1,6 mm de long sur 0,15 
à 0,24 mm de diamètre, armé de 15 i 16 files longitudinales 
de 24 crecbete chacune, long» de 0,045 5 0,075 mm, »»ns 
grande dissymétrie dont», ventrale (comme le remarque llelen 
Ward c'est le seul détail qui no concordo pat exactement 
avec la diagnose du genre mais, en tant que caractère isolé, 
il a trop peu ds valeur peur justifier la eréntion d’un genre 
distinct de WiodinorAynr/iui). Les crechelt basaux forment 
une couronne complète de grands crochet» différencié», net¬ 
tement plus lengs que tous ceux qui les précèdent immédia¬ 
tement, lesquels sent les plus petits de tous. 

Cou distinct. 

Réceptacle du proboscis allengé, possédant un* paroi 
simplt de 0,015 6 0,024 mm d'épaisseur, de 2,3 i 2,7 mm de 
leng sur 0,2 A 0,3 mm de diamètre, contenant le ganglion 
cérébroidc qui est elliptique, long d'environ 0,11 mm et 
placé un peu en arrière de la moitié de la hauteur du récep¬ 
tacle. 

Tronc de 0,7 6 0,87 mm de leng, erué en avant de deux 
cbamps d'épines cuticulaires de 0,08 mm de leng, engainées 
de cutieule. Il y u 16 épines antérieures réparties en 3 cou¬ 
ronnes, dont la plus antérieure entoure complètement l'extré¬ 
mité antérieure du tronc, alors que le» deux autres sent 
interrompue» dorsulement. 

Les 18 épines du champ postérieur sent disposées sur la 
moitié ventrale du tronc «elen 6 rangée» tratuversales (3-6-4- 
M-l), atteignant en arrière le niveau du gauglien céré- 
brotde. Dans un paratype, les deux cbamps sont contigus 
et comptent 70 épines disposée* »ur environ 10 couronnes 
de façon irrégulière, 

Lemniscjucs de 1,6 h 2,5 mm de long sur 0,1 mm de 
large, nettement plus courts que le réceptacle dan» le type, 
mais un peu plu» long» chez un paratype. 

Testicules ellipsoïdaux, directement l’un derrière l’autre 
dans le tier* moyen du tronc, l'antérieur de 1,1 mm de leng 
sur 0,36 mm de diamètre, le postérieur do 1 mm de long sur 
0,4 mm de diamètre, Chez le type, le testicule antérieur est 
ô 0,225 mm en arrière du fond du réceptacle. 

Canaux déférent» dilatés, ventraux par rapport aux 
glande» cémenta ires. 

Vésicule séminale subcylindriqne, ventrale par rapport 
à l’erganc de Sufftigen, 

Quatre glandes cément lire» dispesée» en 2 paires placées 
l'une derrière l’autre, de 0,15 à 0,32 mm de large. 

Organe de Siifltigeii élargi eu avant, d'environ 0,28 mm 
de diamètre maximum. 

Chape de bourse copulatxire de 0,4 à 0,5 mm de large, 
couverte intérieurement de papilles, «uuf au niveau des 
diverticules antérieurs et dan» In portion postérieure dépour¬ 
vue de rayons digitiformes. 

Bourse cepuintrice bien développée, 

Orifice génital môle terminal ou un peu ventral. 

Femelle de 19,3 mm de long sur 0,875 mm de dia¬ 
mètre maximum, 

Prebosci» de 1,5 mm de long sur 0,2 mm de diamètre, 
armé de 18 files longitudinale» de crochet» de 0,057 à 
0,087 mra de long. 

Réceptacle de 2,7 mm do long sur 0,27 mm de diamètre. 
Épines cuticulaires du troue d’environ 0,093 mm de 
long, disposées eu 2 champs séparés. Seize épines antérieure» 
ferment 3 ceurennet dont seule la plu» antérieure est un 
collier complet, le» 41 épines du champ postérieur sent dispo¬ 
sées selon 8 rangée» transversales, les plu» inférieures attei¬ 
gnant presque le niveau du fend du réceptacle. 

Masses ovarienne» ovoïdes de 0,05 h 0,09 mm de long. 


Fie. 42, 

Hhadinorhynchut dilrtmatis Y. 1939 
(d’aprè* la figure d* Yamaguti, 1939) 
Individu mâle, 


Source : MNHN, Paris 
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Utérus eylindrique de 0,054 mm de diamètre dont la psrtie inférieure cal dissimulée par les etnbryo< 
phorrs. 

Sphincter vaginal externe de 0,13 mm de diamètre, sphincter interne de 0,11 mm de diamètre. Bulbe 
vaginal de 0,1 mm de diamètre. 

Vulve ventro*terminale. 

Emhryophores ellipsoïdaux de 0,012 à 0,076 mm de long sur 0,01 S à 0,017 mm de diamètre (mennurntions 
prise» sur des spécimens monté» au baume du Canada). 

Hôtt définitif : intestin grêle de Diirrma temmincki Bleelter (faut, des Kmbioiocidnc). 

Localité : mer Intérieure japonaise. 



0 H 

Fie. 43. - Rhadmorhyndtui dujardini nom. nov. (d’après les Bgures de Cable et LtNDEKOTli, l963 v 

A. Extrémité postérieure d’uue femelle. 

B. Appareil vaginal. 

C. Partie antérieure du corps 

D. Disposition des épines cuticulaire» sur le tronc. 

E. Rostre. 

F. Épine» cuti cul. lires du troue. 

G. Rostre d’on outre individu. 

H. Embryophort mûr. 


Source : MNHN, Paris 
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RHADINORHYNCHUS DUJARDIN! nom. nov. (= Rhadinorkynchus pristis sensu Cable 
et Linderoth 1963). 

C’est le mérite de Dujardin d’avoir, le premier (1845) indiqué que cette espèce était 
certainement différente de Rhadinorkynchus pristis de Rudolphi 1802 provenant de la 
Baltique et du R. pristis de Rudolphi 1819 provenant des Scombrcs de Lt Méditerranée, 

La descriotion de Cable et l.inderolh rsl la suivante : 

Tronc légèrement incurvé ventrale ni eut dam les deux sexes, s'atténuant quelque |>eu h partir du dia¬ 
mètre maximum pincé dam la région moyenne du tronc. 

Proboscis subeyiiudriqne à rlaviforine, infléchi veutralemcnt et formant un angle avec le grand axe 
du trône, long de 1,56 6 2,17 mm moins la longueur de la papille terminale de 0,08 mm de long visible sur un 
spécimen. Largeur maximum du proboscis de 0,2+ 6 0,30 mm prêt de l'apex, diminuant il 0,14 ou 0,19 mm 
près de ln base. 

Rostre armé de 22 à 2S files de 36 A 40 crochets chacune. Les crochets ventraux près de l’apex ont de 
0,050 il 0,070 min de long, les moyens de 0,040 b 0,060 min de long. Los crochet» de la couronne basale sont 
•aillant», le» dorssnx et les ventraux ont de 0,082 à 0,090 mm de long. 

Réceptacle de 3 à 4 mm de loug. 

Lcmnisques ayant un peu plus de lu moitié de la longueur du réceptacle. 

Épines euticulairo» de lu zone antérieure de 0,010 A 0,050 mm de long, entourant pratiquement tout le 
tronc. Celle» du champ postérieur ont de 0,060 à 0,080 mm de long, «ont plus éparpillées et »c localisent aux 
faces ventrale et latérales du tronc jusqu’au niveau de 1» moitié de la longueur du réceptacle. 

Tronc de femelles de 10,9 h 11 mm de long »ur 0,35 h 0,43 mm île diamètre maximum. 

Cou de 0,10 b 0,17 mm île long. 

Rostre armé de 25 file» de 39 ou 10 crochets chacune. 

Ouverture de la cloche utérine »’ouvrant au cinquième ou au tiers de la longueur du tronc à partir de 
l’extrémité postérieure. 

Vulve tcrmino-doreule. 

Tronc des males de 10 6 13 mm de limg sur 0,18 nuu de diamètre maximum. 

Cou de 0,21 min de Inng. 

Priibosci» ermé de 24 files de 36 crochets chacune. 

Appareil génital mêle occupant lu moitié postérieure du tronc. Testicule antérieur de 0,68 min de long, 
postérieur de Ü.53 mm de long, l’un et l’autre ayant environ 0,24 mm de large. 

Dans la diagnose du genre Rhadinorhynchus, le» uuteiir» précisent qu’il y a quatre glandes cémcntaires 
longue», tubuleuses. 

Hôte définitif : Coryphaena hippurus (fain. des Coryphuenidac). 

localité : Brésil et Curaçao. 


RHADINORHYNCHUS JAPONICUS Fujita 1920. 

Desrription prinrtps. 

Corps iiiiurc, élurgi un niveau du fond du réceptacle. 

Femelle longue île 23 mm sur 1,6 mm île diamètre maximum. 

Mâle inconnu, 

Épine* sur le tronc île 0,06 mm lie long, placées pour la plupart sur In fnce ventrale et disposée» en deax 
champ» séparé» par line zone iucriic do 1,73 nun de long. 

En vu» latérale, I* groupe d’épine» le plus antérieur compte 16 épines disposées selon 3 couronnes, et 
un groupe postérieur de 15 épine» épnrpiUéra sur les face* ventrales et latérales mais pas sur la face dorsale. 
La dernière épine »e trouve eu arrière du fond du réceptacle. 

Paroi du tronc de 0,H mm d’épaisseur. Système lacunaire bien développé. 

Noyaux hypodermique» petits et nombreux. 

Proboscis cylindrique et tronqué â sou apex, long de 2,60 mm pour un diamètre de 0,30 mm. Le» 
eroehet» sont disposés selon 12 files de 17 ù 18 rroche!» chacune (YaMacuti, 1963, écrit 10 file» nuis FitJITa 
spécifie « 10 circular rows * et dessine 6 files sur une voie latérale du proboscis (soit 6 X 2 file»)]. Ces crochet» 
sont inégaux, les dorsaux «ont mimes et aigus, de 0,07 mm de long sur 0,02 mm de large, les ventraux sont 
courts et trèi arqués, de 0,05 mm de hmg uir 0,02 ram de large. 

Les crochet» de la couronne basale ont île 0,046 mm de long et 0,013 mm lie large et sont plus saillants 
que ceux des couronne* qui les précèdent immédiatement. 

Racines bien développées. 

Cou modérément long (0.35 mm). 

Réceptacle allongé de 3,64 mm de long sur 0,16 min de diamètre. Ganglion cérébroide à la partie 
moyenne de sa hauteur. 

Lcmnisques mincea et de longueur égale à celle du réceptacle. 

Hôte définitif : Srtmiber japonicus llouttuytt (fnm. des Seomhridae). 

Localité : marché de Sapporo, llokkuido. 


Source : MNHN, Pans 
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Source : MNHN, Pans 
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RH A DINOR H Y NCHUS JOHNSTONI nom. nov. (— Rhadinorhynchus pristis [R.] sensu 

Johnston et Edmonde 1947). 

H nous paraît bien improbable que cette espèce australienne soit la même que le Rha¬ 
dinorhynchus pristis de la Baltique «usai n’hésitons-nous pas à la renommer en l'honneur de 
son découvreur. Malheureusement la description princeps n’a pu être faite que sur une seule 
femelle immature dont le proboscis n’est d’ailleurs pas complètement évaginé. Elle devra 
donc être complétée avec des spécimens en bon état d’extension et sexuellement mûrs. 

Le texte de Johnston et Edmonds est le suivant : 

Corps long, tubuleux, de 17,1 mm de long sur 0,60 mm de largo. 

Proboscis incomplètement évuginé, de 1,9 mm de long et portant de nombreux crochets. 

Réceptacle à double paroi do 2,8 mm do long. 

Deux lemnisquee atteignant le fond du réceptacle. 

La partie antérieure du tronc porte deux champs d'épines cuticulaire», l’une entourant la boco du cou, 
l’autre la face ventrale du ver. 

Lc« plus gros embryophores, qui sont cependant incomplètement développés, mesurent 0,062 mm de 
long sur 0,012 mra de diamètre. Ils possèdent 3 coquet dont la moyenne porte de» hernies polaires bien 
développée». 

Hoir définitif : Thunnus maccoyi (fam. des Thunm'dot). 

Localité : golfe do Saint-Vineent (Australie du Sud). 


RHADINORHYNCHUS KATSUWONIS Harada 1928 [= Nipporhynchus kalsuwonis (H.) 
Chandler 1934J. 

L’espèce a été redécritc en 
détail par Yamacuti (1935). 

Nous donnerons ici entre paren¬ 
thèses les chiffres indiqués par 
Harada dans la description prin¬ 
ceps, mais l’esaenliel du texte 
sera la description de YamAGUTI. 

La description est basée sur mou 
matériel de lu Bonite japonaise. 

Mâle : le rostre a de 1,6 à 
2,0 mm do long (1,6 inm) sur 0,16 à 
0,23 mm de diamètre (0,2 mm), armé 
de 20 à 21 files (22 files) de 26 h 39 
crochet» ehaeuue (32 chez le mile et 
39 chez une femelle). Les plus grands 
crochets antérieurs ont de 0,069 à 
0,072 mm do long et les basaux 
0,080 mm de long (de 0,055 ii 
0,060 mm do long) [Harada ajoute 
que les crochets ventraux sont plut 
forts et plus arqués que les dorsaux 
et qu’à la base des files, il existe une 
couronne complèto do 22 grands cro¬ 
chet» do 0,100 mm de long, dont lu 
forme diffère de celle des crochets du 
resto du proboscis, et qui possèdent 
uns racine dirigée vors l’avant). 

Cou court do 0,32 & 0,35 mm do 
long (ineurvé selon la face ventrale). 

Tronc de 10 b 17 mm de long 
(17 mm) sur 0,62 à 0,65 min de dia¬ 
mètre (0,7 mm) (minee, cylindrique, 

‘ e des dilatations irrégulièrement 

Fie. 45. — KWinorhyrtriuis kalsuwonis II. 1928 
(d’oprès les figure» de HARADA, 1928) 

A. Crochets du rostre. 

B. Épines du tronc, 

C. Ëmbryopbore. 



* ruticulairos engainées de 
euucuie, imposées scion deux champs 
sur la face ventrale. Ces épines sont 
longues do 0,066 mm (0.05 b 0,06 mro). 
Le champ antérieur comprend do 17 
à 20 épines réparties selon 3 c 


Source : MNHN, Paris 
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irrégulières. Le champ pnetéricur est séporé de l’antérieur par une zone inerme de 0 65 A ois ™ . 

haut et atteint, en bas, le niveau du fond du réceptacle. 11 comprend environ 18 épine» répàrtieTLon 
de» croissants lran»ver«es en avant mais de firçoii très irrégulière en arrière. Chez unipédmen i 1 v . 1 

11 épines dans le champ postérieur disposées selon 3 croissants tronsvertaux. P y a seulement 

(0 35^* xi ) e(>tac,e a de 5,5 a 4,8 n,m de lon * ^ 4,î mm av< * ,ln ° double paroi) sur 0,27 A 0,33 mm de diamètre 

•>]î!ï“«'i l TÆT '• **-*■* k i«i ... 

„, r SSÜZ SSt ** “ * '• ■*«»“* long de «,261mm 

Testicules ellipsoïdaux de 0,7S o 1,1 ram de liwg (8,1 mm >■’ de long pour l’antérieur l 2 a i 
pour le postérieur, diamètre maximum 0,4 mm à 0,5 mm) placés directement l’un derrière l'wi ™ . " ,lfi 

du tien? moyen de la longueur du tronc. re au n,Vc au 

Quatre glandes efraentaires eylindroïdes, commentant immédiate meut en arrière du testicule nu.ié™ 
longues de 3,0 A 5,6 mm (4,8 mm) se déversant directement dans le canal éiaeniatcur * p * tÆr,eur > 

Organe de Sâtfügeu de 1,5 à 2,0 mm de long, allongé. 

Chape musculaire de la bourse copulatriee pnrtant de nombreuses pauillcs sur sa t „rlW 
èt^ y cômpt/ e tH1CS Pa,,i "“ dan ‘ l<: " divcrti< '“ lcs anWri '” ,r *' U ""“dire de digitation» muscuÛbM n’^’p" 
Femelle .■ proboscis de 1,63 A 2,5 mm (2,4 mm) de long sur 0,17 à 0,28 mm de diamè.r. o. c , 

2 tfà^£ûSkâSZi“ '*■ d - «’• » m» ™ * ’Aî 

Cou de 0,44 mm de long et 0,4 mm de diamètre à sa ba*e. 

Tronc de 28 mm de long (35 mm) sur 1,0 mm de diamètre (1,2 mm chez les fomrlUi 
un peu en avant du milieu de la longueur du tronc). ures, mesuré 

Épiues cuticuluires antérieures otleignant 0,090 min de long, disposée» sur lo „„„. 

SST^ÎÎ , îû , OT. ,nM " 611C Pi "' ,OUVent n<,n ,ét>ar,iC “ e " dEUX 8r ° UpC ' d “ lin <** L - nombre tôt ai 
Réceptacle de 3,6 à 5,8 mm de long sur 0,38 mm de diamètre maximum. 

Lemniaquet identiques à ceux du mole. 

diamètre’” P ° S5édant Un gro * bulbe musculair0 (sphincter externe de Uuckart) mesurant 0,13 à o 2 mm de 
Vulve dorao-terminale. 

Embryopbore* de 0,078 à 0,087 lum de long sur 0,025 à 0,028 mm de diamètre. 

0 01 l’mm de’urge >yet ' n * ép "‘ Se “ VeC hemi *‘ H»ire*. Araiithor de 0,031 A 0,039 mm de long , ur 0 009 

Hôte, définitif, ; Euthynnu, tagam (Lcsson)et Euthynnu» pelamy, (L.) |fam. des Thunnidat] 

Localité ; Japon et région de Halijosima. 

Selon moi, celle espèce est prabablcinenl un Raorhynchus et non un Rhadinorhrne-t» 
sensu stricto . '""'tynenus 


RHADINORHYNCIIUS UNTONl Cable et Lindcrolh 1963 ( Rhadinorkvnchus „ • 

sensu Lühe 1911 nec Rndolpbi 1802). 1 ™morhynchus pn stu 

Nous avons pu avoir de très nombreux spécimens de cette espèce provenanl . 

de Scombres capturés depuis le littoral du Sud de la Bretagne (Concarneau) iusm.’nn « i 
du littoral Adantique du Maroc (Oued Sébou) ainsi qu’en Méditerranée de Sète nL / Sud 
plaire du Musée de Berlin n° 3730), d’Italie, de Corse, de Tunis ei d’Alger. Après ™ .ÜTï' 
minutieuse nous n’avons noté que des différences très minimes entre tous ces spécimen ■ 
sont beaucoup plus individuelles que liées à l’origine géographique. Il semble cependant* q “ 
chez les exemplaires de Concarneau les crochets de la dernière couronne basale soient 
quement de la même longueur que ceux qui les précèdent immédialement et aussi iT** 1 ' 
proéminents. Sur ce simple détail il m’est difficile d’en faire une espèce différente des f ns 
plus méridionales. termes 


quemem cjuiuanquc, ccpeuaani un peu anale «an» ■» partie antérieure aux environs de 1» A” ”* l “"*‘ 
longueur du réceptacle. Les male» .ont .ouvent arqués selon leur face dorsale, surtout au nivc? , d f ,a 
extrémité postérieure. niveau rie 1-— 

Femelles mesurant jusqu’à 42 ou 45 mm de long avec i 
postérieur de 0,75 mm. Alàles atteignant 20 mm de long si 
diamètro dans la région postérieure. 

Le rostre est long, inséré presque n angle droit sur le grand axe du troue et arqué .elon sa face v, 


m diomrtre antérieur de 0,90 mm et 
ir 0,65 mm de diamètre en avant et 


niveau de leur 
diamètre 


Il mesure de 1,7 mm de long pour le* mile. A 2,5 mm pour le» femelle». Le diamètre varie do 0«TS*"* 1, 
Dons 1 ensemble ce proboscis est très légèrement plut large en avont qu’en arrière, immédiatement au d mm ‘ 


1. Ce chiffre de 8,4 mm doit être une erreur typographique. 


Source : MNHN, Paris 


D 



Fie. 46. — Hhadinorhynchut Jinlont C. «I 1,, 1963 
(figure* originules) 

A. Male de 1» collection Weceneh (Musée de Berlin) prove¬ 

nant de l'intestin de Scombtr icomber de Nice. 

B. Épine* cuticulaire» du tronc a Champ supérieur ; b. Champ 

inférieur, 

C. Appareil génital mille (spécimen récolté & Tutti* chez 

Scomber). 



D. Femelle mûre (récoltée b Ajaccio [Corse] 
che» ScomW co lias) : a. Partie antérieure 
du tronc i b. Appareil génital; c, Embryo- 
phore* mùn; rf. Épines cuticulaire* 'du 
champ inférieur vue de face; e. Crochet 
de Source : MNHN, Pans 

























76 


YVES J. GOLVAN 



Fig. 48. Rhadinorhynchui tintoni C. et L. 1963 
K. Rortre do l'exemplaire tlu Mu»6e do Berlin et file» de crochet» de ce proiboacia. 


Source ; MNHN, Paris 







Fie. 50. — Hhadinorhynchus linioni C. et L. 1963 
Partie antérieure du tronc d'une femelle (récoltée chez fl. dtnlex h Sète). 
Partie antérieure du trône d’une femelle (récoltée chez Aloiaficta au Maroc). 
Prohoicii de cet exemplaire marocain et épine* culiculuire» du tronc. 

Baie du rortre de l’exemplaire de Dentrx denfex de Sète. 

Partie antérieure d’un exemplaire récolté à Concarneau. 

Baie du roitre d'un exemplaire récolté à Tuni». 


Source : MNHN, Pans 
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des dernière» couronne» «le crochet*. II existe souvent une petite dilutution basale »ur laquelle s'insère la 
dernière couronne. Il y a de 14 il 16 file» de 28 U 32 crochet» cliuciuie. Le» croc bel» ventraux tout plue larges 
et plus arqués que le» crocheta dorsaux. U existe une couronne complète de crochets un peu pins grand» que 
le» précèdent.» et surtout plu» «aillant* i la ba»c des files. Clic» certain» excmpluire» ce» crocheta sont surtout 
plus développée sur U face ventrale que »ur la face dorsale mai» ceci varie d’un individu à l'autre don» une 
même récolte. Les crochets qui »ont immédiatement au-dessus ne sont nullement .erré» les un» contre les 
autres. Il n'y a donc pas de O! peigne» à la baee de* file*. 

Le eon est tronconique, souvent égalrment arqué «elon sa face ventrale. 

Le réceptacle est long (7,S mm chez 1rs frmclle*, 6.1 rnm chrz le» mules) c#l pratiquement cylindrique 
Le ganglion cérébroïde se trouve nettement un-dessus du milieu de ru humeur. Lrs rétinocli a sortent lin peu 
au-dessous de lui. 

Le» lemnisques sont toujours plu» court» que le réceptacle. 

Le tronc a une cuticule épuisse, Le système lacunaire dessine un réseau à mailles polyédriques serrées 

Les épine* euticulaires du tronc sont réparties en deux champs séparé» par une zone inerme. L'aire 
antérieure comporte des couronnes complètes (en règle * couronne») qui entourent la partie toute antérieure 
du tronc depuis son point de jonction avec le cou. Ce» épines sont assez souvent irrégulièrement disposée» 
mais parfois affectent une disposition en files longitudinale». 

L’aire postérieure couvre surtout la face ventrale et les face» latérale*. L'épine lo plus inférieure ost 
ventrale et se trouve soit au niveau du fond du réceptacle soit nu peu pin* lins. <;*» épines du chtnnp posté- 
rieur «ont très irrégulièrement disposées. Chez certain» spécimens on trouve quelques épines le long de la 
face dorsale dun» la partie toute supérieure de ce champ. Chez un îeul exemplaire il n’y uvait pas de solution 
de continuité entre le champ antérieur et le postérieur mais je pense qu’il n’agit I» d'un caroctèrc tétraolo- 
gique tout à fait exceptionnel. 

Le» orgones génitaux mâle* se trouvent dan» la moitié poitérieure du tronc. Les testicules sont etlin 
soïdoux, plus ou moins en contact mois ne chevauchant jamais. Ils ont de 0,75 & 1,3 min de long pour un 


n court espac 


diamètre d’environ 0,45 tu 

Le» glandes cémentaires sont placées en arrière mais léporée* du testicule postérieur par__ 

oh apparaissent le* déférents. Il y a QIJATHK CI.AM*HS cémentaires en langue massue, disposées et 
paire» de longueur inégale. 

L’organe de Süffligcn est piriforme, long do 0,9 mm environ. 

Chez l'exemplaire du Musée de Berlin, lu lionrse copulalrice est évogiuée. Mlle c»l revêtue intérieurement 
de pupilles déjà tignolées par Yamacuti chez le* espècr* d'Extrême-Orient. 

L’orifice génital mâle est veutro-mblerminal. 

L’appareil génital femelle est trè» long (15 mm chez une grande femelle milre). La eloelie utérine est 
étroite, longue de 0,5 mm. Ensuite vient un tube utérin très long, souvent monilifornie (ondes de contraction) 
La vulve e»t ventro-subtenninale. Appareil vaginal trè» court avec un sphincter imcrtie fort et un sphincter 
externe foible. 

Embryopbores ellipsoïdaux avec grande» hernie» polaire» de In ineniliriine moyenne. 

Les pin» gros ont 0,110 mm de long sur 0,022 m de diamètre. 

liâtes définitifs : Samiber relias, Scombrr scomber , Auxit bis as, Ücntex denltx de la Médil erronée et d 
f Antiantique. Un excmpluire de petite taille chez Alosa ficta de l'embouoluiro de l'Ouest Sébiiu an Maroc* 
Oc même, des exemplaires immatures chez ï'clraodon lagoerphalus. 

Loralitf : Carnne et Concurnean (Bretagne Sud). Nice, Site (littoral méditerranéen de lu Franco) 
Ajaccio (Corse), diverses localité» d'Italie. Tnni», Alger, littoral atlantique du Maroc (Casablanca Oued 


RIIAMNORHYNCUUS ORNATUS Van Cleave 1918 <- Echinorhynchm pristis 

Limon 1891 nec Limon 1908). ' “ 

Le texte de Van Cleave (1918) est trè* bref : probo»cis uriné de 22 h 24 files d’environ 40 
chacune. Le» crochet» ont de 0,05 il 0,08 mm de long. crochets 

La partie antérieure du tronc porte de» épines euticulaires éparpillées, ayant environ 0 08 mm A 
long. ’ de 

Embryopbores ayant environ 0,06 mm de long. 

Hôte définitif : Tyhiuru* or us (Lacépède) [ « Tyfosnms carrièoeus in Linton 1891] (fam. des flefonid \ 
Localité : Woods Hole (Massachussets, U.S.A.). 

La même espèce aurait été trouvée chez un Eulhynnus »p. à Miumi, en Floride (Ward, 1954), 

La description princeps de Linton (1891) ajoute quelques détails. l-e» 3 femelles trouvées dans l’int t 1 
de l’hôte ont un proboscis long, mince, faiblement claviforme, armé d’environ 10 rangées transversal 
avec au moins 12 crochet» par rangée sur une face (ce qui correspond bien au 22 i 24 file» do 10 i n Hi *x 
par Van Cleave). I( prees 

Femelle de 12 ram de long, probosci» de 2,60 mm de long sur 0.10 mm de diamètre h l’apex et 0 26 
de diamètre à la base. ’ ,nm 

Cou de 0,40 mm de long sur 0,30 mm de diamètre en avant. 

Diamètre antérieur du tronc : 0,46 mm, diumètre maximum : 0,80 mm; diamètre de l’extrémité 
térieure i 0,24 mm. La partie la pin» lorge est à 2 mm en arrière de la buse du rostre. po, ‘ 

Réceptucle de 4 mm do long. 

Les crochet» sont pour la plupart fort», trè» arqué», long de 0.05 mm dan» la partie moyenne du ro 
et de 0,08 mm prè» de l’apex. Les crochets dorioiix sont plus petits que le» ventraux et arqués. nrc 

Il y a une rauronno unique de grand* crochet» & la baie du rostre qui mesurent 0,08 mm do long 


Source : MNHN, Pans 
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En avant de la partie la plut large du tronc »e trouvent quelque* épines triangulaires assez dispersée* 
Les plut longue* mesurent environ 0,08 mm de long sur 0,04 mm de large. 

Chez le? spécimen* conservé* en alcool, le rostre est coudé à angle droit 6ur le grand axe du tronc et 
légèrement arqué. Le troue est également arqué, atténué vers son extrémité postérieure. L'extrémité posté* 
ricure elle-même est eoupéc obliquement, te rétrécissant brusquement, et l'ouverture génitale est A 0,016 mm 
de l'extrémité. 

l,es lemnisques sunt approximativement aussi longs que le réceptacle. 



Fie. SI. — Wiai/inorlîynrAut ornatut V. C. 1918 (d'après les figures de LlNTON, 1W1) 

A. Rostre, dessins partiels. 

B. Types de crochets du rostre. 

C. Partie antérieure du corps. 

D. Épine cuticulaire du tronc. 


8 E64Û20 6 


R 


Source : MNHN, Paris 
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RHADINORHYNCHUS SELKIRKI Van Clcave 1921. 

Chandler (1934) et, après lui, Petrotschenko (1956), Fukui et Morisita (1937> 
Golvan (1960) et Yamaguti (1963) ont considéré cette espèce comme un synonyme de Rhà- 
dinorhynchus pristis. Mais, ici encore, il me paraît fort douteux que l'on puisse assimiler à 
une espèce de la Baltique, un Acanthocéphale trouvé chez tics Poissons des fies Juan Fer¬ 
nandez au large du Chili! Il faut donc accepter R. selhirki comme une espèce parfaitement 
valide. 



Femelles de 14 à 20 mm de long sur 9,6 i 0,6 mm de diamètre maximum. 

Mile de 6 rata de long sur 0,46 mm de diamètre. 

Prohoscis long, cylindrique, de 2 mm de long au moine et de 0,20 à 0,25 mm de diamètre 

Le rostre porte 12 (14 ehes un spécimen) files d'environ 24 crochet, chacune. Lee crochets vent 
plus longs et plus forU que ceux de la face dorsale placés & des niveaux correspondante Lee „„ l ,ont 

disposée en quinconce sauf ceux de la partie toute inférieure du roelre qui ee déponent éclon Sont 

complète de 12 crocheta ayant chacun environ 0,069 mm de long. 

Lee dimensions des crochets données en millimètres pur Vais Cleavk sont les suivantes • 


^ couronne 


Source : MNHN, Pans 
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Face ventrale ; 

I : 0,089; Il : 0.083; III : 0,089; IV ; 0,091; V: 0.091; VI : 0,094; VII : 0.094; VIII : 0,094; IX ; 0,08' 
XII : 0,094; XIII ; 0,094 XIV ; 0,094; XV ; 0,083; XVI : 0,083. 

Face dorsale : 

I ; 0,089; II ; 0,053; III : 0,053; IV ; 0,053; V : 0,060; VI ; 0,060; VII : 0,060;VIII : 0,065; IX ; 0,065; 
X ; 0,065; XI '.0,065; XII : 0,011; XIII ; 0,071; XIV : 0.071; XV : 0,071; XVI ; 0,065. 

Chez le» spériinru» conservés, le proboaci» eut arqué \ert la lace ventrale presque & angle droit avec le 
grand axe du tronc. La partie poatérieurc du troue eit fortement arquée selon su face dorsale. 

Ré cep tarie de 2.5 A 3.8 nim de long, à double paroi. Le» muaeles rétracteur» nortent par son fond. 

Partie antérieure di tronc portant de* épine» répartie» en deux champ» distincts. 

I-ee épine» du champ antérieur forment un collier irrégulier. Ce» épine» mesurent de 0,041 à 0,088 mm 
de long. Ensuite vient une zone inerme pui» le champ postérieur »ur lequel »ont insérés de grosse» épine» 
atteignant une longueur de 0,115 min mai» ne dépassant aouvent pus 0,045 il 0,095 mm de long. 

A environ 1,5 nun de l'extrémité antérieure, il y a une nette augmentation du diamètre du tronc. 

Aueuuc femelle ne contient d'emkryophore». 

Ilote définitif : Coraux geargiauns Cuvier et Valencienne» (fam. île» Caranxida*). 

Localité ; Ile» Juan Fernandez. 


RHADINORHYNCUUS SERJOLAE (Yamaguti 1963) non. comb. (= Nipporhynchus seriolae 

Yamaguti 1963 — Rhadinorhynchus pristis sensu Fukui et Morisita 1937). 

Nous n’&vona pas Irouvê trace de la description de cette espèce dans les travaux de Fukui 
et Morisita de 1936, 1937 et 1938 cilés en référence par Yamaguti. 

F.n note infra[iaginale Y amaguti ind ique ; mnle de 6 h 11 min de long sur 0,5 4 0,7 nun de large. Femello 
de 15 6 24 mm de long sur 0,6 & 0,9 mm de diamètre. 

Prohosei» de 1,2 4 2,3 mm de long »ur 0,18 4 0,23 mm de diamètre, armé de 12 filos do 24 crochet» 
chacune, le» crochet» ventraux étant plu» fort» que leu dorsaux. 

Crochet» baianx »e projetant 4 angle droit. 

Épine» cuticuluire* du tronc répartie* en deux champs. 

l,emni»qucs plu» courts que le réceptacle qui a 2,8 à 3,00 mm de long. 

Quatre glande* cémentaires. 

Emhryophore» do 0,0715 imn de long sur 0,014 mm de diamètre. 

Hôtes définitifs : Srriola qninqncradiaia (fam. des Caranxidae) mai» tn»»i S tomber japonieus (fam. de» 
Scombridae). 

Localité ; |iréfecture île Mie et marrhé de Tokyo (Japon). 


RHADINORHYNCHUS TENUICORNIS (Linton 1891) sensu, Van Cleave 1918. 

Les spécimens de Linton ont été ainsi redécrits par Cable et Linderoth (1963). 

Probotci* légèrement cylindrique 4 claviforme, de 1,43 4 3,02 mm de long »ur 0,21 i 0,26 mm de diamètre 
armé de 14 file* de 18 à 22 crochet-*. Lei crocheti ventraux de la pur tic moyenne du probosci» ont de 0*072 
4 0,084 mm de Ion* alors qu’4 ce niveau le* crochet» dorsaux n’ont que de 0,056 4 0,070 mm de long. 

Crochet* de la couronno bur ale plu» «aillant* et plu» étroit* mais p*» notablement plus longs que ceux 
de» file» adjacente», mesurant de 0,067 4 0,077 mm de long »ur la face ventrale et de 0,051 4 0,062 mm sur la 
face dorsale do cette Couronne hasale. 

Épine» du tronc complètement engainée» docuticulo, disposées en deux champs, l’antérieur entourant 
l’union du cou et du tronc, l’autre comprenant de» épine» plu» dispersées et dont le» dernière» »e trouvent 
4 peu prè» au niveau du fond du réceptacle (l’un de» spécimens présente de* épine» nettement en arrière de 
co niveau). 

Réceptacle de 2,19 à 4 nun de long. 

Lemnisqucs jamais plu* long* que le réceptacle. 

Tronc de» femelle» mitre» ou presque de 19,5 4 30 mm de long *ur 0,75 4 1,05 mm de largeur maximale. 

Ouverture de la cloche utérine placée 4 un peu main» de la hauteur du tiers postérieur du tronc 4 partir 
de *on extrémité postérieure. 

Embryophore» de 0,072 mm de long sur 0,015 mm de diamètre. 

DS le* définitifs : I aboie t turinamensis (Bloch) [fam. des Lobotidae] ftimi que Scomber scomtraa Linné 
(fam. des Sromfcridae), Edieneis n aucrales Linné (fam. des Echeneidae), PalinurichthyspereijàrmU (MitChili) 
[fam. de» Ccntrolophidar ] Sertola sa nota (Mitchill) [fam. de» Carangidac], 

Loeolilé ; Woods Hole (Massachusetts, U.S.A.). 


(Voir Ggure 53 page suivante) 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Pans 
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RHADINORHYNCHUS TRACIIURI Harada 1935 (= Ntp. 
porhynchus trachuri (Harada) Van Cleave et Linctconte 
1940). 

La description ptinctpt e*t la suivante : 

Corps quelque peu dilaté en uvaut, pratiquement cylindrique 
dan* *a partie postérieure et incurvé dor*aleni*nt. 

Femelle* de 10 min de long sur 0,6 mm de diamètre. Milles 
d'environ 7,S mm de long sur 0,6 mm de diamètre. 

Probonci» cylindrique, dont le grand axe fait presque un angle 
droit avec l’axe du tronc, du moins cher le» spécimen* fixé». 

Roitre long de 1,7 mm sur 0,15 mm de diamètre, armé de 12 file* 
de 22 à 24 crochets chacuae, le» ventraux étant plus long* et plis 
farts que les dorsaux. Les 12 crochet» busanx forment une couronne 
complète. La lojllo des crochets ... est la suivante *. 

File ventrale : C I : 0,076; C U : 0,072; C 111 : 0.074; CIV; 0.07S ; 
C V : 0,079; C VI ; 0,080; C Vil : 0,071 ; C VI11 : 0,074; C IX. : 0,070; 
CX : -■ ; CX1 : 0,70. 

File dorsale : C I : 0,068; C 11 : 0,055 ; C 111 : 0,058; CIV : 0,065; 
CV : 0,066; CV1 : 0.067; C VU : 0,067; CVII1 : 0.068; C IX : 
0,068 ; C X .• 0,070; C XI : 0,070. 

Réceptacle quelque peu rétréci dans sa partie inférieure, de 
1,6 mm de long sur 0,15 mis de diamètre, à double psroî. 

Ganglion cérébroidc placé un peu en avant du milieu de la 
hauteur du réceptacle. 

Lemnisqucs aplati* mai» grêle*, un peu plus longs que le récep¬ 
tacle, «'élargissant un peu an niveau de leur extrémité postérieure. 

Testicules placés l'un derrière l'autre, un peu pin- longs que 
larges, de 0,7 mm de long sur 0,4 mm de diamètre, placés un peu en 
arrière de la moitié de la longueur du tronc. 

Quatre glandes céinentairr- disposée* en deux paires, l’une der¬ 
rière l’antre et pirilurines, In paire postérieure étant plu* grosse que 
l’autérieure. 

Épines cutieulaire* disposées eu deux champ» séparés par une 
zone fnerme. Le champ antérieur est formé de ronronne* complète*. 
Le champ postérieur est triangulaire, à puinte inférieure ventrale, 
interrompu sur la face dorsale. Il atteint la hauteur du fond du 
.éceptacle chez les femelle* mai* ne s’étend pa* aussi loin vers 
l’arrière cher le» mâles. 

TJtérn* et cloche utérine d’euvirnn 1,2 mm de long. 

Embryophores do 0,071 mm de long *ur 0,020 ram de diamètre 
avee hernies polaires de la membrane moyenne. 

Hôte definitif : Trachurnt japonicus (Tennnick et Srhlegel) 
ffam. de» Carangidae\. 

Localité ; marché de Tokyo. 


RHADINORHYNCIIUS VANCLEA VEl nom. nov. ( Nipporhynchus ornatus sensu Van 

Cleave 1940 ncc Rhadinorhynchus ornatus Van Cleave 1918). 

Il me paraît difficile de croire qu’il n’extste aucune différence entre les Rhadinorhynchus 
des Thons des îles Galapagos et ceux des Orphies du Massachusetts. De plus, les mensurations 
et les détails donné» par Van Cleave (1940) indiquent également qu’il ne faut pas accepter 
la synonymie entre cette espèce de l’Est Pacifique et le Rhadinorhynchus katsuwonis de 
Harada 1928 redccrtl par Yamaguti en 1935. 

L’espèce des Galapagos doit donc être renommée pour bien la distinguer d’une part 
de celle de la cête atlantique du Nord des U.S.A. et d’autre part de celle de» mers du Japon. 
Ceci est une preuve de plus de l’extrême homogénéité morphologique des représentants du 
genre Rhadinorhynchus et impose d’être extrêmement minutieux dans la description de 
n’importe quelle espèce d’Acanthocéphalc. 

La description prinerps de Van Cleave est la ■■■vanta : 

Femelle» parfaitement mûres d’environ 25 mm de long pour un diamètre maximum d’environ 0,7 mra, 
diminuant ver» le» deux extrémité# du trône jusqu'à un diamètre de 0,5 mm environ. 

Mâle» d’environ 17 mm de long pour un diamètre d’environ 0,6 mm dan» la région oit »e trouvent le* 
testicule». 



Fie. 54. 

Rhadinorhynchus trachuri H. 1935 
(d’après les figures 
de Hahàda, 1935) 

A. Mile. 

B. Kmbryophore. 


Source : MNHN, Paris 
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KlC. 55. — llhadinorhynthua vaneteavei nom. nav. 
(d'après les figure» do Van Clbavk, 1940) 
ri'iutc fpmrllr** 


ProboBCÎ» cylindrique à eUviforrac. do 2 à 2.5 mm de long , ur 
environ 0,23 mm de diamètre, présentant soavcnl une discrète, di¬ 
latation près de l'ope*. 

Le roalre esl armé de 22 à 24 file* de 58 u 35 crochets chacune. 
Les crochets de la couronne basale ont approximativement 0,082 à 
0,100 mm de long mois il n'y a par de croissant ventral spécialisé. 
Ceux de la partie moyenne de la face ventrale ont environ 0,059 mm 
de long, les médiodorsanx sont pins minces. 

Pris de l'apex, les crochet» ont environ 0,070 min de long. 
Testicules contigus. 

Quatre glandes cémcntaires longues et tubuleuses. 

Lcmnisqucs nettement plus courts que le réceptacle. 

Épines culiculaire» du tronc disposées selon deux champs ; „ n 
champ antérieur de couronnes complètes d’épine* irrégulièrement dis¬ 
posées, puis une zone incrmc, puis des épines éparpillées mai» surtout 
insérées sur la face ventrale. La dernière n'est pas placée anssi loin 
en arrière que la hauteur du fond du réceptacle. Ces épines ont environ 
0,076 mro de long. 

Rétinacics sortant au niveau des 3/5 de la longueur au-dessus du 
fond du réceptacle (le ganglion cérébrolde est donc situé au moins dans 
le second 1/5 antérieur). 

Embryophores do 0,059 à 0,069 mm de long sur 0,020 A 0,024 mm de diamètre. 

Hôles définitif» : Euthynntu alleUnatu* (Rafinesquc). Kotsaironus pelamit (Linné) Ifam. des TAunnWne]. 
Localité : «es Galapagos. 


RH A DI NO R H Y NC li US ZHUKOVI nom. nov. ( Rhadinorkynchus prislis scrusu Zhukov 
1960). 

La bthie description prinreps rsf la suicanlf : 

Mâle* de 10,6 à 11,8 mm de long. Proboscis très arqué de 1,5 A 1,66 mm de long sur 0,19 mm de dia- 

miU (ioehets disposés selon 16 files de 26 crochets chacune. 

La partie antérieure du tronc porte des épines punctiformes. 

Les glande* cémentniree sont allongée». 

[Jôte définitif : Pncnmatophorut japonicu» (fam. des Sromliridne). 
localité : lie de Poutiatiue (probablement de l'archipcl de» Kouriles). 


Si l’on dresse la liste des espèces actuellement décrites de Rhadinorhynchus en allant 
de celles qui ont le moins de files de crochets à celles qui en ont le plus on obtient le classe- 
ment suivant : 


R. 

R 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 


cololabis de l’Oregon : 10 à 12 files de 21 à 22 crochets; 
carangis du Japon 10 files de 35 À 36 crochets; 
seriolae du Japon ; 12 files de 24 crochets; 
trackuri du Jspon : 12 files de 22 à 24 crochet». 
japonicus du Japon : 12 files de 17 à 18 crochets; 
camerounmsis du Cameroun : 12 à 14 files de 30 & 36 crochets; 
africanus du Gabon : 14 à 16 files de 42 à 46 crochets; 


Source : MNHN, Paris 
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R. alasae (?) de la mer du Nord : 12 fileB de 16 crochets; 

R. selkirki du Chili : 12 à 14 files de 24 crochets; 

R. tenuicornis de la côte atlanlique de# U.S.A. : 14 files de 18 à 22 crochets; 

R. lintoni de la Méditerranée et du littoral atlantique de l’Europe du Sud et du Maroc : 
14 è 16 files de 28 à 32 crochets ; 

R. cadenati du Sénégal ; 16 files de 25 à 26 crochets; 

R. zhukovi des Kouriles : 16 files de 26 crochets; 

R. katsuwonis du Japon ; 18 à 22 files de 28 à 40 (?); 

R. ditrematis du Japon ; 15 à 18 files de 24 crochets; 

R. ornatus de la côte atlantique des U.S.A. : 22 k 24 files de 40 crochels; 

R, dujardini de la côte du Brésil : 22 à 25 files de 56 à 40 crochets; 

R. vancleavei des Galapagos : 22 à 24 files de 38 à 45 crochets; 

R. pastis de la Baltique : nombre de files inconnu mais environ 30 crochets par file. 

R. auslraliensis de l’Australie ; nombre de files et de crochets inconnus. 

Ceci appelle les remarques suivantes. Les espèces de la région japonaise se répartissent 
en deux séries nettement séparées, de même que celle du littoral atlantique américain. R. scrio- 
lae et R. trachuri sont très proches «non identiques (elles proviennent d’ailleurs du même 
endroit). La même remarque peut être faite pour R. katsuwonis et R. ditrematis et l’on peut 
sans doute leur adjoindre R. zhukovi. Dans sa description de R. katsuwonis Yamaguti (1935) 
a sans doute confondu deux espèces. Les chiffres de crochets par file sont en effet incompatibles 
(28 à 29 pour les mâles, 27 à 40 pour le# femelles). 11 me paraît difficilement plausible qu’il 
existe de telles différences individuelles à l’intérieur d’une même espèce. 


Tandis que ce travail était sous presse j'ai reçu d» professeur N. K. Gupta (du Depart¬ 
ment of Zoology, Panjab Univcrsity, Chandigarh, India) deux travaux contenant de# descrip¬ 
tions de nouveaux Acanthocéphalcs dont quatre sont des Palaecanthocepkala. 


RHADINORHYNCHUS POLYNEMI Gupta et Lata 1967. (On six new species of Acan- 

thocephala from some vertebrato hosl» in India). 

Research Bull. Panjab Univ. XVIll (parts 3-4), 253, 268 (fig. 1-19). 

Description basée sur h spécimens, 2 mâles t femelles. 

Mâle de 5,6 A 6,8 mm de Lun* sur 0,17 è 0,51 mm de diamètre. 

Femelle de 6,9 A 10.1 mm de long sur 0,53 à 0,58 ram de diamètre. 

Partie antérieure du tronc pormni des épine; engainées de cuticule. Cou de 0,07 A 0,16 mm de long 
sur 0,18 à 0,23 mm de diamètre. 

Proboscis long cylindrique formant un ongle avec le grand axe du tronc, armé de 10 file» de 20 A 21 
crochet» recourbés. Sa taille vnrie de 0,60 h 0.81 mm de ton* »ur 0.15 h 0.16 mm de lorge (?). Il porte 3 type» 
de crochets, les crochet» basaux sont les plu» petits et ont des racines bien développées, les crochet» »ub- 
apicaax «ont tr» plu* gro» de tout le rortre. Crochet» apicoux de 0.028 mm de loug sur 0,008 mm de large, 
aub-apicaux 0,030 sur 0,006, banaux 0,006 sur 0.002 mm. 

Héeeptoclc allongé tubulaire & double paroi ottcignanl presque le niveau du testicule antérieur, long 
de 1,79 à 2,73 mm sur 0,18 à 0,29 m.n de diamètre. 

Ganglion cérébroïde A 1a partie moyenne du réceptacle. 

lannnisqncs long» minces de 1,26 à 1,59 mm de long sur 0,042 à 0,056 mm de large. 

Doux testicules ovoïde». 

Glandes cémeataires en deux paire? «c recouvrant largement l’une l'autre, l.a paire antérieure u de 
0.49 à 0,58 mm de long, la postérieure de 0,5t 6 0,78 nui] de long. 

Pénis en bâtonnet de 0,46 mm de long sur 0,11 mm de large. 

Bourse copulatriee de 0,71 A 0,72 mm de long »ur 0,23 à 0,28 mm de large. 

Toute* le* femelles sont sexuellement mûre». 

Cloche utérine de 0,28 mm de long »ui 0,07 A 0,08 nun de largo. 

Utérus long tubulaire A paroi épaisse de 1,51 h 2,47 mm de long sur 0,07 A 0,11 mm de diamètre. 

Vagin petit de 0,09 A 0.14 mm de long sur 0,07 A 0,08 mm de large, pourvu de deux sphincters. 

Embryophore» en navette de 0,032 a 0,040 mm de long sur 0,008 A 0.010 mm. 

Hôte définitif : Pofynemua hrptadactylttt Cuvier et Valencienne». (Fam. Polyncmidar). 

Localité : Inde. 

Dans leur description les auteur# indiquent que les crochets de la base du rostre sont 
les plus petits alors que sur la figure 11 qui représente ce rostre ils dessinent un grand crochet 
sur la face venlrale de la base du rostre. Cette espèce est peut-être synonyme de Raorhynchus 
polynemi Tripathi 1959. 


Source : MNHN, Pans 
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RHADINORHYNCHUS ASTURI Cupta et Lata 1967. 

Description ba.ée »u. une seule femelle mesurant 8.5 min de loi* -ur 0,42 mm de di.ll.tlre. 

Tronc cylindrique portant de- épine* qui sont petite* et ruppruçhér» dan. U partie antérieure, plu. 
espacée» dan» U partie postérieure. L'exlrémiié loule portfrfeure ert inerme. 

Proboeei* lonr cylindrique ineéré obliquement .ur le grand axe du tronc. Ion* de 0,85 mm pour un 
ai de 0 14 mm. armé de 8 file* de 24 il 25 erochel* chacune, il racine» peu développée». 

Hécepucie allongé cylindrique à double paroi long de 2,47 mm pour un diaintire de 0,25 mm. 
l)eux P lemm»que" tubuleux plu* court» que le réceptacle de 1.62 mm de long. 

Femelle immature dont l’uléru» tubuleux mesure 1,66 mai de long »ur 0,0t mm de large. 

Vagin de 0,14 rom de long sur O.OB mm de large. 

Fnibryophore (?), de 0,040 à 0,050 mm de long »ur 0,010 mm de large. 

mu ■ Astur badius (Grnolin). S’il »’a*it bien d'on rop.ee cet Ac.nlboréphale on biea n’o»l pu» un 
RhJLrbynrhu, ou bien il .’.git d’un puraiTiW «ccidenlel d’un oiseau .yaul coneommé du poisson. 
Localité : Hoshiarpur (Punjab). 


Genre Raorhynehus Tripathi 1959 ementl. 

Suivant en cela Tripathi (1959) j’ai commi* une erreur en me fianl au dessin que donne 
Meyer du « Rhadinorhynchus terchra » de Rudolphi. La figure a de la planche (abteil. 29) 
représente un mâle avee deux glande» cémentaires, ou tout au moins c’est ainsi que je l’avais 
interprétée. En conséquence (Golvan et Houin, 1963) nous avons classé les Raorchynchus 
parmi les Diplosentidae. Je n’avais «lors à ma disposition que des femelles mûres de R. lerebra 
(Rudolphi) que Tripathi avait désigné comme espèce type de son nouveau genre. Depuis, 
en étudiant de nouveaux spécimens qui étaienl conservés dans la collection de R. Ph. Doll- 
fus, j’ai pu examiner un seul et unique mâle, le dessiner in tolo puis le disséquer. Alors qu’en 
apparence il n’y avait qu’une masse compacte de glandes cémentaires étroilement serrées 
dans une cavité centrale de petit diamètre, la dissection puis la section transversale de cette 
partie de l’appareil génital m’a montré, sans discussion possible, qu’il y avait quatre GLANDES 
cémentaires ayant pratiquement la même longueur. ... 

En conséquence YEchinorhynchus terebra de Rudolphi demeure bien 1 espère type du 
genre Raorhynehus Tripathi 1959, mais ce genre possède 4 glandes cémentaires et non 2 
comme il est dit dans la diagnose originelle. U doit donc tout naturellement trouver sa place 
près du genre Rhadinorhynchus auquel il ressemble beaucoup mais dont il diffère par plu- 
sieurs caractères facilement visibles. Quant an Raorhynekus polynemi Tripathi 1959 force 
nous est bien d’admettre qu’il a 2 glandes cémentaires puisque son descripteur l’affirme. 
Cependant la même mésaventure déjà arrivée à Meyer et à moi-même a pu se reproduire 
pour Tripathi, qui a étudié ses spécimens in loto sans les .voir disséqués. Far ailleurs il y 
a tant de détails communs entre cette espèce et les Raorhynekus «ulhcntiques que j’hésite 
à créer pour elle un nouveau genre de Diplosentidae. Je propose donc de placer R. polynemi 
avec les autres Raorhynekus en attendant une nouvelle étude de l’analomic de l’appareil 
génital mâle. Quant à la sous-famille des Raorhynchinac Golvan et Houin 1963 que nous avions 
créée, elle doit disparaître puisque la position système!ique du genre lype était erronée. 
A llorhadinorhynckus Yamaguti 1959 demeure donc le seul genre de Diplosentidae ayant 
des épines sur le tronc. 11 devient donc le genre type d’une nouvelle sous-famille des Allô, 
rhadinorhynckinae. Je ne sui» d’ailleurs pas du tout persuadé que la présence ou l’absence 
d’épines cuticulaires soit un caractère à lui seul suffisant pour justifier une coupure aussi 
radicale dans une famille. Mais je sacrifie ainsi à un besoin de clarté et de facilité dans la 
diagnose qui est simple sur un détail anatomique aussi immédiatemeni évident. 


Diagnose. 

Rhadinnrhynchidar, Rhadinorhyndtinae & eorp» allongé, cyliudmtde, 


peu dilmé dan» » u parti* 


* Portion antérieure du lronc portant de» épine» culiculairr. disposée. en nn seul champ p| u . étendu 
ventralement que dorsalement. Ce* épine, .ont peu nombreuse», mmee». engainée» de eulicule au moins 
5 leur ba«e mai» leur pointe e»i libre. U n’y » jamai» d épine, génitale* dan. I un ou 1 autre sexe. Probo.ei, 
en longue ma»ue, aimé d’un grand nombre de crochet. di»po.e, en file» longitudinale... Il exi.te loujour. 
nn certain degré de dissymétrie dor.o-venlrale et i» t«die de» crochet» décroît trc. progressivement de 
’apex à la bare du ro.tre. 

Toutefois il exisle toujours i 
Ou court. 


étudié de grand, croche/, différencie» et fortement taillant,. 


Source : MNHN, Paris 
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Fig. 56. — liaorkyncktts lertbra (R. 1811) 
T. 1959 (d'après Ica figures de Meyer, 1932) 

A. Mite. 

B. Partie antérieure du tronc d’une femelle. 

C. Embryopliore. 



Fie. 57. — Raorhynrtuu terebra (R. 1819) T. 1959 
Proboscis et types de crochets du rostre (d’après 
Meyer, 1932). 


Source : MNHN, Paris 
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Fie, 58, — Haorhy nctuw ttrebra (R, 1819) T, 1959 

(figures exécutées d’apre» les spécimens récoltés au cours de la croisière du « Président Théodore-THlcr » 
[Collection Robert Pli, Dollfi s]) 

A, Pracsoms d'une femelle jeune, 

B, Épines euticulaires du tronc (noter que leur» pointes «ont libres), 

C, Appareil utéro-vaginal (je ne suis pas très sûr de la morphologie de la cloche utérine qui est eu partie 

dissimulée par le» œufs), 

D, Embryophore mûr. Noter la ponctuation de la coque externe et les larges hernies polaires. 

E, Base du rostre d’une femelle. 


Source MNHN, Paris 
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Réceptacle Ion te, cylindrique, à double paroi. leinnisques de longueur variable mais plu» courte que le 
réceptacle. Ganglion cérébrolde placé dans le tiers antérieur de la hauteur du réceptacle. 

Corps souvent contracté, présentant une pseudo- annulation, chaque bourrelet contenant une grosse 
anastomose lacunaire transversale dont les ramifications s’anastomosent avec celles issues des tronc? voisins 
en formant un réseau à mailles polyédriques petites et denses. Paroi du tronc très épaisse. 

Testicules placés l’un derrière l'autre et nettement prééquuloriaux, au moins dan* les individus contrac¬ 
tés ln ait» il se peut que cette position très antérieure ne se retrouve pas. 

Quatre glandes cémentuircs longue» et tubuleuses, ayant pratiquement la même longueur et serrées 
les une* contre les autres en formant un bloc unique. 

Orifice génital mille subterminul. 

Utérus très long, souvent sinueux, présentant des dilatations qui correspondent sans doute à des ondes 
de contraction. 

Vulve subterminale. 

Emlirynphorer ellipsotduux caractérisés par une coque externe épaisse et ornée de point* petits et 
serrés, des hernies polaires très larges de lu membrane moyenne. 

Parasites de Poumiiii» marins. 

Espèce type : Roorhvnchua terebra (Rudolpbi 1819) Tripatbi 1959. 


RAORHYNCHUS TEREBRA (Rudolphi 1819) Tripathi 1959 [=* Echinorhynchus terebra 
R. = Rkadinorhynckus terebra (R.) Lühc 1911]. 

L’espèce a été sommairement décrite par Rudolphi (1919) et signalée sans nouveaux 
détails par Westrumb (1821). Revue et redécrite par Meyer en 1931 elle fut également classée 
par lui dans les Rhadinorhynckus. 


Femelle de 9 4 11 min de long sur 0,3 il 0,5 mm de diamètre; male d’environ 12 inni de long sur 0,3 mm 
de diamètre. Corps sensiblement cylindrique, femelle plus grosse et présentant une pscudo-segnieulation 
plus marquée sauf dans la partie anté¬ 
rieure légèrement dilatée (le dessin de 
Meyer montre qu’il s’agit en fait d’une 
rétraction du corps sous l’action des 
agents fixateurs et non d’une pseudo- 
segmentation vraie comme cher un 
Mortili/ôrniij ou un Mtdiorhynchus), 

Présence d’épine» cuticuloircs sur lu 
partie antérieure dn tronc des femelle* 
mois manquant chez le mâle, celui, ci» 
toutefois e»t en inauvui* élut de con- 


Proboiei* île 1,75 mni de long, eu 
longue massue à grosse extrémité supé¬ 
rieure, large de 0,25 mm dans sa région 
apicale, de 0,15 mm dan* sa région 
basale. 

Crochet» disposés selon 21 à 26 file» 
longitudinales de 36 à 37 crochets cha¬ 
cune, possédant une racine de forme 
•impie dirigée vers l’arrière. 

Crochets ventraux un peu plis 
forts que les dorsaux, crochets de la 
couronne basale perpendiculaire» ù lu 
surface de la cuticule et de forte taille. 

Réceptacle de 2,25 mm de long 
chez le mile. 

Testicule» placés dans la région 
moyenne du tronc, allongés, l’an der¬ 
rière l’autre. . 

Quatre glandes cémentaircs tubu- I “>«**»)• 



Organe de Süfftigen piriforine h grosse extrémité supérieure. 

Lcmnisque» longs et filiformes. 

Système lacunaire et noyaux sous-eu Oculaire* non étudiés. 

Embryopbore* d’envirou 0,07 mm de long sur 0,022 mm d© diamètre avec grosses hernie» polaires 
de la membrane moyenne. 


Hâte définitif : intestin de Pdamys sarda (Linné). RUDOLPHI dit textuellement : 

« Hab. ; Cel. de Cburaiwto ex itinerc circa orbem facto rednae psrticulam dédit vcntriculi Scombri 
Pelomidi* Echinorhynchis obsitam, fortissime inhaerentibu», ut mucum intcstiuulum amovendo corpus 
eorumde facile dclrahcretur, proboscide rclicta ». 

Loealilè : inconnue, le pur asile a été récolté nu cours du voyage de circumnavigation de A. de Chamisso. 


Source : MNHN, Pans 





0, - Haorhynchus inextpectalus 11 , sp, 

(exemplaires provenant d’un« Ikon» indéterminé, collection KapWI Bloncfeardt 

A, Femelle. ’ 

B, Mâle. 

C, File» dorsale et ventrale de crochet» du rostre. 

D, Rostre d’une femelle, 

E, Coupe transversale montrant le» 4 glandes cimeatoirc*. 


st G. f 


s* euticnlaires du tronc. 


Source : MNHN, Pans 







SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÉPHALES 


91 

Nous avons trouvé 6 exemplaires femelles de cette espèce récoltés au cours de la croisière 
du « Président Théodore Tissier » chez Katsuwanus pclamys (L.). A l’excellenle description 
de Meyer on peul ajouter les détails suivant# : 

La pseudo.segmentâtiou du truite e*t bien un artefact île fixation. Il n'y n pas plus d’une couronne 
complète d’épines enserrant l’uninn du rostre et du cou. Encore n’est.elle formée que de (i on 7 épine# seule¬ 
ment. Toutes le# autres épines sont latérales on ventrales. La pointe de ces épines n'est jamais engainée 
de cuticule comme chez les EhodinorAynrAns. 

Le ganglion cérébrotile est situé dans le 1.3 antérieur ilu réceptacle et le# rétiuacles traversent lu paroi 
nettement au-dessous de ce niveau. 

Le» leninisquei sout plu» courts que le réceptacle lequel est trè» long, C)lindroldc et possède une paroi 
externe dont le» fibre» soin dirigées obliquement. I* système luciuiairc forme un ré»eau il maille# vaguement 
polyédriques et assez terrées. 

L’appareil génital femelle est curartéristhinc par ton long tube utérin présentant de» dilatation» moni- 
liforme» qui dnivent eoriespandre il îles ondes de contraction. 

Ix» cmliryophore» umt très caractéristiques par leur coque externe ponctuée et leurs hernie» poluirca 
très large». 


RAORHYNCHUS INEXSPECTATUS n. sp. 

Une sorte de fatalité semble peser sur les spécimens du genre Raorkynchus figuranl dans 
les collection». On ne sait pas où onl été récoltés les exemplaires décrits par Ri’doli’HI, non 
plus que ceux de la croisière du < Président Théodore Tissier ». J'ai trouvé dans les collections 
de Robert Ph. Dollfus un lube conlenant trot» Acanthocéphales d'un Thon récoltés par 
Raphafl Blanchard mais sans indication de lieu et sans détermination plus précise de l’espèce 
du Poisson hâte. 11 y avait un mâle et deux femelles mûres mais lous sont extrêmement contrac- 
lés au niveau de leur tronc alors que les proboscis étaient parfaitement évaginés. Les dimen¬ 
sion# totales de* individu* vivanls sonl certainement plu* grandes que celles que je donne ici. 

Le» femelle» ont environ 13 ü 11 mm de long pour un diamètre de 0,7 mm 
dan» lu partie antérieure du tronc, presque nu niveau du fond du réceptacle. 

Le mile a environ 4,S mm de long pour un diamètre maximum de 0,45 mro. 

Tou» les individu» présentent une pieudo neginentiitioii liée à lcuc nianvaiie 
fixation, chaque annulation paraissant #c faire autour d'un axe constitué par une 
grosse anastomose lacunaire il direction transversale. 

Lr proboscis est parfaitement évaginé. Il est en longue massue à grosie 
extrémité «upéiicure. Ils 2.2 mm de long chez le# femelles et 1,S mm chez le 
mâle. U est armé, dan» l’un et l'autre sexe, de 24 file# de 40 & 48 crochet» cha¬ 
cune. Ce» crochets présentent une dissymétrie dorto-venunlc netie, l^e* crochets 
ventraux sonl plu» fart» que le# dorsaux. Lu taille de» rrochet» diminue de l’apex 
b la base des file* et ils sont uutsi de pin» en pin» arqués au far et â mesure que 
l’on »e rapproche de la liu»c. Le» rruebet» de la couronne basule, sont au con¬ 
traire, bien plus grand# que ceux qui le» précèdent immédiatement, ce «ont 
même le# plu* long» de tou». Ils sont également bien plu» saillant». 

i-e cou est court, de II,IMS mm de haut, cyiindroSdc. 

Le réceptacle est pratiquement cylindrique, trè» long, il s’étend »ur 4 mm 
environ chez les femelle» et 2,S mm chez le mule. Il possède une double paroi. In 
direction de» fibre* de l'assise externe étant trci nettement oblique. 

Le ganglion cérébrolde est plucé dans le 1/3 antérieur de la longueur du 
réceptacle. 

Le- lemniiquc» sont toujours nettement pin» courts que le réceptacle et 
paraissent ne jamais atteindre lu moitié de lu longueur du réceptacle. 

L« partie antérieure du tronc porte.cul chump d’épine» cutieulaire» diffi¬ 

cile» ft voir chez no» trois upécimen». Elles sont partiellement cngiinées de cuti¬ 
cule mai» leur pointe e»t toujours libre. 1* nombre d'épines e»t réduit. 11 n'y a 
en pu» plu# d'une vingtaine chez les femelle» et peut-être pas plus de 15 chez 

Le» testicule» «ont placé» immédiatement en arrière du fond du réceptacle 
rouis, sur le» spécimen» qui ne sont pas contracté#, il est certain qu’il» doivent 
être nettement plu» bu». Ils sont placé# l'un derrière l'uutrc et en contact. Ils sonl 
ovoïde# et sensiblement île volume égal. Il» mesurent 0.4 mm de long sur 0,2 mm 
de diamètre. 

Il y a, immédiatement en arrière iln pôle postérieur du testicule inférieur, un bloc compact très opaque 
formé pur les glandes cémentaire». Sur le mule in loto il est impossible de compter les glandes. La, di»sec- 
tion de l’appareil génital mâle m'a permis de le» isoler puis de peatiquer une section transversale. 11 apparaît 
alors (voir figure 60 K) qu’il y a quatre glande# cémentaire# tubidcu-e», serrées le» une» contre le» autre» 
dan» un manchon fibreux commun. 1 .c groupe de* 4 glande» est centré pac le» déférent». 

L’organe de SilTtigen e»t bien développé, piriforme ii grosse extrémité supérieure. 

L’appareil génital femelle c»t extrêmement long. La cloche utérine parait très pelile et étroite mai» 
l'extrême épaisteuc de la cuticule du Donc et l'abondance de» cenfe druif la cavité générale empêchent de 
pouvoir étudier exactement sa morphologie, la- tube utérin est très long et très injuce (3,5 mm de long 



Fig. 61. 

Raorhynchus 
intxspcctatns n. sp. 
Embryophore mûr. 


Source : MNHN, Paris 
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environ) avec de» dilatations ampulbires correspondant & l'aspect instantané d* 
Le vagin comporte deux sphincters puissants. 

La morphologie des embryophores est très caractéristique. La eoque externe ci 
ponctuée, au moins lorsque l’œuf e-t mûr. Le* dimensions sont 0,066 mm de Jung si 
en moyenne. La eoque moyenne pousse des hernies polaires tris larges. 11 ne nt'a 
les épines de I’Acnitthor. 


une onde de contraction. 

»t épaisse et très finement 
ur 0,025 mm de diamètre, 
pas été possible d’étudier 



Fie. 62. - Raorhy achat mryeri (H. 1934) non. corné, (d’après le. figures de Heinïe, 19 34 j 

A. Praesomn d’un spécimen « éclaté». 

B. Couronne basale de grands crochet* du rostre. 

C. Types de crochets du rostre. 

D. Embryophore (noter leB larges hernies polaires). 


Source : MNHN, Paris 






SYSTÉMATIQUE DES ACANTPOCÉPHALES 


93 


Cette espèce est done fort proche de I?. terebra ù ceci près que le proboscir est bien plus long et qu'il est 
armé de files de erorheu eomptunt 10 rrnrheU de plu» que (la«i* l'espèce type. I) me paraît que ce nombre 
est supérieur à ce que l'on rencontre dan» les variations individuelles. 

Ilote définitif : TIioii indéterminé. 

Localité ; inconnue. 


RAORHYNCfWS MEYE RI (Hctnze 1934) nov. comb. (— Rhadinorhynchus meyeri H. 1934). 

La description princeps est succincte et faite sur une seule femelle. Elle permet cepen* 
dant d'affirmer qu’il s'agit bien d’un Raorhynchus et non d’un Rhadinorhynchus. 

Corps long d'environ 25 mm et, le probosci» cumpri», de 28 mm. La partie antérieure du tronc est déchi¬ 
rée et la partie supérieure du réceptacle fuit hernie par eet orifice. liane la partie antérieure le diamètre du 
trône eet de 1,4 "un nlnri qu'il eut de 1 mm en arrière au niveau du fond du réceptacle, et 0,6 mm dans la 
partie postérieure. 

La partie antérieure du tronc porte dee épines minces, iirufiitidctnenl enchâssées dans ta cuticule, dont 
la pointe seule dépasse (ces épines sont donc différentes île celles des Rhadinorhynchwi). Les épines sont pla¬ 
cées surtout sur In fnee ventrale et les dernières atteignent à peu près la hauteur du fond du réceptacle. 

Le réceptacle a 5,A mm de long. 

Noyaux culiculairc» présents (?), 

Utérus très long, la eloehe utérine se trouvant à peu pris à hauteur du milieu de la longueur du trône. 

Probosci» eylindrolile, un pen dilaté dans sa partie moyenne, d'euviron 2,7 mm de long, large de 0,32 mm 
à la base, de 0.36 mm dans sa partie moyenne ot de 0,34 mm dans *a partie supérieure. 

Crochets disposés selon 22 files d'environ 43 crochets chacune et, pour autant qu’on puisse le voir, ces 
crochets possèdeut une rueine simple dirigée vers l'arrière. 

Les crochets ventraux sont pins forts que les dorsaux et ceux de la eouronne bussle sont pins longs et 
plus étroits que ceux qui los précèdent immédiatement. 

Les crochets le» plus petit* sont les latéraux de In partie moyenne du rostre. 

Embryophoret de 0,1 mm de long sur 0.03 uini de diamètre, ellipsoïdaux, avec une coque externe 
finement ponctuée. 

Ilble définitif : Kausiconn.i pclaniv» (1,.) [ Scomfcrr jirfanivs] (fam. des Thmnnidae). 

fatalité t océan Indien. 

Cette espèce est très (inielir île lu préi-éilcutc unis il semble qu'il y ait pins île crochets sur le rostre. 


(?) RAORHYNCHUS POLYNEMt Tripathi 1959. 

La description de l’espèce s'accorde avec celle d’un Raorhynchus sauf sur deux points : 
la coque externe des œufs n’est pas ponctuée mais dite a lisse », il y a seulement deux glandes 
cémentaires. En fait, il est possible : 

— que les embryophores mesurés n'aient pas été tout ù fait mûrs ou que l'absence de 
ponctuation soit un caractère spécifique; 

— Tripathi paraît avoir étudié scs spécimens in toto. Dans ce cas il n’a pu que très 
difficilement compter le nombre exact de glandes cémentaires. 

Description basée lur 2S spécimen» tant mâlo« que femelle». 

Coloration orange foncé in vira. 

Corps fortement arqué neloii sa face dorsale, d'épaisseur sensiblement égale d’une extrémité à l'autre. 

Femelle* do 4.42 h 9.S mm de long sur 0,551 il 0.696 mm de diamètro, 

Males de 6,06 mm de long sur 0,62 è 0,652 nnn de diamètre. 

Froboscis de ,0725 h 1,23 mm de long sur 0,116 à 0,145 mm de diamètre, en longue massue, armé do 
11 à 12 files longitudinale* de 22 h 24 croebet» chacune. 

Les crochet» dorsaux sont plus petits, plus épaia et plus arqués que eeux de la face ventrale qui sont, 
au contraire, minces. La taille de» uns et des autres diminue progressivement en allant vers la base du roitre. 

Les crochets de la dernière eouronne sont brusquement plu» gros, plu» étroit» et plus arqué» que ceux 
qui le» précèdent immédiatement. 

Cou court, do 0,087 4 0,21 mm. 

Réceptacle long de 1,45 4 1,986 mm *ur 0,188 à 0,203 mm de diamètre, à double paroi. 

Lenuunque» de lu mémo longueur ou lin tout petit peu plu* courts que le réceptacle de 1,23 ù 1,52 mm 
de long sur 0,145 mm de large. 

Partie antérieure du trône portant de» épinca eiilirulaires disposées en 8 rangée» dorsales et 12 rangées 
ventrale*. 

Testicules ovoïdes placés l'un derrière l'aulro et en contaet, le pille antérieur du testicule antérieur 
atteint la partio moyenne du réeoptaelo. 

Testicule antérieur do 0,797 4 1,087 mm de long »ur 0,275 4 0,333 mm île diamètre testicule postérieur 
de 0,58 è 0,768 mm de long sur 0,333 min de iliumètre. 


Source : MNHN, Paris 
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x excrf- 


Deux glande* cémentairc. tubuleu.es, longue., de 0,217 A 0,2'JU mro de large, dont les canaux * 
tenr* Couvrent près du pénit>. 

Organe de Sâfltigen (vésicule séminale) petit. 

Cloche utérine en forme de coupe (en «pitule de ehardon dit le texte). Purtie tubulaire de t>,„r 
longue et «luucusc. Longueur tolule de Putéru* 3,03 mm. ' l ru ” 

Vulve ventro-suhterminale. 


Emhryophore- A 


de 0,076 ni 


»hore. A trot* coque., ellip.oïdaux, lisse., avec gro..e. hernie* polaire, de la membrane moyenne 
de long fur 0,015 mm de altimètre. ' l,ie » 


Ilôic définitif : intestin de Pofynemii* srxwria. (Itloch et Sfimoiller) (fuw. de. Po/yneniidae]. 
Localité : Puri (Inde). 



B. Proboæi*. 

C. Appareil génital femelle. 

D. Embryophore. 


Source : MNHN. Paris 
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Genre Megistncanlha Golvan 1960. 

Diagnose. 

Rhadinorhynchidae, fthadinorhynchinae parasite de Poissons d’eau douce d’Afrique. 

Épine* cuticulaires du tronc diapnsée* selon deux champs réparés par une courte zone inermc. Lea épines 
du champ antérieur forment dea couronnes complètes et aont dispoiéea en quinconce. Elire sont de taille 
normale. 

Les épines du chuinp postérieur sont très peu nombreuses tnaia elles sont extrêmement grandes, en 
particulier celles qui ornent lu fuce ventrale. 

Espice type : Mefittaranth.i horridnm (I.Uhe 1912) Golvan 1960 (— iWiadinorhynefuis horridus Lühe 
1912). 

Parmi tOUB les « Rkadinorkynchus » cette espèce e3t tout à fait remarquable par la grande 
taille de ses épines qui évoquent un phénomène hypertéliquc. De pluB c’est un parasite de 
Poissons d’eau douce alors que lea Rkadinorkynchus sensu stricto ne se trouvent que chez 
des Poissons de mer ou, tout au moins, chez des migrateurs effectuant des séjours en eau de 
mer. Ceci justifie donc la création d’un genre à part. 



Fie. 64. — Afrgisiaranlha horridum (L. 1912) G. 1960 (d’après le" figures de LOiie, 1912) 

A. Extrémité antérieure de l’unique spécimen (femelle immature). 

B. Prohoscis : a. Partie apicale; 6. Partie basale avec le cou et le champ supérieur d'épines cuticuloires 
du tronc. 

C. Types de crochets du rostre. 

8 664020 8 7 


Source : MNHN, Pans 
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MEGISTACANTHA HORRIDUM (Lühe 1912) Golvan 1960 (= Rkadinorhynchus korri - 

dus L.). 

La description prinetps est extrêmement longue au»»i l’abrcgerons-nous. 

Elle e<t. basée sur un icul exemplaire qui est malheureusement une femelle immature récoltée par 
Loos. 

Corps mince, cylindrique, un peu dilaté dons sa partie antérieure qui porte le» épine» alors qu’il est 
aminci don" «a partie postérieure inerme. Longueur : 19 mm «ur 0,3 mm de diamètre dons sa portie moyenne 
et 0,75 mm don" eu partie antérieure (non comprise la longueur des épines.) 

Cou court. En arrière plusieurs couronne» d'épine» assez petites disposées assez régulièrement. 

Puis viennent de très grandes épine», insérée» plu» bas »ur I» face ventrelr que -nr la face dorsale (sur 
la face ventrale elle* atteignent la hauteur du fond du réceplocle). Elles ont de 0,18 A 0,53 nun de long sur 
0,09 à 0,10 mm de large à leur base et sont engainées de cuticule jusqu'à leur pointe. 

Proboscis cylindrotde, long, de 1,5 min de long sur 0,18 mm de diamètre, avec de» crochet» disposés 
selon 14 à 16 file* d'environ 25 crochet» chacune. Il y a nne nette dilsymétrir dorso-ventrnje, le» crochet» 
ventraux étant plue arqués et plus large» que le» crochet» doriuux. IJe plus, d'aprè» le dessin de Lün» 
il semble y avoir une ébauche de couronne basale de grand» crochet» saillant plus en dehors que ceux qui 
le» précèdent (voir schéma). 

Réceptacle d’environ 3 mm de lung. 

Masses ovariennes emplissant la cavité générale mais pus d'embryopharr». 

Vulve tub- termine, ventrale. 

Hôte définitif : Gnathcmcmus ryprinoidet (fain. des Mormyridae). 

Localité : Nil (Egypte). 


Genre Cathayacanthu* nov. gen. 



Fig. 65. — Cathavacanthua 
(V. C. 1928) 'mur. car ' 
(Rottre et partie intérieure nu 
d'après Van Ci,KAVK, 1928) 



Diagnote, 

Rhadinorhynchinac (?) parasite de Poisson d’esu d< 

Orient. 

Épines cuticuloires dn tronc très petites réparties en 
antérieur. 

Proboscis long, subcylindrique armé de crochets présentant une 
nette dissymétrie dorso-ventrale et dont la taille diminue de i'apex A la 
base du rostre. 

Espèce type : Cathayacanthu s rxi/is (Van Cleave 1928) nov. comb. 

Cette espèce n’est manifestement pas un Rkadinorhynchus 
ne serait co que par la morphologie des crochets du rostre qui 
ne présentent pas de couronne basale de grands crochets saillants 
et les épines petites disposées selon un seul champ. Malheureux 
sèment la description princeps de Van Cleave eat très succincte 
et faite d’après 4 femelles. H se peut que l’étude ultérieure des 
mâles révèle qu’il ne s’agit pas d’un Rhadinorkynckidae car le nombre de 
taires pourra parfaitement être différent de 4. 


Source : MNHN, Pans 
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Clcave 1928) nov, comb. (= Rhadinorhynckus exilis 


CATHAYACANTHUS EXILIS (Var 
V, C, 1928). 

Corps de la femelle type d’environ 12 mm de long, légèrement fusiforme, ayant environ 0,96 mm de 
plan grand diamètre, 

Proboscis de 2,S mm de long, subcylindrique, légèrement dilaté près de son milieu. 

A ce niveau le diamètre est de 0,18 mm. 11 est armé de 12 file» d'environ 32 crochets chacune. Les cro¬ 
chet» de la foee ventrale «ont nettement plu« groi que ceux de la fuce dorsale et plut fortement arqué». Les 
crochets de la base de» file» «ont «pinifonne»; de 0,041 mm de long «ur la faee ventrale, de 0,024 mro sur la 
face dorsale. Au 1 /3 de la longueur du proboscii au-dessus de sa base, le» crochet» ventraux ont 0.0S9 mm 
de long et les dorsaux 0,041 mro de long. Dans In partie moyenne du rostre, les ventraux ont 0,071 mm 
et les dorsaux 0,041 mro de long. Enfin dans le 1 /3 opical, les ventraux ont 0,059 mm de long et les dorsanx 
0,041 mm. 

Le» épine» cuticulahres du trône sont présentes seulement sur la pnrtie antérieure. Elle» sont très petite», 
ayant seulement 0,012 h 0,018 mm de long. 

Les embryophorc» ont de 0,053 h 0,059 mro de long sur 0,012 mm de diamètre. 

Hôte définitif : Carossius rarassiiu (L.) [faro, de» Cyprinidoe]. 

Localité : Pékin (Chine). 


Genre Paragorgorhynchu» Gai van 1957, 


Diagnose, 

Rhadinochynchida *, Rhadinorhyn- 
china*, parasite» de Poissons d'eau 
douce des Grands Lacs centreafrieains. 

Trône eylindrolde, un peu diloté 
dans sa partie antérieure, laquelle porte 
un seul champ d'épine» rnliculaire» cou¬ 
vrant une surface triangulaire II pointe 
inférieure ventrale. 

Probosci» loog, eylindrolde, armé 
de files longitudinale» de crochets ne 
présentant qu'une très discrète dissymé¬ 
trie dorso. ventrale. Ébauche de crois¬ 
sant ventral de grands crochets diffé¬ 
rencié» 8 la ba*e des file». 

Réceptacle long. 

Ganglion eérébrolde placé an 1/3 
moyen du réceptacle. 

Lemnisqucs nettement pin» court» 
que le réceptacle. 

Orgsnes génitaux mâles occupant 
la moitié postérieure du tronc. 

Testicule* apbéroldanx, placés l'un 
derrière l'autre et en contact. 

Quatre glande» cémentoires courtes 
et pi ri forme», disposées en deux puirrs 
de longueur inégale. 

Orifices génitaux terminaux dans 

Embryopbores inconnus. 

Espèce type ; Paragarforhynch us 
alhxlianus Golvan 1957. 


PARAGORGORHYNCHUS 
ALBERTIANUS Golvan 1957. 

La description est faite sur une 
centaine de spécimen», mais tous sont 
immatures. 

Mille» de B mm de long en moyenne 
sur 0,7 mro de diamètre maximum dans 
la partie antérieure dilatée du tronc. 

Femelles de 10 mm de long sur 
1 mm de diamètre moxiinum. 

Proboseis de 1,5 mm de long sur 
0,4 mm de large, presque parfaitement 
cylindrique, très légèrement renflé ou 
niveau de son apex. Il est armé de 18 



Fie. 66. — Paragorgarkyiichus albmianu » G. 1957 
A. Mâle. — B. Base du rostre. 


Source : MNHN, Paris 
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\ 2 0 g} ee J* 30 à 34 crochet». Le» crochet» apicaux «ont «fier petit*. L» taille augmente ensuite rapide¬ 
ment iuaju’à la 5 r couronne horizontale au niveau de laquelle on trouve le» crochet» le» plus grand» de 
tout le rostre <0 065 mm de long sur 0,03 mm de large O lu buse). Lu taille de» crochet» m réduit ensuite 
très progressivement. Toutefois, au niveau de lu couronne basale, le» crochets de» files ventrale» sont 
un oeu plu» gros que ceux qui le» précèdent immédiatement ce qui ébauche une de rai-couronne de 
crochets spécialisé* comme chez les Rhadinarhynchus. Ce» crochet» sont également plu. gros que leur» 
homologue* de lu face dorsale de lu même couronne. La dis*yn.élrie dor.ovcntrale est peu marquée. Le» 
racines de» crochets sont de forme simple avec une extrémité inférieure renflée en bulbe h trois pan». 
r_ crochet» placé» à la base de* file. paroi»*ent n’avoir qu’une racine rudimentaire. 

Cou court de 0,1 mm de long, presque régulièrement cylindrique et austi lurge que le probosci». 

Réceptacle inséré 4 la jonction du cou et du rostre, è double paroi, long de 2,5 mm. 

Ganglion cérébrolde placé dan» le 1/3 moyen du réceptacle. 

Lcmni»que* nettement plu» courts que le réceptacle, en moyenne de 1,8 mm de long. 

Tronc légèrement renfté dun» son 1/3 antérieur, plus mince et régulièrement cylindrique ensuite. I* 
parue antérieure dilatée e.t couverte d’un champ unique d’épine» cuticulaires qui dcisiue un triangle â pointe 
inférieure ventrale. Seules le» toute» première» couronnes d’épine» font le tour complet du tronc. 

La pointe inférieure du triangle reste un peu au.des.u. du fond du réceptacle. 

Les épine» ont, en moyenne, 0,04 mm de long. U y a appniximutivemriit 30 à 45 rangée» horizontale» 
assez régulières. 

Pu* d^épine» génitale» dan» 1 un nu I autre æxe. 

Canaux principaux du »y»t*iue liminaire lutéraux» 



A 

FtC. 67. — PoragotiorhynchuM aliierrémnt G. 195T 

C. File» de crochets du rostre ; d. Dorsale;•>. Ventrale. 

D. Extrémité postérieure d’un mile. 


Source : MHHN, Paris 
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Appareil génital môle comprenant 2 testicules i|iliérnïiiaux placé* exactement l’un derrière l’autre et 
largement en contact. 

Quatre glande» céinenLaircs courte» et piriforme», disposées en deux paires de longueur inégale, le* 
deux -intérieure-, le» plut longue», ayant en moyenne 0,5 mm de long. 

Organe de Siidiigeii pirifarine il groise extrémité supérieure, lang de 0,8 mm environ. 

Vésicule séminale petite et arrondie. 

Bourse copulatrice comptant environ 2-t rayant dirigiformet terrée les uns contre le» autres. Pénis 
conique. 

Appareil génital très long (le 1 /3 de la longueur du trône de ces femelles immatures) et dont la morpho¬ 
logie rappelle tout à fait celle décrite chez le* Bhodinorhynchus. 

Clachc utérine en cornet. Appareil sélecteur formé de 6 à 8 grosse* cellules. 

Portion tubulaire de l’utérus très langue et de calibre sensiblement constant. 

Vagin tri» court & sphincter puissant. 

Vulve terminale. 

Sacs ligamentaires intacts. Pas d’eaihryophnre». 

IM le* definitifs : Atrsirs drnltx Linné (fam. des Ckatacidar), Hydrocyan for sk ali Cuvier (fam. des 
Characidae), lMes olbrrtianus Vi orthington (fam. des Latidae), Bagrus bayad ForshKI (fam. des Bagridae), 
Schilbe myniu (Linné) [fam. des Scôilteidacl. 

Localité : lue Albert (Rep. du Canga-Kinehasa). 


SOUS-FARIILLE DES GORGORHYNCIIINAE VAN CLEAVE 
ET LINCICOME 1940 

Diagnose. 

lihadinorhynchidar parasites dr Paissons de mer on d’eau douce dont le tronc est toujours omé, dan* 
«a partie antérieure, d’épine* euliellluires répartie* en un seul champ au en deux champs séparés par une 
zone inerme. 

Praboscis toujours court sauvent fusiforme. 

Genre type : Gorgorhynchus Chandlcr 1934. 

Autres genres : 

— Clcavcius Subramnniun 1927 (= Mehrarhynchus Dalla 1940); 

— Micracanthorhynchina Stranil 1936; 

— Australorhynchus Lcdcbcv 1967. 

Genre Gorgorhynchna Chnndler 1934 (= Ncoacanthorhynchus Morisita 1937). 

Diagnose. 

Goigorhynchinac, parasite* de Poissons de iner. ù tronc fusiforme et mince, arqué dans sa partie anté¬ 
rieure qui est un peu dilatée et porte un seul champ d’épines cntienlnires plus ou moins engainéca de cuti¬ 
cule et couvrant une surface triangulaire à pointe inférieure vcntralo avec parfois Un reliquat de champ 
postérieur ne comptant que quelques épine*. 

Partie postérieure du tranc cylindrique. 

Proboseis eylindralde ou fusiforme mais toujours relativement court, armé de file» longitudinales de 
crochet» ne présentant pas de dissymétrie dorso-ventrele évidente et jamais de grands crochets spécialisés à 
la base des files. Réceptacle A dauhle paroi bien plu» long que le probascis (environ deux fais). 

Ganglion cérélirulde placé dan» le 1 /3 inférieur du récept icle. 

Lemnisques long» et minces, plus long» que le réceptacle. 

Organe» génitaux môle» occupant le* 3/4 postérieurs du tronc. 

Testicules sphéroldaux placés l’nn derrière l’autre et séperé». 

Quatre glandes cémentaires longue- et minces, tubulaire». 

Orifice génital môle terminal. 

Vulve termiuo-dorsale. 

Emhryophorc* à coque mince uvec hernies polaire» de la membrane moyenne. 

Espèce type : Gargorhynrhus médius (Linton 1908) Chondler 1934. 


GORGORHYNCHUS MEDIUS (Linton 1908) Chnndler 1934 <= Echinorhynchus médius 
Linton 1908 = Rhadinorhynchus médius (Linton 1908] Van Cleave 1918 = Gorgo¬ 
rhynchus gibber Chondler 1934). 

Nous suivront ici fa description de Chandlcr (1934). 

Corp» allongé et mince dilaté dans son 1 /4 antérieur et courbé selon sa face ventrale de telle sorte que 
l’»xe du probascis fasse uu sngle de 45° avec le grand axe du tronc. Diamètre maximum immédiatement 
en arrière du fond du réeeptacle. 


Source : MNHN, Pans 
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Mâle* do 43 «Mtt de long sur 0,75 mm de diamètre en svsnt, 1,3S mm au niveau de la portion dilstér 
et 1,0 mm au milieu du tronc. 

Les'epééimens*immntiîrcsTdécrit» par Cbanduk (1934) *ou» le nom de G. giHer, ont de 13 à 2t mm 
de long pour un di.unètre de 0,6 mm dan. le. 2 /3 postérieur* du tronc et de 1,2 mm dan. la partie antérieure 
dilatée. La portion postérieure du tronc e.t allongée et arrondie à »on extrémité p.i.térieure. 

Probosei* deux foi» et demie â trois foi. plu. long que large, le contour dor.nl étant approximativement 
rectiligne, le contour ventral légèrement convexe. 

Longueur du rostre comprise entre 1,2S et 1,4 mm pour un diamètre m.ximum de 0,4 à 0,5 mm. 

Crochet, disposé* «don 22 à 24 file longitudinale, de 18 à 20 crochet, chacune. 

Le» crochet» antérieur, «ont puissant», long» de 0,075 à 0,080 mm avec une lame de 0,016 mm de 

^^Lea crochet. .învanU »e modifient innensiMeinent pour donner, ver» ie milieu du rostre, de. crochet» 
fortement arqué» dont 1» pointe e.t retrouvée ver. l’extérieur, mesurant environ 0.06S min de long avec 
une lame de 0,021 mm de large. Ensuite, on po.se graduellement aux crochet» mince, de», trois ou quatre 
dernière, couronne, qui .ont seulement un peu incurs és, long» de 0.059 1 0,075 mm uyec une lame de 0.01 mm 
de large (ia dimension la plu» petite est celle indiquée par Van Clkave [19401 qui a réétudié les type* de 
IjntonI. 



A. Mâle. 

B. Types de crochet, du rostre. 

C. Épine* cuticulair» du tronc. 

D. Partie antérieure du tronc. 


Source : MNHN, Paris 
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Cou menue de 0,45 mm de long, trou conique, do 0,4 mm de diamètre à la bore du roatre et de 0,6 mm 
au point d'union avec le Irène. 

Partie antérieure du tronc portant ciivirun 13 1 11 couronnci d’épine» de 0,06 A 0,07 mm de long, par¬ 
tiellement engainée» de cuticule (0,03 mm de long, dimension minimale donnée par Chandlek (1934), 
disposées aur une aire triangulaire à pointe inférieure ventrale, 2/3 de la hauteur du réceptaele rur la face 
ventrale et 1 /2 «cillement de cette hauteur aur la face dorsale. 

Réceptacle de 2,2 A 3,0 tnm de long aur 0,60 à 0,67 mm de diamètre. 

Lemniaqura large» et plats jusqu’A la hauteur du fond du réceptaele, devenant enauite digitiforme- et 
se terminant immédiatement en arrière de la portion dilatée du trene, pratiquement au point d'union du 
1/3 antérieur et de» 2/3 poetérieura de la longueur totale (chez lea mâles, au niveau du testicule antérieur). 

Appareil génital mile eomprrnnot deux testicules subsphérique* A ovoïde- de 0,3 A 0,5 mm do diamètre 
(dimenaioua données par Chandleb pour des spécimens immatures), séparés l’un de l'autre par une diitnnee 
sensiblement égale au diamètre du testicule. 

Quatre glandei cémentaires trèi longues, minces, de 6 A 7 min de long chez les spécimens de 15 A 16 mm 
de langueur létale, pressées les une* contre le» autres de telle façon qu'elles paraissent former un seul 
organe massif de 0,045 A 0,090 mm de diamètre. 

Organe de Sâfftigen ovoïde, allongé, s'ouvrant dons la ehanibre éjaeulatrice. 

Dimensions des embryophores non données. 

Hôte définitif : Goleichlhyt fetis (fam. des Ariidae). 

Localité : Bolivar Point (golfo du Mexique). 


GORGORHYNCHVS CABLE1 nom. nov. ( = Gorgorhynchus davatus sensu Cable et Lin- 
deroth 1963). 


Cette espèce est certainement différente de G. davatus Van 
Cleave 1940 qui est une espèce des Galapagos alors que les 
spécimens de Cable et Linderoth proviennent de la Jamaïque, 
Les crochets sont bien plus courts que chez les vrais clavatus et 
il y a probablement d’autres détails morphologiques permettant 
de différencier les deux espèces, 

La dcsrripfion de Cablr et lÀndcro là est la suivante : 

Trône des males juvéniles do 7,16 lum de long sur 0,70 mm de dia¬ 
mètre juste en arrière dn réceptacle, point A partir duquel il s’amenuise 
vers le» deux extrémités, 

Proboseis daviforme ayant environ 1,2 mm de long sur 0,40 mm de 
diamètro maximum. 

Crochets disposés selon 20 files de 13 A 14 crochets chacune. A l’apex 
du rostre ces crochet» ont 0,056 mm de long. Cette longueur croit jusqu’A 
atteindre 0,085 mm duns lu partie moyenne du rostre pour décroître 
ensuite graduellement jusqu'A la lisse des files ou ils ne mesurent plus 
que 0,050 mm de long. 

Réceptacle d’environ 1,78 mm de limg. 

Lemnisqucs environ deux foi* et demie plus longs que le réceptselc. 

Partie antérieure du tronc couverte d’nne zone de spinnlation qui 
s’étend sur une hauteur sensiblement égale A la moitié de la longueur du 
réceptacle. La tuille des épines décroît de 0,051 mm en avant A 0,044 mm 

Testicules dans la ninilié antérieure du tronc, sépurés, de 0,210 à 
0,217 mm de long sur 0,098 mm do diamètre. 

Glandes cémentaire» longues et mince», s’étendant en arrière du 
testicule postérieur. 

Leur nombre est difficile A compter mais il semble bien y en avoir 
quatre. 

Hôte définitif ; Lutjanus jocu (Bloch et Schneider) |fam, de» tiuja- 
nidae]. 

Localité ; Jamaïque. 


GORGORHYNCHUS CELEBENS1S (Yamaguli 1954) nov. comb , 
(= Rhadinorhynchus edebensis Yamaguti 1954). 

Description princeps basée sur 4 mâles immatures, 

Cerps minée, de 6,25 mm de long pour un diamètre maximum de 
0,4 min lequel se situe 1 peu près au niveau de l'extrémité postérieure du 
réceptacle. 

Probosci* approximativement daviforme, long de 0,52 A 0,60 mm 
sur 0,28 A 0,40 mm de diamètre. Rostro armé de 22 files de 11 h 



Fus. 69. 

Gorgorhynchus edebensis 
(Y. 1954) noe, camé, 
(d’après la figure 
do Yamaguti, 1954) 
Partie antérieure du corps 
d’un mâle. 


Source : MNHN, Pans 
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12 crochet* chacune. Le* crochet* mbspicaux qui sont les plu» gros, ont de 0,070 4 0,080 mm de long le. 
basaux, qui sont les plus petit», ont de 0,030 à 0,035 mm de long. 

Cou de 0,15 à 0,32 mm de long sur 0,30 à 0,32 mm de diumètre. 

Tronc orné en avant d'épines culiculaire* de 0,035 4 0,060 mm de long, engainées de cuticule i pointe 
aigue dirigée vers l'arriére, disposées selon 20 à 22 rangée» irrégulière* de 7 à 10 épine» chacune.' V 

En arrière de ce champ antérieur, on trouve une inné inerme, puis à une distance de 0,5 4 0 75 mm 
de l'extrémité antérieure du tronc, une couronne incomplète de 10 à 12 épine» de 0,04 il 0,065 mm de loue 
avec, purfoi», une seconde couronne de 2 à 3 épine» seulement de 0,060 6 0,063 mm de long. 8 

Réceptacle subcylindrique de 1,05 4 1.40 mm de long «ur 0,15 4 0,30 mm de diamètre. 

Ganglion cérébrolde elliptique de 0,09 à 0,10 mm de long sur 0,03 à 0.05 mm de large, placé 4 l'union 
de» 1 /3 antérieur et moyen do réceptacle. 

Lemnisque* minces, soit repliés sur eux-mêmes, soit atteignant le pôle antérieur du testicule antérie,»- 

Testicules ovoïdes de 0,16 4 0,30 mm de long sur 0,10 4 0,15 mm de large, placés l’un derrière i’autre 
en .arriére du milieu de la longueur du tronc. 

Glande* cémentaires et autres partioi de l'appareil génital incomplètement développée». 

Porc génital termina!. 

Hôtes définitif* : intestin de Coran* sp. (foin, de» Carangidot) et de Synogri* »p. (fam. de* iYeniipferi. 


dot). 


Localité archipel des Célèbes. 



B. Détail de la partie antérieure de la face dorsale du rostre. 
Ç. Copula. 


Source : MNHI\t, Paris 
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GORGORHYNCHUS CLAVATUS Van Qeave 1940. 

Mâlrs fragmenté* et non mesurés, 

Femelles mûre» d'environ 26 mm île long sur 1,8 A 2,4 mm de diamètre dans la partie antérieure épaisse, 
de 1,S A 1,8 mm de diamètre dans la partie postérieure mince. 

Épine» eu titulaire* du tronc disposées sur un seul champ couvrunt sur la face ventrale une aire dont 
la hauteur est ta moitié ou les 3/5 de la longueur du réceptacle et, sur la face dorsale, le 1 ji ou le» 2 /S de 
la longueur du réceplsele. 

Épine» de 0,048 à 0,084 mm de long. 

Proboscis cytindrolde, mois légèrement rétréci A ses deux extrémité», de 1,25 A 1,50 mm de long mr 
0,51 A 0,58 ntm de diamètre maximum, armé de 20 file» longitudinale» de 13 4 15 erochot». Les crochet» 
les plu» long» sont le» apicaux (0,120 A 0,142 mm de long) de la face ventrale, les dorsaux sont un peu plu» 

Présence sur le» faces latérales du proboscis d’une petite papille sensorielle, située au niveau de» cou¬ 
ronnes de crocheta le» plu» postérieure», dont elle altère la régularité do l'alignement. 

Iasmnisque» très longs (parfois 2 foi» et demie plut long» que le réceptacle). 

Réceptacle de 3,23 mm de long, 

Ganglion cérébrolde placé A l’union du 1 /3 antérieur et de» 2/3 postérieurs de la hauteur du réceptacle. 

Testicule» contigus d’environ 1,5 mm de long. 

Embryophore» de 0,105 A 0,120 mut de long sur 0,036 A 0,043 mm de diamètre. 

Hâte définitif : Paralabrax humeralit (fam. de» Seimnidor). 

Localité i llo d’Albemarle (archipel de» Galapogoa). 



A 


Source : MNHN, Paris 
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GORGORHYNCHUS EPINEPHELI (Ynmaguü 1939) Golvnn 1960 (=• Rhadinorhynckus 
epinepheli Yamaguli 1939). 

Description basée sur deux femelles mures. Pus de mâles. 

Corps d’environ 20 mm de long. 

Probes ci» cyltndroïde, présentant une légère dilatation fusiforme en ion milieu, de 1 mm de lone „ lr 
0,3 min de diamètre maximum. ^ 

CrocheU disposés scion 16 files longitudinale, de 12 ù13 crochets, suis différences de forme ou de taille 
appréciables entre ceux des faces dorsale et ventrale, la-s cruchels suliapicaux ont environ 0 1 mm dr l'„„ 
et sont les pius fort», les basaux ont 0,06 mm de long. ' 8 

Réceptacle de 2,1 â 2,3 mm de long sur 0,26 ù 0,35 mm de diamètre, ù double parni d’environ 0,08 mm 
d'épaisseur. * 

Ganglion cérébrordc sensiblement placé su milieu de la huuteur du réceptacle. 

Cou conique d’environ 0,4 b 0,14 mm de large. 

Trône d’environ 2 mm de diamètre, fortement contructé un peu en iivunt de son milieu sur les d 
spécimens et formant ainsi un mince « faux cou» (Yamagiti ne peut savnir s'il s’agit d’un artéfact ou de*!* 
morphologie normale de l’espèce), en nvant de cette zone rétrécie. " 

Chez le paratype, ce faux coït se continue en avant dans une dilatation bulbeuse de 1,75 i nm ,i: 
mètre, rappelant celle des Pomphorhynch rw ; chez le type, cette partie antérieure est seulement un peu nlu 
large que le reste du tronc (1 mm de diamètre immédiatement eu arrière du réceptacle). * p U5 



2. Proboscit d’une jeune femelle. 

3. Base du rostre d’un jeune mâle montrant la plucc de la papille sensorielle basale, 
S, Anastomoses du système lacunaire, 

4. Extrémité postérieure d'une femelle immature. 


Source : MNHN, Paris 
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Partie toute antérieure de lu surface ventrale du traie couverte de nombreuse» épine* de 0,033 A 
0,04 mm de long, engainées de cuticule et disposée* telon de» rangée» transversales sur environ 1 mm do 

Leinnisque» de 2,75 nitu de long sur 0,175 mm de large chez le type. 

Utérus et vagin caché* par le» embryopbores. 

Embryophores de 0,096 A 0,111 mm de long sur 0,036 & 0,045 mm de large, A coque épaisse elliptique, 
avec groeses hernies polaires de la membrane moyenne, acanthor de 0,054 à 0.063 mm de long sur 0,015 
à 0,021 min de large. La coque externe paraît avoir une structure filamenteuse. 

ilote définitif : EpiaepMus akaara (Temminck et Schicgcl) [fum. de» Epmcphetidar]. 

Localité : mer Intérieure japonaise. 


GORGORHYNCHUS LEPWUS Van Clcavc 1940. 

l.a description est basée sur des spécimens immatures. 

Corps de 7 A 10 mm de long sur 0,8 à 0,9 mm de diamètre maximum (un peu en arriére du fond du 
réceptacle) et 0,4 mm dans la partie postérieure du tronc. 

Partie antérieure du tronc portant un «cul champ triangilairc d'épines cuti cul aires, s’étendant sur la 
face ventrale et *ur une aire qui couvre le* 3 /4 ou la moitié de la hauteur du réceptacle, alors que sur Is 
face dorsale cette oire ne représente que lo 1 /4 ou la moitié de cette hauteur. 

Épines de 0,065 à 0,090 mm de long, possédant souvent une petite raciue dirigée ver» l’arrière. 

Proboscis gros, en barillet, de 1,6 A 0,8 mon de long «ur 0,46 A 0,S0 mm de diamètre maximum (partie 
moyenne), s'amincissant aux deux extrémités, armé de 20 files longitudinale» de 14 à 16 crochets. Le* cro¬ 
chet» ventraux de la partie moyonne du rostre sont plu» larges et plu» longs (0,106 A 0,120 mm de long) que 
les dorsaux (0,096 A 0,lt8 mm de long), 

Réceptacle de 1,7 A 2,2 mm de long. 

Ganglion cérébroïde placé sensiblement au niveau de lu limite supérieure du champ d’épines cuti' 
cuioires. 

Lcmuisque» trèi longs, souvent inégaux, ayant parfois trois fois li longueur du réceptacle. f 

Présence »ur les faces latérale* du rustre, un peu en avant de» couronnes basales de crochet», d une 
petite papille sensorielle ronde de 0,02 A 0,023 unn de diamètre, plucée entre deux file* longitudinale* de 
crochet» dont elle altère la régularité de l'alignement. 

Testicules ovoïde* de 0,3 mm de long, contigus on plu* souvent séparés par une distance égslc A une 
fois et demie i» longueur du testicule. 

Quatre glande* cément.lire* très longues et tubuleuse». 

Vulve dorso-t ublerminale avec petit appendice sns-vulvaire dorsal. 

Pas d'embryophores mûrs. 

Hôte définitif ; Crat inus ogatsiii Steinduchncr (fum. des ScrranLdae). 

focaiiié : ile d’Abermarie (archipel des Galapagos). 


GORGORHYNCHUS ROBERTDOLLFUSI Golvan 1956. 

La description princeps était basée sur 3 femelles immatures. Nous avons trouve, dans 
les collections de l’instilut de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris, cinq autres 
spécimens de cette espèce, malheureusement en fort mauvais état et immatures. Seuls, les 
rostres, bien conservés et parfaitement évaginés, permettent la diagnose. 

Corp» de 15 A 18 mm do long, dont la plue grande largeur «c trouve ù l’union du 1 /S antérieur ot des 4 /5 
postérieurs du tronc (0,9 inin environ de diamètre), lu partie postérieure étant presque régulièrement cyliro 
drique, de 0,4 mm de dis mitre en moyenne. 

Proboscis ellipsoïde, de 0,6 mm de long »ur 0,42 mm de diamètre maximum, anué de 18 filet longitu¬ 
dinale* de 8 ou 9 crochets (ot nou 10 A 12 comme nous l'avion» indiqué dans la description originale (Golvan, 
1956 a et h), avec une dissymétrie dorso-ventrale assez nette, le* crochets de la partie moyenne de file» 
ventrslce étant les plus gros. 

Le* dimensions en millimétrée de ce» crochet* sont les suivantes : 

Numéro de la rangée horizontale h'acc ventrale Face dorsale 


0,095 /0,045 A la base 
0.097/0.041 A la base 
0.076/0,018 A la l>a»e 
0,070/0,015 ù la base 


8,065 /0,020 ù la base. 
0,073/0,842 A la base. 
0,070 /0.018 a In base. 
0,043/0,015 A la base. 


Cou long, de forme tronconique, de 0,8 mm de long sur 0,26 mm de diamètre A sou point de jonction 
avec le rostre et 0.38 mm de diamètre A su base. 

Réceptacle de 2,10 mm de long sur 0,4 mm tic diamètre, A double paroi, dont Is couche externe, très 
mince, est formée de fibre* obliquer. 

Ganglion cérébroïde placé A la partie moyenne du réceptacle. 

Lcmnisqucs un peu plus courts que le réceptacle (1,60 mm de long sur 0,2 mm de large). 


Source : MNHN, Paris 
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A. Femelle immature. 

B. Probe «ri» et partie supérieure du cou. 

C. Files de crochets du rostre : d. Dorsale; t>. Ventrale. 

D. Épines cuticulaires du tronc. 

E. Partie terminale de l’appareil utéro. vaginal. 


Source : MNHN, Paris 
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A. Mâle (noter que les épine» 

cuticui aires du tronc ne 
»ont pa» figurées). 

B. Embryophore. 

C. Épine cuticulaire du tronc. 
I). File de crochets du rustre. 


Source : MNHN, Pans 
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cuticulaire» de 0,022 mm de loug rn moyrnnc aur 0,013 mm de large à lu Imf et engainée» de" cuticulë"'à 
l'exception de leur extrême pointe. Ce» épine» Font di.po.ér» en quinconce et imbriquée* eomme les tuiiea 
d’un toit. Le champ eut un peu plua grand (1 mm de haut) lur la face ventrale que iur la face dorsale (0 7 mm 
de haut). Tout le reste du tronc e»t inertne. Il n’y a pn* d’épine» génitale» 

L’appareil génital mule n’a pu être décrit, le» bcuIh male» dont nou» diipoaon» «ont immature» et en 
très mauvais état de conservation. 

Appareil génital femelle n’occupant que le 1 /7 ponérieur du tronc. 

Vagin à double sphincter. 

Canaux lacunaire» latéraux, uni» par de* aiia»tomo»e» Iran* vénale» 4 disposition pfeudométamé- 
rique. 

/fêle» définitifs : Gtmpylus terpeai Cuvier et Valrncieime» <fnm. des Grmpylidoc) et A/rrluccim an 
(fam. de» Vfrrlucciidoe). p ' 

Localité : Port-Etienne (Mauritanie). 


GORGOIŒYNCHUS SATOI (Morisila 1937) Yamaguli î%3 (= Neocanthorhynchus satni 
Morisila 1937). 1 

Depuis la parution de notre » Révision des Gorgorhynchidae » (Golvan et Houin 1964) 
j'ai pu consulter le travail original de MontstTA, il est malheureusement rédigé en japonais 
sans résumé en une langue qui me soit accessible. 

De ce texte ainsi que du bref résumé donné par Yamacuti (1963) on peut extraire les 
chiffres suivants : 


Longueur de» mâle» t 35 mm «ur 0,96 mm de diamètre. 

Femelle» de 05 mm de long »ur 0,90 mm de diamètre. 

Praboncii relativement court, armé de 21 filr.i de 15 crochet» chacune. 

La taille des crochet» diminue osiez régulièrement île l’apex 4 la hu»e du rortre, les neuf ,1,»,:__ 

chaque file étant réellement ipini forme» (voir »chéma). ** “* 

Il semble y avoir pea de différences dans le» mensuration» de» crochet» de la face ventrale et île I f 
dorsale. “ ac * 

la; corps apparaît cyliudrotde, un peu renflé dan» «a partie antérieure. 

Le» lemnisque» sont beaucoup plu» long» que le réceptacle. 

I-e ganglion céréhrotde e»t placé un peu uu.deuou» du miliru de la huuteur du réccptaelc. 

Les organes génitaux mile» occupent plu» de la moitié de la longueur du tronc. 

Il semble s’agir d’une représentation d’un mile immature avec de» testicule» encore i>eu dév.l„„„.t 
Il y a quatre glande» cémentaire* trè» longues, tubuleuKs. °Ppê». 

L’organe de Sàffligen e«t bien développé. 

Le» embryophorei mesurent 0,146 mm dr long sur 0,040 (?) mm île large. 

II6te définitif : for tolakrax japamicus (fam. de» Oligoridat). 

Localité : Tsingtao (Chine). 


Genre Cleaveius Subramaninn 1927 ( Mehcarhynchus Dalla 1940). 

Lt mise en synonymie de ces deux genres parail s’imposer. En effet ils sont absolument 
superposables À un détail près : le rostre de Cleavrius serait très court celui de Mehrarhynch 
en courte massue à grosse extrémité supérieure. Or, lorsque l’on examine les dessins de Sobr** 
manian il est évident que le rostre de son spécimen femelle était invaginé A l’apex, quant *" 
rostre du mâle il est dit dans le texte même qu’il est complètement invaginé. Dans ces co H' 1 
tions U ne subsiste plus aucun caractère permettant de séparer les deux genres. 


'« Prévalant 


Diagnose, 

Gorgorhynckinat parmi te* de Poi»»on» d’eau douce de» Indra et de Birmanie. 

Corp» de taille moyenne 4 troue cyliudrotde, un peu dilaté dan» aa partie antérieure laquelle no 
seul champ d’épine» cuticulaire» disposée» en couronne» régulière». * Tlt u 

Probosci» en massue a»»ez courte armé de file» longitudinale» de crochet» trè» arqué» et u 
guère de dissymétrie dorio-ventrale. 

Lemnisque» trè» long», filamenteux. 

Ganglion cérébrotde placé au 1 /3 inférieur du réceptacle. 

Organes mâle» occupant le» 2/3 postérieur» de la longueur du tronc. 

Tceticule» en ellipse allongée, placé» l’un derrière l’autre. 

Quatre glande» cémentaire» en eourte munue, 

Embryophore» non figuré». 

Esptcr type : C/etnciut dreumspinifer Subramanian 1927. 


Source : MNHN, Paris 
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femelle. 


CLEAVEWS CIRCULSPINJFER Subramanian 1927. 

La description est faite d'après deux spécimens e 

Corps cylindroïde dans les deux sexes pratique, 
ment de diamètre uniforme. 

Mâle de 5,1 mm île long sur 0,21 mm île diamètre. 

Partie antérieure du tronc inenne, mais A lu hau¬ 
teur du testicule postérieur on trouve 23 rangées circu¬ 
laires d’épines de 0,027 mm de lung. 

Femelle de 8,1 mm de long avec un diamètre 
maximum de 0,38 mm un peu en dessous du fond du 
réceptacle; le diamètre de lo partie postérieure du trône 
est de 0,25 mm. Partie antérieure du tronc, sur une 
hauteur de 0,262 mm, portant des épines cuticulairi» 
dispersées de 0,027 mm de long. Le» 2 / 3 de io longueur 
du tronc portent environ 41 rungées circulaires d’épines 
(environ 14 épines pur rangée), de 0.025 A 0,03 nnu de 
long. 

Lo probos-ii du mule est invaginé. 

Lemnisques très sinueux. 

Deux testicules allongés, placés dans l’oxe du tronc, 
l’un derrière l’autre et non en contact. 

L’antérieur de 0,612 mm de long sur 0.079 mm 
de diomètre, le postérieur de 0,490 mm de long sur 
0,105 mm de diamètre. 

Quatre glandes cémcnlaircs courtes et piriformri. 

Le proboscis de lo femelle est court, cylindrique, 
rétréci au milieu, de 0,157 mm de long. (Kn réalité, 
celte dimension est celle du prohoscis plus le cou, 
lequel est inerme et mesure 0,055 mm dr long. D’après 
la morphologie du rostre, telle qu’elle ressort de la 
figure il semble que l’apex du rostre sait pruliellenicnt 
invaginé et donc que le nombre réel do rroehets par file 
soit plus grsnd que celui indiqué pur Subramanian.) 

Diamètre du proboscis : 0,175 mm diamètre de la 
base du proboscis : 0,105 mm, diamètre du cou : 

0,140 mm. 

Lo rostre est anné de 18 files longitudinales d’envi¬ 
ron 4 crochets chacune. 

le* plus gros ont 0,055 mm de long, les plus petits 
0,03 mm de long. 

Réceptacle A double poroi musculaire de 0,630 min 
de long sur 0,175 mm de large. 

Muscles ré tracteurs bien développés et insérés nu 
sommet du proboscis. 

Ganglion cérébrotde « latéral (?)» placé A 0,157 

Appareil génital femelle de 0,278 nnn de long. 

Pus d’embryophores mûrs. 

Hôte définitif : Poisson d’eau diluer indéterminé, provenant de la région de Rangoon (Birmonie). 



Fie. 75. - Clroucitis circumtpinifer S. 1927 

(reproduction des figures originales 

de Subramanian) 

A. Mâle. 

B. Partie antérieure de la femelle. Noter la 

forme en « chempignon» du rostre qui 
doit correspondre A une invuginalion 
partielle. 

C. Épines cuticulaires de la portie onléncure 

du tronc. 

il de l’extrémité postérieure du réceptacle. 


CLEAVEIUS PRASHADI (Datta 1940) nov. comb. (— Mthrarhynchusprashadi Datla 1940). 

Description basée sur quatre mâles et deux femelles. 

Vers de petite taille, en massue, de couleur blanch&tre, ridés transversalement. 

Miles de 4,62 A 0,71 mm de long sur 0,68 A 0,79 mm de diamètre; femelle» de 7,96 mm de long sur 
1,53 mm do diamètre. 

Proboscis étroit et cylindrique de 0,95 mm de long sur 0,33 mm, armé de 20 A 22 files longitudinales 
de 12 A 14 crochets chacune. Ces crochets sont petits et arqués, les apicaux sont un peu plus longs que les 
basaux (0,080 mm contre 0,055 mm de long). 

Cou court. 

Partie antérieure du tronc portant 12 A 13 rangées horizontile» de 15 A 17 petites épines chacune, 
engainées de cuticule A leur base (0,025 mm de long). 

Canaux lacunaires principaux, unis par des anastomoses transversales. 

Noyaux sous-cuticulaires fragmentés 

Réceptacle étroit, A doubto paroi, environ deux fois plut long que le rostre (1,83 mm sur 0,29), inséré 
A la base de celui-ci. 

Ganglion cérébrofdc fnsiforma placé un peu au-dessus du réceptacle. 


Source : MNHN, Pans 
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Lemnisque* mince*, cylindriques, plu* long* que le réceptacle, atteignant parfois le testicule untéru.„*\ 
bifurqué* i leur extrémité distal, (2,71 sur 0.15 mm). ' 

Testicule* ovoïdes, placé* l’un derrière l’autre et pratiquement en coutact. 

Qnatre glande* cément tires en ma*sue, inégale*, dont les canaux excréteur» s'unissent en un canal 
unique qui *e termine dans un pénis musculeux. 

Organe de Siifftigen (« vésicule séminale ») à paroi épaisse (0,81 mm de long). 

Cloche utérine en entonnoir, partie tuhulaire étroite, paroi époi*»e. 

Vagin à double sphincter. 

Vulve ventro-terminale. 

La cloche utérine me*ure 0,16 mm de long sur 0,20 mm de lurge, la portion tubulaire de l’utérus 0 31 mm 
de long, le vugin 0,20 mm de long. 

Embryopbore* de 0,065 mm de long 

Hôte définitif : Pangaiiut pongotius (Ilumilton-Buckaiian) |fuin. de* Pannasiidat], 

Localité : marché île Calcutta. 



Fie. 76. — Cira reins prathadi (D. 1910) nov. eomh. (d'après le* figure» de Datta, 1940) 

A. Praesomn. 

B. Crochets du rostre. 

C. Épine* euticulairc» du tronc. 

U. Organes génitaux mâles. 

E. Appareil ntéro-vaginal. 


CLEAVEWS SECUNDUS (Tripathi 1959) nov. comb. (= Mehrarhynchus secundus Tripathi 

Description hn»ée sur plusieurs individu* adultes, mai* immature*. 

Mâle* de 2,07 à 2,49 mm de long »ur 0,377 à 0,490 mm da diamètre. 

Femelles de 1,84 à 2,697 mm de long sur 0,29 4 0,40 mm de diamètr*. 

Proho»ei* foi.ant un angle avec la direction générale du tronc, long de 0,551 4 0,797 mm aur 0 2ss * 
0,304 mm de diamètre, en ma*sue, à gro*sc extrémité supérieure, armé de 16 i 20 files longitudinales J a 
18 crochet* chacune, lesquel» sont arqués, longs de 0,049 à 0,053 mm et possèdent des racines pas plu, | 0 * 16 * 
que la lame. r '«ngue* 

Cou court. 

Tronc allongé, aminci dan» sa partie poitérieure, portant dans sa partie antérieure de 9 4 10 courn„ 
de petite, épine, engainée* partiellement par la cuticule, longues de 0,019 à 0,022 mm. wne * 

Héceptacle de 0,493 4 0,754 mm de long sur 0,145 4 0,217 mm de dismètre. 

Ganglion eéréhrolde placé dan, la partie postérieure. 

Deux lemnisque, de 0,785 mm de long sur 0,029 mm de Isrge, souvent inégaux, plu, et 
lucle (sur ce point, cette espèce ne ,’accorde pas avec la dUgnose du genre). 


court* que le réeep. 


Source : MUHN, Paris 
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Testicul» njiliérultle- A ovoïdes, 
placés l’un derrière l'autre, et large- 
ment en contact, ayant de 0,116 à 
0.14S mm de long lur 0,146 A 0,108 mm 
de diamètre. 

Le testicule antérieur est immé¬ 
diatement en arriére et même parfois 
en contact avec le fond du réceptacle. 

Quatre glandes cémentaires de 
0,065 mm de large, possédunt de longs 
canaux excréteurs, disposées en deux 
paires. 

Orgune de Süfltigeii de 0,10 min de 
diamètre. 

Bourse copnlutricc de 0.259 mm 
de long sur 0,145 mm de large, A paroi 
musculaire épaisse. 

Utérus en entonnoir <?). 

Cloche utérine de 0,076 mm de long 
sur 0,053 mm de large. 

Portion tubulaire de l’utérus de 
0,087 mm de long sur 0,049 mm de 
large. 

Vagin de 0,149 min de long sur 
0,038 mm de diamètre, pourvu d’un 
sphincter. 

Pas d'embryopborei mûrs. 

Hoir définitif ; Pioiasus canin lis 
(Hamilton-Burhanan) |fum. des Plata- 
tidar] Pama pama (Hamilton - Buclia- 
non) [fum. de» Otolithidae\, Oslrogrncio- 
rus nii/ilaris (Linné) (fum. dea Ariidot]. 

Localité : lac Chilka cl port Can- 
ning (estuaire de la Mutin [Inde], 



Fie. 77. — Ctravti us itcundus (T. 1959) 
nov. eomb. (d’après TbIPATIU, 1959) 

A. Mole. — B. Crochet du rostre. 


Genre Micracaulhorhynchina Si rond 1936 (= Micracanlhorkynchus Harada 1936, 
pré-employé, = Micracanthocephalus Harada 1938, = Bolbostntis Bêlons 1952). 

Diagnote. 

Gorgorhynrhinor, purasites de Poissons d'eau douce d'Extrême-Orient ou de Poisson» côtier» du Paci¬ 
fique Sud. 

Corps de petite taille, A tronc fusiforme, dont la partie antérieure dilatée porte un seul champ d épines 
cuticuJuires disposées en quinconce sur une surface triangulaire A pointe inférieure ventrale. 

Probosci* en courte massue, armé de crochets disposés selon des file- longitudinales, ne présentant pas 
de dissymétrie dorso-veiitrole et dont la taille diminue progressivement de l’apex A la buse du rostre. 
Crochets supérieurs A racine» bien dévelnppée». 

Crochet» inférieurs & racines rudimentaires. 

Réceptacle A double paroi, avec gonglion cérébrotde placé dans sa pnrtie moyenne. 

Lemuisques plus courte que le réceptacle, aplatis, sacciformes. 

Organes génitoux males occupant le» deux tier» postérieur» de la longueur du tronc. 

Testicule» aphéroldaux, placés l'ua derrière l’autre et en contact. 

Quatre glande» cémentaires courtes et pinformes. 

Orifice génital mâle termino-dorsal. 

Vulve ventrale avec souvent un appendice sus-vulvaire replié contre la face ventrale 
Embryophore» ellipsoïdaux A coque mince, avec hernies polaires de la membrane moyenne. 
Espèce-type ; Mirraeanlhorhynrhina matomurai (H) W. 


MICRACANTHORHYNCH1NA MOTOM U RAI (Harada, 1935) Word 1951 (= Micracan- 
thorhynchus motomurai Haradu 1935, = Micracanthocephalus matomurai (Harada 
1935) Harada 1938). 

Corps fusiforme, quelque peu dilaté dans sa partie moyenne. 

Femelle de 3,2 A 4,5 mm de long sur 0,5 A 0,6 mm de diamètre. 

Môle de 1,6 mro A 3,5 mm de long sur 0,35 A 0,5 mm de diamètre. 

8 A A4 020 C g 


Source : MNHN, Paris 
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Fie. 78, — Micracanthoikyndtiua motomaroi (11. 1035) 
[d'apres le» figures <le Hahada 1935] 

A. Mile. 

B. Appareil génital femolle. 

C. Crochets du roitro (noter rassymétric île lo racine). 


Prnlioscin en massue, plue largo en 
avant, de 0,3 à o,S mm de long sur 
0,15 mm de diamètre, armé de 12 files 
longitudinales de 8, rureinent 9, crochets 
chacune, dont les milles sont les sui¬ 
vantes ; Cl : 0,056 mm; C2 : 0,056 mm: 
r.3 : 0,0-U inm; CS : 0,011 mm- C6 ■ 
(1,030 mm; C7 ; 0,024 et C8 : 0,018 min 
de long, (ci crochets possèdent une 
racine dirigée vers l’arrière et une apo¬ 
physe antérieure asymétrique. 

lléceptai lo court et large, à double 
paroi de 0,55 ù 0,90 mm de long sur 
" ,,| i , dc d “"'î-«re. avec le ganglion 
L-érébrolde sensiblement nu niveau du 
milieu de sa hauteur. 

Lenmifcquc» peu pria a us»,* l onRa 
que le réceptacle, bnctiliformes, à extré- 
mités arrondies. 

Testicule» ovoïdes, placé» l'im der 
rière Tonlre et en contact, situé, dans 
le tiers moyeu de la longueur du tronc 
Quatre glandes cémentuires pj r i_ 
formas. r 

Orifice génital ventro-subterminal 
dun» le» deux sexes. 

Porth- antérieure du tronc ornée de 
18 ù 22 couronnes éqnidistnntc» de très 
petites épines île 0,02 mm de long . u - 
0.008 mm de large. Le. 8 à U cour . 
mine, antérieures sont complètes, les 
postérieures sont interrompues sur | 0 
filer dm sole. I.a dernière est approxima¬ 
tivement au niveau du milieu de là 
longueur do tronc. 

Cuticule conicnont de nombreux 
petits fragments nucléaires. 

Canaux locannircs principaux laté- 
ruax avec onostomoM-s transversale» 
ù disposition psciido-métumériquc. 
Utérus et cloche utérine d’environ 
1,4 mm de long. 

Pas d’embryophore» chez les tVDer 
ln '1938, IIarada indique 0,040 mni 


HCtes définitifs : Zacro. sp, Zacco Irmmineki et Zacco plalypus (fam. de» Cyprin 
Chanodktuhys macropus (fam, de» CypriniJac). 

Localité : Corée et rivière Tomsui Kei ù Formose. 


MICRACANTHORHYNCHINA DAKUSUIENSIS (Harad* 1938) Ward 1951 (= Micro., 
canthocephalus dakusuiensis Harada 1938). 

Corps fusiforme, arqué sur sa faca dorsale. 

Femelle de 7,6 mm de long sur 1,3 mm de diamètre maximum; mule de 4 mm de long sur 0,8 mm ,| e 
diamètre, . 

Partie antérieure du tronc portant de fines épines, formant on «vont 9 couronnes complète» suivi 
de couronne» incomplète», ne couvrant que la face ventrale du tronc. 

Proboacis cylindrotde, de 0,48 mm de long sur 0,15 mm de diamètre, armé de 12 file» longitudinales d 
9 crochets chacune. 

Réceptacle un peu dilaté dans s» partie postérieure, de 0,7 mm de long sur 0,24 mm de diamètre 

Ganglion céréhrolde placé dan» la partie moyenne de réceptacle. 

Testicules en ovale allongé, largement en contact, l'antérieur de 0,8 mm do long sur 0,37 mindediamètr 
le postérieur de 0,55 mm de long sur 0,36 mm de diamètre. e - 

Six glandes cémentaires en massue (il semble que deux de» glandes, plu» petites que le» autre», soient 
des glandes acce»*oires et que le nombre norraul de glandes cémentaires soit do quatre comme chez le» autre» 
représentant* du genre). 

Organe de Siifftingen en massue, allongée de 0,75 mm de long sur 0,2 mm de diamètre dan» sa partie 
supérieure large. 


Source : MNHN, Paris 
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Cloche utérine et utérus de 2,2 mm de long. 

Embryopbores de 0,063 mm de long sur 0,016 mm de diamètre. 
Hôte définitif i Zoeco tcmmincki (fam. des Cypriniiloe). 

Localité : ()nkii»ui-Kei (Fornlose). 



FtC. 79. — AlïcrocanfW/iyrirhma dnluruieniis (H. 1938) [d’après les figure» de Habadà, 1938 

A. Môle. 

B. Embryophore. 

C. Coupe transversale nu niveau des glande» eémentuires, en haut (dak.) Al. tfofcujnieim», en bas (mot.), 

Af. motomnroi. 


Cette espèce n’est probablement qu'un parfait synonyme de la précédente, les différences 
de taille du corps et des embryophores pouvant parfaitement s'expliquer par une différence 
d’âge entre les spécimens de l’une et l’autre récolte. Quant au nombre de glandes cémentaires 
je suis convaincu qu’il est anormal, et qu’il B’agit d’un spécimen tératologique comme on en 
rencontre parfois dans les espèces les mieux définies. 


MICRACANTHORHYNCMNA HEMIRHAMPHI (Baylis 1944) Ward 1951 (= Micra- 
canthocephalus hemirhamphi Baylis 1944). 

Description b»»6e sur deux miles et quatre femelles. 

Corps orné dans sa partie antérieure d’environ 15 i 17 couronne» transversales d’épines, les couronnes 
les plu» postérieures étsnt incomplètes. 

Proboscis chviforme, incliné sur la face venlrole, armé de 12 files longitudinales de 9 à 11 crochets 
chacune; les A ou 5 crochets apicaux de chaque file sont très longs et minces, tans dissymétrie dorso-ventrale. 
Les plus antérieure possèdent de» racines qui rappellent celle» du générotype, c’est-à-dire une partie posté¬ 
rieure et une apophyse antérieure asymétrique. 

8 , 


Source : MNHN, Paris 









114 


YVES J. GOLVAN 


Ganglion cérébrolde placé aux environ» du milieu du réceptacle. 

Lemnisque» en mn*sue, plu» court» que le réceptacle. 

Mile de 3 à 4,3 mm de long *ur 0,46 à 0,67 mm de diamètre maximum. 

Prohoscis de 0,5S mm de lona »ur 0,16 4 0,17 mm de diamètre maximum. 

Crochet» le» plu» long» de 0,09 mm, crochet» les plu» court» de 0,016 inm. 

Réceptacle de 0,8 6 0,9 mm de long »ur 0,15 mm de diamètre. 

Testicule* eontigu», l’antérieur immédiatement en arrière ou mémo recouvrant le fond du récentucl 
Quatre glandes cémentoires en miuue, parallèles 
Extrémité poilérieure arrondie avec orifice génital dormi. 

Femelle de 4,S 4 6,5 mm de long «r 0,8 6 0,97 mm de diamètre maximum. 

Proboici» de 0,55 4 0,65 mm de long »ur 0,18 4 0,2 mm de diamètre maximum. 

Crochets le» plus longs de 0,11 4 0,12 mm, croebet» les plus court» de 0,016 4 0,018 mm. 

Réceplaclo de 0,9 4 1,1 mm de long sur 0,17 4 0,02 mm de diamètre. 

Extrémité postérieure fortement repliée contre In face ventrale. 

Orifice génital veutral. Immédiotemrnl en arrière, appendice su», vulvuire digitiforme d’environ 0 08 
4 0,1 mm de long. 

Vagin d’environ 0,15 4 0,2 mm de long. 

Sphineter vaginal d'environ 0,08 4 0,1 mm de diamètre. 

Embryophort» ellipsoidaux de 0,056 4 0,062 mm de long sur 0,015 4 0,016 mm de diamètre. 

Hôte définitif ; Htmirhamphus iniermedius (fum. de» Ilemirhamphidae). 

Localité : Otago Hurbour (Nouvelle-Zélande) et Port Willunga (Australie du Sud) (voir Johnston 
Edmond» 1951V et 



Fie, 80. — Minacantharhynchina hemirhamphi (B. 1944) [d'après les figure» de Barus I944J 

A. Partie antérieure du corp*. 

B. Extrémité postérieure de la femelle. 


MICRACANTHORHYNCHINA SAJORI (Relou* 1952) nov. comb. Bolbosenti , * ■ . 
Belous 1952). ajon 

Cette espèce est sûrement valide et nous ne pouvons accepter la mise en syno 
avec la précédente proposée par Yamaguti (1963) et Petrotscmf.nko (1956), n ynu« 


Source : MNHN, Pans 




SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÉPIULES 


115 



Genre AuUralorhynchu* Ledebev 1967. 

Diagnote, 

Gorgorhynrhinar parasites de Poissons de mer, A rostre bulbolde, armé de quotre type» de crocheta, 
apicaux aigu», lubapicaux petit» et arqués, moyens tria gros avee une dent *ur le bord convexe de II lame, 
baaaux spinilormrs avee une raeine en Y. 

Ganglion A la baae du récep (ode. 

Lemni«ques longs et dédnuhlé» (4 leumiaqiies). 

Organe» génitaux mâles placé» dan» la moitié poatérieure du trône. Quatre longue» glandes cémentairea 
disposées en deux paire» de longueur inégale. 

Lu partie antérieure do tronc porte un seul eb&mp d'épine» euticuluire» engainée» de euticule. 

Femelle» bien plus grandes que les mâles. 

F.mbryophore* très longs, ayant probablement de» hernies polaire». 

Espict typt : AuUralorhytwhus Mramorphacanlhus Ledebev 1967. 


AUSTRALORHYNCHUS TETRAMORPHACANTHUS Ledebev 1967. 

Male A corps long de 34,5 nun sur 0,9 mm de diamètre maximum. 

Proboaci» fort, bulbolde, de 0,99 mm de long aur 0,66 mm de diamètre dan» aa partie moyenne et 
0,39 mm A su buae. 

Le» crocheté aont diapoaés selon 28 filea comptant 22 crocheta chacune. Ces crochets «ont de quatre 
type»: 

— (ypi apical : lome de 0,055 nun de long »ur 0,012 mm de large; 

— lype ««tapira! de 0,050 mm de long »ur 0,015 mm de large. 


Source : MNHN, Pans 
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B. femelle. 

C, Type» de crochet» du ro»tre. 
U. Partie antérieure du corp». 


Source : MNHN, Paris 
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Le» racine» de ce» crochet» eoiiI petites. 

type moyen : au-dc»»on» dcscnichct» siibapiraux tout disposé» de grand» crochet» d'un type différent. 
Il* »ont disposé» selon < couronnes transvcrsrle» comptant chucuiie 14 crochets. Toui ce» crochet» ont une 
lame de 0,125 mm de long sur 0,035 min de large. Leur» racines ont jusqu'à 0,06 et 0,07 mm de long. Sur le 
bord extérieur de la laine et ver» *a partie moyenne se trouve une sorte de dent: 

type basal : il y n 18 crochets de ce type daus chaque file. Les premier» ont une lame de 0,06 mm de 
long *ur 0,015 mm de large alors ipie le» derniers ont 0,025 mm de long sur 0,005 mm de large. Les racines 
sont d’une 
s'agit des rt 
schéma). 

Le tronc est en partie couvert par des 
épine» cuticnbiircs régulièrement disputées 
et implantées dan» des gaines cuticulairc» 

(ou plutdl engainée» de cuticule). La spi- 
nulntion couvre une zone qui s'étend en 
arriére jusque ver» le milieu de la hau¬ 
teur du réceptacle. 

Réceptacle h double paroi île 2,42 
mm de long sur 0,48 mm de large. 

Ganglion cérébroïde placé dans le 
quart postérieur de la longueur du récep¬ 
tacle. 

Quatre lemnisques torsadés ayant 
jusqu'à 11,2 mm do long. 

Testicule» longs de 0,50 min et larges 
de 1,38 mm de forme ovale, placé au milieu 
de la longueur du tronc oii un peu eu 
arriére de ce milieu. 

Quatre glande» réincnlairc» longues, 
filiformes et entremêlée». Elle* Bout dispe¬ 
sées selon deux paire» de longueur inégale. 

Elle» ont 11,72 mm de long et leur» enuaux 
1,32 nun de long. Ces cuuuux sont très 
mince» et arrivent ensemble fi la poche 
nui seul lire (il s'agit de l'organe de Siiff- 
ligen). 

Organe de Saflligeii de 1,87 uun de 
long sur 0,341 mm de lurge. 

Bourse copulitrice de 1,76 nun de 
long sur 0,306 mm de large. 

Femelle de 117,3 rom de long pour un 
diamètre maximum de 1,6 inni. 

Prohescis de 1,1 nun sur 0,67 mm de 
largeur meximule et de 0,44 inm île large 

Crochet» disposés de lu même manière 
que chez les mâles maie de dimensions 
différente*. 

Type apical : lûmes de 0,05 mm de 
loug sur 0,0012 nun de large. 

Type siihupical : lame» de 0,05 mm 
de long sur 0,014 mm de large. 

Type moyen : lomes de 0,126 mm (le 
long «ur 0,05 nun (le large. 

Type basai i antérieurs : Inuie de 
0,085 mm de long «ur 0,015 mm de large! 
postérieur» : la«ic de 0,50 mm de limg sur 
0,008 nun de lurge. 

Sur le» crochets moyens cxiele égale¬ 
ment la petite dent. 

Réceptacle de 1,32 mm do long sur 
0,66 mm de large. 

Quatre Icimnsque» de 24,2 mm de long. 

Cloche utérine de 0,45 mm de long. 

Emiiryepliorc* de 0,132 min de long »i 

Chez le* ipéciincns immature 0 la longueur du trône 
0,9 mm. I* rostre c«t souvent invaginé. La dispositif 
ce qui a été décrit chez les spécimens adultes. 



ir 0,033 u 


de diamètre. 

; de 12,5 à 14,7 m 
crechet* et leurs 


Hit es définitifs : Smola grandis (Carangidnc), Traduiras navaeselandias (Carangidae), Paratrigla 
papilio (Triglidæ), Chrysaphris unicolor (Sparidae). 

Localité ; mer de Tasmanie, grande haie de l'Australie, récolte en mai-juin 1963 dans Tinte-tin de ce» 


Source : MNHN, Pans 
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SOUS-FAMILLE DES SERRASE1STMAE PETROTSCHENKO 1956 


Diagnose. 

Rhaéinorhynckiéae, parasite*' de Poissons de mer, demi les hôtes intermédiaires «ont probablement de. 
Crustacé* et les hôtel d’attente de. Poisson» appartenant aux ramilles les p|m diverse! alora que les hôtes 
définitif» paraissent tri» strictement déterminés. ....... 

Corps de taille assez grande, tronc allongé, eylindrotde, couvent dilaté dans su partie postérieure, Partie 
antérieure du tronc ornés d’épines cuticulaire» disposées en quinconce selon des couronne» complètes. 
Plus en arrière, les épines cuticulaire- se soudent latéralement, de façon à former des collerettes on peignes 
(Cuticnlar comb» - Cutieularplatten), 4 disposition pseudo-segmentsire. en croissant, enserrant les faee» 
ventrales et latérales du tronc, mais laissant libre la face dorsale. La taille de ces peignes décroît peu à peu 
d’avant en arriére et la distance qui les sépare augmente; la dernière collerette est placée sensiblement au 
niveau du milieu de la longueur du troue. Partie postérieure du tronc inerme. 

Proboseis en massue courte, à grand axe fortement incliné ventrolement sur le grand axe du tronc, 
armé de file» longitudinales de crochets présentant une assez nette dissymétrie dorso-ventrale. Présence d’une 
paire de petites papilles sensorielles immédistement au-dessous de la dernière couronne de crochet, du rortre. 



FtC. 84. - Sfrrastnti* Mgimfrr (L. 1889) L. 1932 (figure, originale.) 

A. Mâle adulte chez Rachyemtron cmrndum de Dakar (collection Théodore Monod). 

B. Mile juvénile chez Syocium micrurum de Corée (collection J. Cad en AT). 

C. Embryophore mûr. 


Source : MNHN, Pans 
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Réceptacle plu» long que le proboecie. 

Lemninquea aplati», rubannéa, un peu pilla courte que le réceptacle. 

Ganglion cérébrotde placé nu tiere moyen de lu longueur du réceptacle. 
Teatîculee ephéroldaux «itué» dune le eeeoud quart de la longueur du tronc. 
Quatre glande» céiuentairce. 

Orifice» génitaux eubterminaux dun» le* deux sexe». 

Embryophorea à hernie» polaire» de la membrane moyenne. 

Genre type : Serrasentis Van Cleave 1923. 



Source : MNHN, Pans 
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GENRE SERRASENTIS VAN CLEAVE 1923 
(= Echinorhyfichus O. F. Muller 1776 pp., = Echinogastcr Monltceüi 1905, 

= Echinosoma Porta 1907, = Lcpidosoma Porta 1908) 

Diagnose. 

Elle »c confond actuellement avec celle .le la omis fouille dont « genre eut le uni] représentant. 
Espèce type : Serrasentis sagiltifer (L.) L. 


SERRASENTIS SAGITTIFER (Limon 1889) Lin. 
ton 19.12 (Echinorhynchus socialis Leidyl851 
- Echinorhynchus sagiltifer Limon 1889* 
^Serrasentis socialis [Lcidy 1851J Van Cleave 

Le nom correct de Pcspècc est Lien S. sagittifer 
et non S. socialis, comme l’on fait remarquer 
Linton (1932) et Van Cleave et Lincicome lW 
Cette erreur, commise par Van Cleave (1924) a a, À 
répéléc par Meyer (193M932) puis par tous l os 
auteurs, nous, mômes y compris. L’Acanthocéphale 
décrit par Lkioy sous le nom <i'Echinorhynchus 
socialis il csl antre c\u'Echinorhynchus gadi O. F 
MOlle R 1776. Ce nom ne peut donc servir à dési 
gner l’espèce type du genre Serrasentis. 

Femelle, atteignant 130 mm do long Bllr j a , 
dluinrtrc dans la partie antérieure et 3,5 mm dû™ 
partio postérieure dilatée. dun8 la 

Malet, d’envirnn 75 .mn de long .ur 0,80 mm de ,l.„ 
pùVtérieure ° P ““'° " nt * ricu,e et L 4 «m dan. l n pai ^‘ 
Prnboici. en ma.sue A grosse extrémité .upéricure d. 
1.8 mm de long ,ur 12 n..n de diamètre .Un. »„ ..jÆ 
antérieure et 1 mn. A la b.i.e chez le. femelle., uïo^! ! 
chez le. mule». la langueur e.t de 1 mm > ur 0,6 nm,*}® 
diamètre maximum. ,nï de 

Pruhoxrû fortement incliné »nt la face vmioe-,.1 i 
tronc, armé dVnviroi. 21 file. longitudinale. d„ î/j 
18 crochet, chacuneavec di»s>métrie ilorsn-ventrale uclt, 4 
min. peu accusée, le. crochet» ventraux étant plu. 
que le. .locaux. U taille de. croche U détruit très „!** 
g rénovent cnl de Inpcx A lu bo»c du ro.tre (CIV l...» 1 
< 0,058 mm de long et CIV «Jor.al -, 0,056 , nm de lon u \ 
IVfsence d une petite pupille .en.orielle ronde 
chaque face latérale de la bn.e du rostre, immédiatement 
en dessou. de lu demirre couronne de crochets nent 

Réceptacle A double paroi de 4,3 mm de 
0,15 mm de diamètre chez le. femelle, et de 3 nim ,li?l >llr 
.ur 0,20 mm de diamètre chez le. ..mie., ' lo “« 

réceptacle!' 0 " ^ 4 du 

l.cmniiqurn bien plu. Iimg. que le réceptacle, 
rubanué», aplat.., de 7,5 mm de long .u, 0,25 mm do l«rl’ 

Cou conique de 1,4 mm de long chez le. font."J 5 '' 

un diamètre de 0,4 mm en avant ot 0,25 mm A l n | P 
Tronc trè. allongé, ptr«qne régulièrement cylindrim'" 
dun. se» trois cinquième. uiitérieur», élargi dan. 
cinquième, po.térienr., et »e terminant , lar un rentiern^ 
en ... a ».ue. .nrto.it mnrqiié chez le» femelle». Dans ls ?. 
t.e toute antérieure, »nr I mm de bouteur environ f* 
tronc porte un champ d épine, eutirnl.irc., ticttemrm 
«épurée» le. une. de. autre», diipo.ée. ea quinconce 1 
7 A 12 couronne, régulière, et complète.. Le* épine. vl°" 
traie, ont environ 0,065 mm de long sur 0,0^5 ?' 

large, avec une racine biilbcu.e de 0,033 mm de | 0 ^ 0 *** 


a 

i 11 
» 


S 


S 



b 1(J. 86. — Scrruscntis sagittifer 
(L. 1889) L. 1932 

G. Files doraale et ventrr.le de crochet, du 

I. Ligament «uspeneeur des glandes cémen- 
taire» on vue latérale. 


Source : MNHN, Pans 
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0,028 tn . ... _ 

gueur du tronc, le» collerettesd’épine» soudées qui font peut-être le trait le plu» remarquable de ce genre. 
La première collerette c»t «tuée à environ 0,5 mm au-dessous de la dernière couronne d'épine* séparée». 
Elle e«t eu croissant A concavité posléro-supérieure, embrassant approximativement les cinq sixième* de 
la circonférence du corps, ne leissnnl libre que la face dorsale. Elle est formée d’un repli euticulairc, dont 
le bord libre enserre cemplétcmcnt deux rangées horizontales d’épines disposées quinconce) les épines 
de ecs deux rangées s’imbriquant exoctement. Sur la faco ventrale. In hauteur de la collerette est de 
0,25 mm. Au fur et a mesure que l’on s’éloi¬ 
gne de l’extrémité antérieure, la distance 

entie les deux collerettes successives ai g- 0 01 mm 

mente peu A peu (1,8 mm environ entre les 1 — * 

deux dernières collerettes) En même temps, 
le longueur des croissant» se réduit et lu 
dernière collerette ne couvre guère que lu 
face ventrale. La taille des épines qui eu 
forment l’ermaturc se réduit également, mais 
la lieuteur du repli euticulairc reste le mente, 
si bien qu’au niveeu des dernières collerettes, 
la pointe des épine» est placée nettement en 
retrait du bord libro de ce repli. Toutes cet 
collerettes sont fortement pigmentées par dos 
granulations noirâtres. 

Il y a de 26 & 28 collerette» cher les 
femelle» et en moyenne 23 chez le» môle». 

Toute le moitié postérieure du corps du 
ver est dépourvue d’ornements cuticulaire». 

Vaisseaux principaux du système lacu¬ 
naire latéreux. 

Fragments de noyeux sous- eu lieu loi rcs 
très nombreux. 

Appareil génital mâle comprenant deux 
testicules placés l'un derrière l’autre dalla lu 
moitié antérieure du tronc, ellipsotdaux, lion 
eu contact, de 3 mm de long sur 1 mm de 
large (chez les juvéniles, ils sont très petits 
et sphérotdaux). 

Quatre glandes cémeiitaires très longues, 
tubuleuses, commençant immédiatement on 
arriéré du testicule postérieur et présentant 
& leur extrémité inférieure deux diverticule» 
ou glande» annexes en massue, que nous 
avions pris en 1957 pour les glande» ecmen- 
tuircs elles.memes. Ce» diverticule», beaucoup 
plu» clair» que 1rs glandes cémeiituires, ont 
environ 1 mm de long. 

Organe de Stifltigrn (et non vé«icnte 
séminale) pin forme, de 2,4 mm do long sur 
0,80 mm de diamètre maximum. 

Bourse copulelriee il paroi épaisse lia 
1,4 mm de long sur 0,6 inm de large. 

L’appareil génital femelle comprend des 
sacs ligamentaires précocement ..pu». 

La cavité pscudo-cncloiniquc est bourrée 
d’ovocyte», do masses ovariennes eu voio do 
fragmentation et d’enibryophorcs ii tou» les 
stades de développement. 

Emhryopliores à coque assez uiiiirr, 
mesurant 0,100 mm de long sur 0,031 mis 
de diamètre, avee hernies polaires de la mem¬ 
brane moyenne. 

1,’eppareil utéro-vuginal u’ocnipe que le 
dixième postérieur de le longueur du tronc. 

Cloche utérine en forme de apathe 
t environ 0,40 mm de long 



J. Collerette d'épines soudées sur lo tro. 

ni aie. 

K. . Appareil vaginel d’une femelle jeune. 


sur 0,20 mm de large Appareil sélecteur de» eeuf» mesurant 0,28 nun et comprenant de grosses cellule». 
Tube utérin de 1,30 nun de long sur 0,060 mm de large dans sa partie moyenne. 

Vegin de 1,15 mm de long sur 0,10 mm de large avec spl incler vaginal supérieur puissant de 0,33 mm 
de diamètre et sphincter inférieur bien plus petit. 


Héler definitif» : Rachycmtiu» canodum (Linné) f — Elacalt nigra BlechJ (faïu. des Eacéyceiilridae) 
[Van Cleuve 1918, Golvan 1967J; Tracéinolu» falcatus (Linné) [faut, des Carangidoe] (W.ird 1954). 

ffélei d’allcnic ; Boiénr podat (Delnrocbe) [fnm. de» Bothidae}, Cynogtossus eanarieana Steinduchiicr 
(fem, des Cynogtossidae); Cephalopholis taeniops Cuvier et Valencienne» (foui, de» Epinepkchdae)\ Zenopsis 
otmchifrr (l.owe) [fam. des Zcidacj; Pscitodes belcheti Bennett (fam. des Plflfodidar); Serranus srrièa (Linné) 
[fom. des Sctranidac]; Solta cuncota Mercuu, So/ea hcxophikalma Bennett (fam. des Soleidac); Syaciunt 


Source : MNHN, Paris 
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„ Honznili (fam. des Bothidac)-, Trachinus radtatus Cuvter fl Valenciennes (fam. des Corangidae); 
Tritia ep. (fum. de» Trigiidar); PUurantnrs plane■ (fsm. de* Pfcuronenidae) |in Leidy 1851]; l’oraa- 
torms* sahatrix Linné (fam. des Pomalomidar) in Johnston et Urland 1929; Cmtropomus fuscus (fam, de* 
Cenlropomidoe) (in Southwell et Macfie 1925]; Cejlreiu regatis (fam. des OfolùAidae); Paralichthys dentatu> 
(fam des Paralichthyidat)-, Ctnlropristts striants (fsm. des Serranidoe); Bothus tnaranthus (fam. des Bothi- 
dae); Strnathes chrÿsops (fam. des Sporidac); Coryphaena hippurus (fam. des Coryphoe.ni<la«)\ Lagodon 
rhomboïdes (fam. de* Sparidat)\ Orthopristù chrysopurus (fsm. de» Pomadasytdac)-, Paralichthys albignuatus 
(fam. de* Paraliehthyidary. Prionotu s tribulus (fsm. de» Tng[idae)\ Synodus fonte iw (fam. de* SynodidatV 
|in Linton 1889, 1901, 1905, Meyer 1931-1932]. 



L. Dissection de la partie terminale de* canaux cémenluires d’un jeuuc utile avec les diverticules poaléco- 

dorsaux et le fond de i’oeguiie de Süïïtigeo. 

M. Appareil utérin d’un femelle adulte. 


Source : MNHN, Paris 
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SERRASENTIS LAMELLIGER (Diesing 1854) [— Echinorhynchus lamelliger Ditsing 
1854]. 

Corps d'environ 25 mm de long, presque cylindrique, eu chapelet, dont chaque grain isolé aurait de 1,1 
b 1,5 mm de long, avec de* peigne ■ en Unitaires ventraux transversaux et réparés leu uns des autres, dirigés 
vers l'arrière et dont le bord libre est crénelé, Ceux de la partie moyenne du tronc sont les plu» gros, puis la 
taille va diminuant vers les deux extrémités du tronc. 

Prohoscis d'environ 1, t mm de long, eu massue, uriné de 21 5 52 files de 3 (ou 6 couronnes transversales 
de 12 h 16). 

Cette description est celle de Meyer (1931-1932) qui a déduit ces caractères de la mauvaise 
description originale de Diesinc, (1854), laquelle est accompagnée d’une figure ininterprétable. 
La redescription des types s’impose si, du moins, ces types existent encore. Nous pensons, 
avec Van Cleave (1924), que cette espèce n’est qu’un synonyme de S. sagittifer. Les carac¬ 
tères utilisés ne sont pas suffisants pour individualiser cette espèce. 

Il en est d'Ailleurs de même des deux espèces indiennes suivantes décrites d’après des 
juvéniles trouvés enkystés dans le mésentère de Poissons très divers. Les détails morpholo. 
giques sont dans les limites acceptables de» variations individuelles et ne peuvent guère être 
considérés comme spécifiques, lx‘8 figures qui accompagnent ces descriptions ne montrent 
que l’babitus d’un juvénile qui peut parfaitement être un 5. sagittifer, c’est pourquoi nous 
n’avons pas jugé utile de les reproduire ici. 


SERRASENTIS CHAUIIANI Datta 1954. 

Corps allongé, ridé dum sa partir postérieure, de 8,625 mm de longueur moyenne sur 0,522 mm de dia* 
mètre chez lei male»; de 6,036 mm de long sur 0,160 mm de diamètre chez le» femelles. 

Prohoscis cluviforme, urrondi eu avant, rétréei à la base, de 0,136 mm de long «ur 0,253 mm de diamètre, 
armé de 16 A 20 file» longitudinale» de 11 à 16 erorhet» ehacune. 

Tronc portant dans su partie antérieure de 6 4 10 couronnes de 16 4 20 épine», puia une zone incrme et 
22 collerette» formées do 12 A 21 épine». 

Traces d'oiganes génitaux chez un seul spécimen. 

l-emnisqnc» long», filuinenleux. 

Réceptacio à paroi épaisse, double. 

lîôtr d'attente j péritoine de l'tetioilrs rurnmri (Bloch et Srhneider) et de Luljanns johrii (Bloch) 
provenant de I» région de Bumhuy (Inde). 


SERRASENTIS LONGA Tripatiù 1959. 

L’espèce c»t décrite d'aprè» un seul spécimen müie qui est manifestement un juvénile. 

Le corps est allongé, un peu plus mince 4 sa partie postérieure et me»ure 4,93 rom do long sur 0,377 ram 
de large dan» »a partie antérieure 0,557 min dsns sa partie moyenne et 0,348 mm dans sa partie postérieure. 

Le prohoscis est en courte massue 4 grosso extrémité supérieure, mesurant 0,87inm de long *ur 0,377mm 
de diamètre, armé do 22 file» longitudinale» de 17 4 18 croebeu ehacune. 

Le* crochet» «ont arqué» et les racines sont plu» longue» que la lame. Ils mesurent environ 0,057 mm 
de long sur 0,019 mm de large 4 la baso et le* racines ont 0,068 mm de long. 

Cou court, de 0,232 mm de long sur 0,319 mm de dinmètre. 

Partie antérieure du tronc portant 9 couronne» de 10 4 12 épines de 0,049 mm de long sur 0,015 mm de 
large, puis 19 peignes d’épines fusionnée» de 0,0418 mm de ioug »ur 0,015 mm de large, qui couvrent le» trois 
quarts antérieur» do la longueur du tronc. 

Réceptacle 4 double paroi, de 1,35 mm de long sur 0,29 mm de diamètre. 

Lemnisques longs, inégaux, atteignant la hauteur de* testicule». 

Teatieulea tri» petit» (0,087 mm de long »ur 0,13 min de diamètre), ovoïdes ot non en contact (immatures). 

Quatre glandes cémentairc» p informe., placées un peu en arrière du testicule postérieur, avec canaux 
excréteurs très long». 

Bourse copulatrice possédunt un anneau musculaire. 

Hôtes définitif* (?) ou kôtr* d'attente : Rhynehabatus djrddrnsis (font, des Rftmidor). 

Localité : Puri (Inde). 


Source : MNHN, Pans 
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Fie. 88. ~ FeaaisenlU fnaut V. C. 1931 (d’opré» le» figure» de Van Cleave, 1931) 
Extrémité postérieure d'un mule. 


Appareil génital femelle. Noter le» diverticule» de la ba»e de la cloche utérine. 


Source : MNHN, Paris 
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FAMILLE DES FESSISENTIDAE VAN CLEAVE 1931 
(= Cavisomatidae Pelrolschenko 1956, = Cavisomatînae Yamaguli 1963, 

= Cavisomidae Meyer 1932) 

Dingnoxe, 

Palaccamhocephala Erhinorhyndlaidca parasites île Poisson» dVnu douée nu d’eau de mer, 

Trône TOUJIUMS txmv».. 

Toujours quatre glande* cémentaire» de forme variable. 

Embryophores ellipsoïdaux avec hernie* polaire* de la membrane moyenne. 

Genre type : Fessisentis Van Cleave 193 t. 

Autres genres : 

— Pseudocavisoma Golvan e! Houin 1964; 

— Puracavisoma Kritschcr 1957; 

— Megapriapus Golvan, G racla-Rodrigo et Diaz Ungiia 1964; 

— Cavisoma. Van Cleave 1931; 

— Echinorhynchoides Achmcrov et Dombrowskaja-Achmcrova 1941; 

— Neorhadinorhynchus Yamaguti 1939; 

— Rhadinorhynch-oides Fukui et Moristta 1937; 

— Filisoma Van Cleave 1928. 

Genre Fessisentis Van Cleave 1931. 

jDingmue. 

Ffsahnaidar, parmitni de l>oi»s»us d’eau douce d'Amérique du Nord. 

Corp» do taille assez grande. 

Tronc tri* allongé, trè« mince, cylindroïdc, parfois un peu dilaté duu» sa partie postérieure. 

Tronc totalement inerrae. 

Probosri» court, claviformo, orsié de nombreux petit* crocheté ditpoié» «clou des file» longitudinale*. 
Réceptacle à double paroi, plu» épai»*c dalle ea partir inférieure, inséré ü la bn*e du proboecis. 
Canglion céréhruïdc probablement placé h la boic dit réceptacle. 

Lemnisque», doux foi» pin» long» que le réceptacle. 

Organe» génitaux mâle» occupant le» troi» quart* poelérieur» de lu longueur du tronc. 

Testicule» très allongé», cylindrolde», mince», placé» l’un derrière l’autre et faiblement en contact. 
Quatre glande» cémentaire* en longue mnsnie. 

Présence de deix long» divcrticulr» à lu baie do la cloche utérine. 

Kmbryopliorc» ellipsoïdaux, iL crique ininec, avec hernie» polaire» de la membrane moyenne. 

Espace type : /•c»*i*enri*/es*i* Van tiravc 1931. 


FESSISENTIS FESSUS Van Cleave 1931. 

Femelle» de 20 à 30 mm de long. 

Corps souvent plu» large dam «on lier» postérieur. 

Tronc proprement dit complètement dépourvu d’épines. 

Probosci» court, claviformo, de 0,3 â 0,38 mm de long chez le» femelles, pour nu diamètre do 0,18 à 
0,24 mm. Le proboseil du mâlo «t généralement un peu plu» polit (0,225 à 0,250 mm). 

Crochets di»po»é» »e!on 12 416 file» longitudinele» de 6 à 8 crochet» chacune. 

Le» crochet» apicaux «ont généralomont minces, le» troisième ou quatrième A partir do l’apex ont géné¬ 
ralement de 0,012 à 0,060 mm de long, le» 3 ou 4 crocheta basaux sont petits, spiniforme», n’ayant souvent 
pas plu» do 0,012 4 0,024 mm de long. 

Organe» génitaux mâle» occupant environ le» troi» quarts de la longueur du tronc. 

Chaqno tw-ticule a 2,5 à 5,3 mm de long sur 0,16 4 0,29 mm de diamètre. 

Quatre glande» cémentaire», allongée*, clnviforme». 

Lemniiquc» long*, épai», ayant plu» de deux foi» la longueur du réceptacle et atteignant souvent le 
testicule antérieur. 

Récepucle en »se cio», dont la paroi est formée de deux a*«*es musculaire»; l’externe s’épaissit 4 la 
partie postérieure du réceptacle. Chez tous les spécuuon» étudié», il n’a été vu qu’un seul rétinacle. 

Cloche utérine portant doux prolongement», inséré* sur la face dorsale (décrits primitivement comme 
des « protonéphridiei » par Van Cleave ot qui «ont, on fait.de* projection» de* cellule» de l’appareil sélec¬ 
teur) [cf. Haley et Bullock, 1953). 

Embryophorec do 0,072 4 0,096 mm de long *ur 0,006 h 0,009 mm de diamètre. 

II6tt définitif : Aplodinolus grunnimu (fam. de* .Scioriiidoe). 

Localité : Money (Mississippi, ÏT.S.A.). 


Source : MNHN, Pans 
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D. Vue latérale d'un crochet de la partie moyenne. 

E. Extrémité pontérieure d’uu tnâie. 

F. Extrémité antérieure d’un mile. 


Source : MNHN, Paris 
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FESSISENTIS NECTURORUM Nickol 1967. 

Corps de 4,5 112,7 mm de Ion* (moyenne 8,6 mm) diamètre maximum près de l'extrémité antérieure 
égal à 0,640 & 0,960 mm (moyenne 0,780 mm). 

Proboscis do 0,2BS mm à 0,365 mm de long (moyenne 0,320 mm ) pour un diamètre maximum de 0,143 
à 0,162 m m (moyenne 0.H9 mm). Armé de 14 6 20 filer de 6 6 9 crochets. Les plus gros crocheta font ju-te 
en avant du milieu du rostre, les plus petits à la base. 

Racines de crochets un peu plut longues que les lames, de forme simple, difficile» à distinguer sur les 
montages in loto. Les crochet* « spiniformes» basaux, au nombre de 1 à 2 dons chaque file n'ont pas de 
racines. 

Réceptacle de 0,330 à 0,610 mm de long • vec ganglion cérébrolde prè* de sa base. 

Lemnisque» ayant de une h deux fois la longueur du réceptacle, presque toujours de longueur égale et 
généralement non lobés. 

Miles : Moyenne de longueur du corps de 8 mm. Proboscis armé de 14 k 18 files (généralement 16) de 
6 à 8 crochets chacune. Les plus gro» crochets ont de 0,035 i 0,044 mm de long (moyenne 0,037). les plus 
petits de 0,015 à 0,024 mm de long (moyenne 0,018 mm). 

Testicules au moins dix fois plus longs que larges (la limite entre les deux testicules n’est pas indiquée 
et il se peut que l'individu représenté soit un monorchide, la longueur donnée plus haut s'applique donc aux 
deux testicules réunis). 

Appareil génital mâle occupant la moitié de la longueur du tronc, rarement plut des deux tiers. 

Quatre glandes cémentaires allongées et clnviformet. 

FemelUs ; Longueur moyenne du tronc : 8,9 mm, 

Probosei» armé de 14 à 20 files (généralement 16 ou 18 files) de 6 à 9 crocheta. 

Les plus gros crochet» ont de 0,025 à 0,044 mra de long (moyenne : 0,039 mm), les plus petits crochets 
ont de 0,016 à 0,025 mm de long (moyenne : 0,020 mm). 

Cloche ntérine ayant en moyenne 0,166 mm de long sur 0,089 mm de large. 

Appareil génital femelle (de la vulve 4 l'ouverture de la cloche utérine) représentant toujours moins de 
15 % de la longueur du corps et généralement moins de 10 %. 

Embryophare* da 0,0665 mm de long sur 0,0095 mm de largo. 

RSu définitif : Nsclwrut h. bsysri (Amphibien, Urodèle, Proteidae). 

Locnliti : Bogue Falaya River, près de Folsum (Louisiane, U.S.A.). 



8 664020 8 J 


Source : MNHId, Paris 
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FESSISENTIS VANCLEAVEI Hnley et Bullock 1953. 

Description basée sur S mâles et 1 femelle. 

Miles de S i 3 mm de leng, femelles d’environ 6 mm de long. 

Proboeci# presque cylindrique et approximativement de même trille dans les deux sexes, de 0 3SS i 
0,365 mm de leng sur 0,096 à 0,107 mm de diamètre. 

Crochets paraissant disposé» selon 12 files longitudinales de 8 i 9 crochets chacune. Le troisième en le 
quatrième crochet i partir de l’apex a de 0,033 à 0,049 mm de leng, les basaux ont de 0,022 i 0,333 mm de 

Organe» génitaux mâles occupant environ les trois quarts postérieurs de la longueur du tronc. 
Teaticules en contact, lengs et filiformes. 

Quatre glandes cémentoircs allongées, clavifermes, 

Réceptacle en sac i double parei, avec environ 7 neyaux dans l'assise musculaire axterae épaissie au 
niveau du fend réceptacle, et approximativement 5 dans l’assise interne, Un seul rétinade. “ 

Lemniaque» épaia, ayant pratiquement la même longueur que le réceptacle. 

Pas d’embryopheres mûr». 

Hôlt définitif : Ltpomit giifcosu» (Linné) [fam. des Ctntrarchida*]. 

Localité : Durham (New Hampshirc, U.S.A.). 


Genre Pteudocavisoma Golvan et Houiu 1964. 


Diagnose. 



FlC. 91. — PvndocavUomaTehromitidit 
(C. et Q. 1951) G. et H. 1964 
(d’après les figures de Halky et Buixocx ,1954) 
Mâle. 

Probosois. 

Appareil génital femelle. 


Fessüeruidor, parasites du tube digestif 
de» Poissons de mer. B ta 

Corps de petite tullt. 

Tronc inerme, fiuiformo. 

Preboscis en massue courte, armé de Ole. 
longitudinale» de crochets dent la trille décrets 
progressivement de l’apex i U base du re7itl 

boscis <e ' Ptaele Par<>i * U bMe du P™- 

pl “ >■ 

Organes génitaux mâles occupant les 
tiers postérieur, de 1. longueur du “e n cT 
guife^r ellmd ” c * mtEt *ires courtes et lin. 


Embryepbores A coque mince avec hernie, 
polaires de U membrane moyenne. * 

, /''*P* C * , yp* '■ Pscudocavitoma chramitiJi 
(Cable et Quick 1954) CnvUoma 
Cabl* et Quick 1954 : ftWmorhyruAeCdna ei** 
milidi, (C. et Q) Yamagud 1963]. ** 


^ , WROMITIDIS 

et'* 1 i9M » « 

**“* " 11 •< 7 

Miles de 3,3 à 3,4 mm de leng sur p s n 
de diemètre maximum. ’ 8 mtn 

Femelle» de 4,1 à 5,6 mm de Ion» si,, ns. 
à 0,68 mm de diamètre maximum 

Probosois en massue de 0,20 à 0.24 , 

long sur 0,10 à 0,12 mm de diamètre de 

14 file» longitudinales de buit croche ù dui?' 
tuBe dtcTeti ( ndud| ««>t 
Lea crochets apicaux ont de n nv. . 
0,039 mm de long, le. crochet. Wa®!° > 
0,012 à 0,014 mm de long. “* do 


Source : MNHN, Pans 
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Cou conique, plus court sur la face ventrale que sur la face dorsale, large de 0,17 à 0,18 mm A i, base. 

Réceptacle à double paroi do 0,52 à 0,60 mm de long sur 0,12 A 0,16 mm do diamètre. 

Ganglion cérébroldo placé à la partie moyenno du réceptacle. 

Lemniequw allongé» et inégaux, le plu» long de 0,76 i 1 mm do long, le plu» court de 0,72 A 1 mm de 
long, large* de 0,08 A 0,12 mm. 

Testicules ellipsoïdaux, largement en contact et se recouvrant un peu l’un l'autre, occupant approxima¬ 
tivement le 1 /3 moyen du tronc, l'antérieur do 0,4S k 0,*8 mm de long «ur 0,28 A 0,32 mm de diamètre, le 
postérieur de 0,45 à 0,56 mm de long «ur 0,23 à 0,26 mm de diamètre. 

Quatro glandes cémentaices allongée», linguiformes, de 0,32 à 0,64 mm de long sur 0,14 A 0,02 mm 
do large. 

Cloche utérine et appareil sélecteur de 0,28 à 0,32 mm de long. 

Portion tubulaire de l'utérus longue et étroite de 0,92 A 1,6 mm de long. 

Vagin court, pourvu d’un gro» sphincter. 

Embryopbores de 0,036 A 0,046 mm de long sur 0,007 à 0.009 mm de diamètre avec bemio» polaire» 
plus eu moins développées (ceci semble indiquer que les femelles n’étaient pas parfaitement mûres). 

Hôtt définitif : Chnmii marginal lu (fam. des Pomactntridot). 

Localité ; Porto-Rico. 


Sou* le nom de Rkadinorhynehoides chromitidis (Cable et Qcick, 1954) Yamaguti, 
1961, N.K. Guptà and V. Lata 

(Observations on eight àlready known Acanthocephalan parasites from vertébrale 
hosts. Research Bull., Panjab Univ. — XVIII (parta 34) — 325-341 (1-26) 1967), déter- 
minent cette espèce chez un poisson (?) ( Tenthis bamin peut-être pro Teuthis) de* Indes. 
La description est la suivante, basée sur deux mâles : 

Longueur 7,4 à 10,1 mm. 

Tronc futiformo inerme, large do 1,66 A 0,85 mm au maximum et de 0,50 A 0,98 mm au minim um. 

Proboscis court cylindrique, de 0,32 A 0,36 mm de long et de 0,15 A 0,18 mm de large, armé de 14 files 
longitudinales do crochets, de 8 A 9 crochets chacune. 

Crochets de la bue du roatro plus petite que ceux du reste dn rostre, lo» plue gros crocheta mesurent 
de 0,020 A 0,024 mm do long sur 0,006 mm de large et les plus petit» 0,014 mm de long *ur 0,004 mm. 

Réceptacle du proboscis cylindrique A double paroi long de 1.06 A 1.14 mm sur 0,22 A 0,25 mm. 

Lemnisques cylindriques mesurant 1,01 à 1,33 mm de long sur 0,18 A 0,19 mm de largo, plue long» que 
le réceptacle. 

Deux testicule» ovoïde* dans la partie moyenne du corps, l'antérieur de 0,61 A 0,96 mm de long »ur 
0,53 A 0,71 mm de diamètre, le postérieur de 0,60 A 0,85 mm de long »ur 0,42 à 0,70 mm de diamètre, conti¬ 
gu» ou se recouvrant un peu. 

Glande» cémentairc» syncytiale* (»i ce caractère est exact, cette espèce n'appartient pas A l'Ordre des 
Palaracaruhoctphala), de 0,98 i 2,45 mm de long sur 0,29 A 0,56 mm do large. 

Réservoir cément aire (2) de 0,70 mm do long sur 0,56 mm de large. 

Organe de Sifftigen de 0,43 mm de long sur 0,30 mm de large. 

Cette détermination me paraît douteuse car il est peu vraisemblable qu’un portion de* Inde* hé¬ 
berge un para*ite identique A celui des peinons de Porto-Rico. 


Genre Paracavitoma von Kritscher 1957 (nec Parvicavisoma errât, in Golvan et 
Houin 1964). 

Diagnose. 

FtstUmtidat, parasite* du tube digeitif de* Poissons d'eau douce d'Amériquo dn Sud. 

Corps de petite taille. 

Tronc inerme, fusiforme. 

Noyaux mus-articulaire» fragmenté*. 

Proboscis en massuo A grosse extrémité supérieure, armé de files longitudinales de crocheta dent la 
taille croit de l'apex au milieu de la longueur du rostre, pour diminuer ensuite jnsqu'A la bue, munis da 
racines de forme «impie. 

Réceptacle A double paroi inséré à la ba*e du rostre. 

Ganglion cérébrolde placé au fond du réceptacle. 

Lemnisques plat», linguifermes, plu* enurt» que 1* réceptacle (moitié do sa longueur environ). 

Organes miles occupant 1a moitié postérieure dn tronc. 

Quatre glande* cémentaira tubuleuse» et difficilement dissociables. 

Embryopboros 4 trois coques avec hernie* polaire* de 1a membrane moyenne. 

Espict typi : Paracavitoma impudica (Diesing 1851) . 


Source : MNHN, Paris 
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PARACA VISOMA IMPÜDICA (Diesing 1851) von Kritacher 1957 (= Echinorhynchu, 
impudicus Diesing 1851). 


La description est faite d’après le* cotype» de Diesing déposés au Muséum d'ilistoire Naturelle de 


MôUt : Probotcis de 0,S12 à 0,782 mm de Ion* 
sur 0.204 A 0,272 mm de diamètre maximum et df 
0,272 1 0,374 mm de diamètre à la bo»e, en forme 
de imiriue & grosse extrémité supérieure, rétrécie à 
la base, armé de 24 files longitudinales de 24 à 26 
crochet, chacune. Le* crochet* de 1. base du roatre 
sont plus terrés le. un* contre les autres que ceux 
de la région apicale, lesquels, à leur teur, le ,ont 
plus que ceux de la région moyenne. 

La forme de> crocheta n'e.t pas constante. 

Les crocheta apicaux et moyens ont de 0,04 A 

filmer—■ J “"S 

Réceptacle à double paroi, in.éré k 1. base du 
probotcis, lent de 1,292 k 1,445 mm *ur 0,272 
de diimetre maximum. 

placé à la partie pestérieure du récep. 

Lemnisque. de 0,816 k 0,867 mm de long, Hmrui- 
formes, n ayant guère que la moitié de la longer 
du réceptacle. ^ ™ 

Tronc de 4,165 k 6,235 mm do long, blanchâtre 
bwe, merzne, fu «forain, avec noyaux eoui-enticiilaiwil 
fragmenté., Canaux principaux du ay.tème beu! 
n^ue latéraux uni, par dea anastomose. transv™. 

imma^ re " PI ^‘ lt * “ mâJ * 

Testicules de 0,204 k 0,323 mm de long, pl ncél 
dan» la parue moyenne du tronc. 

Quatre glande* cémentaire* tubuleuaeo, 

bour«T^ S5ffti *“ ( " * té “ PUde * '* 

Boutm copulatrice de 0,476 à 0,578 mm de Ion. 
avec tréma volumineux c 1QI1 * 





Fie. 92. — Paracavitomo impudica 
(D. 1851) y. K. 1957 

(d'aprè* le» figures de von Karrscmn 1957) 
Mâle. 

Trois type» de crochets du rostre. 
Kmbryophure. 


long iui 0,374 k 0,425 mm de diamètre m^SL™ 
et 0,275 i 0,395 mm de diamètre A 1, b„s“ 
Réceptacle de 1,309 A 1,550 mm de lnn. 
0,289 mm de diamètre. * lon * 

Lemnisque. de 0,884 A 0,918 mm de Ion. 

Tronc de 5,882 A 8,550 mm de long. 
Erabryophere. de 0,068 A 0,085 nun a- 
sur 0,017 mm de diamètre, à trois coque* 
hernies polaire* de la membrane moyenne? 

Hôttl définitif! : Rhinadcrai nigm- (LiruiA .. 
Dora! COUOIU! Linné (fum. de» Doradidae). ' ** 
Localiti : Cniaba (Matto-Grouo, Brésil), 


Genre Megapriapu» Golvnn, Grncîn-Rodrigo cl Dinz-Ungria 1964. 

J) «ignore. 

Finiirntidat parasites de l'intestin de Poisson, d’eau douce d'Amérique dn Sud (Poumotrygould 
Taille moyenne. *’ 

Corps inerme, cylindrolde cher le* mâle*, «'atténuant progressivement ver* l’extrémité inférieure che 

Noyaux *r>u*c<iticul»ire» fragmentés. 


Source : MNHN, Paris 
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Cornu» principaux du »_y«tème lacunaire latéraux uni» p»r de» uuttomoKi scalariformes dans la 
partie antérieure du tronc mai» tendant à prendre une disposition en réseau irrégulier, dan» la partie posté¬ 
rieure et la boum copulatrice. 

Dimorphisme sexuel très marqué dan» la forme et l'armement du proboici». 

Mile» possédant un rostre cylindroldr, dilaté dani aa partie moyenne, armé de 3 type» de crochet», 
le» plor gros étant inséré» »ur la portion dilatée de la trompe. 

Femelle» ü probo*ci» ephéroldal armé de crochet» mince» et long» sensiblement de même type. 

Réceptacle à double paroi, inséré à la baie du ro»tre, ganglion cérébrolde placé dan» la partie moyenne 
du réceptacle, lemaisquri aplati» nettement plu» court» que ie réceptacle. 

Organe» mile» occupant ira 2 /3 postérieur* de la longueur du tronc. 

Déférent» très longs, prétentant, immédiatement en arrière du pûle postérieur du testicule correspon¬ 
dant une petite dilatation ampullaire. 

Quatre GLANDES CÉMENTA 1RES, la première paire e»t petite, piriforme, placée nettement en amère 
du testicule poetérieur. Les eanaux excréteurs «ont long* et grêle*. La seconde paire est bien plu* courte, 
plu» grosse, placé» immédiatement en avant de l'organe de Sâfftigen. Organe de Safftigen particulièrement 
volumineux. 

Bourse copulatrice centrée par un pénis conique de très grande taille. 

Etpict typt ; Megapriapiu ungriai (Gracia.Rodrigo i960) { — Echinorhynchus urgriai Gracia-Rodrigo 
I960]. 




Fie. 93. — Mqgpriapui ungrioi (G.-R. 1960) G., G.-R. et D.*U., 1964) 

A. Femelle. 

B. Extrémité antérieure d'un male. 


Source : MNHN, Paris 
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MEGAPRIAPUS UNGR1AI (Grada-Rodrigo 1960) Colvan, Gracia-Rodrigo et Diaz-Ungria 
1964. 

Nom avons redécrit l'espèce en 1964, mais commis une erreur dans l'interprétation de* structure* de 
l'appareil génital mâle. Nous donnons ici la description modifiée. Il fsut noter la similitude qui existe entre 
l'appareil copuloteur de cette espèce et celle du Paroeavûcma impudica de von Kritscher. Les ont 

de 17 à 25 mm de Ion* sur 1,19 â 1,24 mra de diamètre maximum, les plu* grandes femelles mesurent environ 
25 mm de long, mai» elle» n’ont vraisemblablement pa» encore atteint leur plein développement. Alors qne 
le* mâles sont presque régulièrement cylindrique», les femelle* ont Isnr diamètre maximum placé au 1 n 
antérieur dn tronc, puis ce diamètre s’atténne très progressivement vers l’extrémité postérieure. Le dimor- 



Cea grand* crochet» aont placé* â hauteur dn diamètre maximum du roatre. 

Les 2 ou 3 derniers crochets de chaque file sont, au eontraira, minces, long», rectiligne* dons leu 
proximale, puis brusquement coudés presque â angle dioit vers la 1 /2 de leur longueur. Leur» ruci P * rUe 
ndiraentairc». *°nt 

Ainsi la morphologie du roatre rappelle celle d’un Carynaioma ou d’un ,4rAythmoWwi<-J»u* 

Le cou est court, cylindrique (0,25 mm de long sur 0,0S mm de large), 1 ' 


Source : MNHN, Pans 
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E. Extrémité postérieure d’un mâle. 

Noter la taille du pénis. 

F. Appareil génital môle. C’e«t par 

erreur que noue avoue figuré en 
noir le diverticule déférentiel 
placé immédiatement en arriére do testicule postérieur. La 
première paire de glandes cémentairee e»t à mi-chemin entre 
ce testicule et l’organe de Sàfftigen. 

G. Appareil utéro-vaginal d’une femelle. 


Le réceptacle menue environ 2 mm de long *ur 0,30 mm de 
large, avec une double paroi musculaire, l'assise interne étant plu» 
ép aille. 

Le ganglion cérébrolde e»t sensiblement placé à l’union de» 
t/3 antérieur et moyen et le» rétinaclss sortent au niveau de la 
moitié de la hauteur du réceptacle. 

Le» leranisque* «ont nu peu phi» conrM que le réceptacle, aplati». 

L'appareil génital comprend deux testicule* ovoïde», placé» l’un 
derrière l’autre et non en contact, en avant de la 1/2 de la longueur 
du tronc. 

Le* canaux déférent» prétentent une morphologie trè» particu¬ 
lière. Du pôle inférieur de chaque te»ticule part un canal qui »e 
dilate presque immédiatement en une petite ampoule déférentielle. 
Celle dn testicule antérieur e<t accolée au flanc du testicule posté¬ 
rieur. Celle du déférent dn second te*ticule est placée un peu en 
arrière du pôle inférieur dn testicule postérieur. 

Il y a quatre GLANDE» CÉ kent AIRES. La première paire, qua 
nous avions initialement prise pour une seconde paire d’ampoules 
déférentielle», eit placée 4 mi-chemin entre le» testicules nt l’extrémité 
postérieure do tronc. Ces glsndes sont petites, pirifarmet et ont un 
canal excréteur très long et trè» grêle qui chemine de conserve avec 
les déférents dons le ligament antéro-postérieur. Il arrive qoe ce» 
deux glandes ne soient pas placée» tout 4 fait au même niveau. La 
•ecende paire de glandes cémentaires est bien plus courte, en longue 
ma» sue, placée immédiatement au-dessus du fond de l’organe de 
Sâfftigeu. Les canaux cémentaires cheminent ensuite le long de 1* 
face ventro-latérale de l'organe de Sàfftigen et se dilatent eu une 
sorte d'ampoule cémentaire avant de SC jeter don» la vésicule sémi¬ 
nale ovoïde qui e»t placée 4 la base du pénis. 

L'orgons de Sàfftigen 'est volumineux, il paroi épaisse. Il menue 
0,145 mm snr l’exemplaire type. Dans son prolongement se trouve nne 
seconde formation musculaire |plus petite (0,50 mm de long) et dans 


Source : MNHN, Paris 
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laquelle «omble déboucher la vésicule séminale. A l'extrémité distale de cette seconde D oche m i ■ 
s'insère le pénis. Cet organe est extrêmement volumineux (0,55 mm de long) conique, de .tractas.!, 
neuse, le canal éjaculateur est en position axiale mai. plus proche de lafoceventraî* auede? 't™' 
dorsale. La bourse copnlatnce est termino-ventrale. Elle présente une chape musculaire basal. - 
bien visihle lorsque la bourso oel inv.iginée. La partie distale est parcourue par un «y "ème d!Tu ^ 
réseau à larges mailles entre lesquelles se disposent les fragments nucléaires de lu cuticule. ““ eu 

Le système lacunaire du tronc est 1 disposition pseudo-métomérique dans la nartio . 

tend 4 prendre l’aspect d’un réseau irrégulier dans la partie postérieure. P r ut0 * m * ,s 

Femelles ; Le rostre est pratiquement sphérotdal (2 mm de large sur 1,75 mm de louai un . . 

dans sa partie inférieure. Il est armé de 20 h 26 files longitudinales de crochets long» et minces nr rétrÉC * 
tous semblables. pratiquement 

Cou mince, cylindrotde, de 0,60 mm de long sur 0.10 mm de large ouviron. 

L’appareil atéro- vaginal comprend une cloche utérine de 0,3 mm de long, un annareil e 

de 8 grosses cellules, un tube utérin étroit ds 0,7 mm de long. A ce tube utérin ÏT* 

cordiforme à pointe inférieure de 0 85 mm de leng et qui peut-être Péquiv.lent de l’entonnoir varinT pT 
vient un premier sphincter de 0.125 ram de long sur 0.150 mm de large et enfin un second snhinci P ’ 

plus puissant de 0,250 mm ds long sur 0,275 mm de large. nd * pluncter beaucoup 

L’orifice vulvaire est terminal. 


Aucune de nos femelles ne parait avoir atteint sa maturité complète et les embrvonbore. 
dans la description originalo «ont manifestement immatures. V P 0M "présenté* 

Hôte définitif ; Potamolrygon hyitrix (fom. des Potamolrygonidac). 

Localilt ; Ln Csiba (Venezuela). 


Genre Echinorhynchoidi 
Diagnose. 

parasites du tudc aigcsur ars ro 
te taille, tronc inerme, cylindrolde. 
xronosci» relativement long, cy’’ ' 
mente de l’apex h la partie moyenne 


Achmtrov et Drombiowskuja-Arlimerova 1941, 

-,, - M digestif des Poissons d’eau douce de Sibérie orientale 

Corps de petite taille, tronc inerme, cylindrolde. Mlc ’ 

Proboecis relativement long, cylindrolde, armé de files longitudinales de crochet» ,l„„, I. . 
ite de l’apex h la partie moyenne dn rostre, puis diminue ensuite jusqu’à la base lle *“«■ 



(d apres les ligures a achmebov, tysyj 

A. Mile (dont j’ai volontairement évnginé le 

rostre alors que *ur la figure originale il 
est représenté invaginé). 

B. Proboscis. 


uo mes longitudinales de croche 
puis diminue ensuite jusqu'à la base. 

Con court. 

Réceptacla à double paroi. 

Ganglion cérébrolde placé au fond du récent.ol. 
Lemnisqucs plus courts que la réceptacle P * 

ÆerAr- u moi ' üé p-^- 

none 1 n‘ermcV OVO,d "’ p, “* '-tre et 

«tr&K^^" 1 —‘ “ * Pusse 

et ^ 


ECIHNORH YNCHOIDES DOGIELI AcWrn 
et Dombrowekaja. Achmerova 1941 . ° V 

Ion» 1 *™' 11 * 8 d ' 54 d '* 0 “* * ur °’ S 4 °- 6 7 mm 1 de 
Corps cylindrolde, légèrement rétréci vers r.~Jx 
cher 1. femelle, plu, large dan. I. p.rtio moye^! ^ 
rétréci en avant et en amère chez le mile. Y et 
Proboscis cylindrique de 0,6 mm de Ion. 

0,18 mm de diamètre, armé de 18 files lomrii..a* V’ r 
de 12 crochet. chacune, ,e. antérieur, de 
long, le. moyens de 0,050 mm et les basaux de 0 de 
Réceptacle i double paroi de 0,Æ de 
0,24 mm de large, ganglion cérébrolde de 0,07 i Oo 6 T* 
placé au fond du réceptacle. u,tJ6 mm 

I^mnisques plus courts que le rér.„«. i 
0,6 mm de long sur 0,06 mm de large. Pt,dr - * 

* «.52 »o d. 


Source : MNHN, Pans 
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Appareil génital femelle de 1,425 mm de long. 

/fêles définitifs : Chanodubthyv trythropterut et Htmibarbiu labre (fam. des Cjprinidae). 

Localités : lac d'Oreltcha at lac Oudyl (Sibérie orientale). 

Genre Neorhadinorhynchut Yamaguli 1939 (= Neogorgorkynckus Golvan 1960). 

Diagnose. 

Fetsutntidae, parasites de Poissons de mer du Pacifique. 

Tronc toujours inenne, cylindrolde, nn peu dilaté dans sa partie antérieure. 

Proboscis assez long, cylindrolde, armé de files longitudinales de ci 
dissymétrie dorso-ventraie. 

Réceptacle long. 

Ganglion cérébrolde placé dans les 2 /3 supérieurs de la hauteur du réceptacle. 

Organes génitaux mâles occupant la moitié postérieure du tronc. 

Testicule» ovoïdes, placés l*un derrière l'autre et en contact. 

Quatre glandes cémentairea en massue, disposées en deux paires de longueur inégale. 

Kmbryophore* h hernies polaires de la membrane moyenne. 

Espic* typr ; Nmhadirwrhynchut avpinotus (Fukui 
et Morisita 1937) Yimaguti 1939 (— Rhadinorbynchut 
atpinotus Fukui et Moriaita 1931, = Ntoforgorhynchus 
tupinosus [Fukui et Morisita 1937] Golvan I960, ” Para- 
rhadinorhynchut aapinoatu [Fukui et Morisita 1937] Petto- 
tschenko 1956). 


NEORHADINORHYNCHUS ASPINOSUS (Fukui 
et Morisita 1937) Yamaguli 1939. 

La description de Yamaguli (1939) est basée sur trois 
mâles et cinq femelles, tous adultes, qui ont été comparés 
aux types de Fukui et Morisita. 

Couleur jaunâtre in vivo. 

Mâltt : corps de 14 h 16 mm de long aur 1,0 à 
1,15 mm de diamètre. 

Proboscis de 0,8 à 1,03 mm de long sur 0,17 â 0,2 mm 
de diamètre (0,25 mm pour F. et M.), armé de 17 â 18 
files longitudinales de 16 â 19 crochets chacune dont la 
longueur vnrie de 0,035 mm (F. et M.) à 0,063 mm. 

Filt rentrais .• Cl ; 0,045; C2 : 0,045 ; C3 : 0.046S ; C4 : 
0,0465; C5 : 0,048; C6 : 0.052; C7 ; 0,0535; C8 : 0,060; 
C9 : 0,060; CIO : 0,0585; Cil : 0,060; C12 : 0,055; C13 : 
0,055; C14 : 0,060; C1S : 0,060; C16 : 0,0585; C17 : 
0,060 mm. 

Réceptacle de 1,6) à 1,9 mm de long (cl non 2,3 
comme l'indiquent F. et M.) sur 0,21 à 0,25 mm de long. 

Lemnitques de 2,2 à 2,9 mm de long sur 0,13 â 
0,18 mm de large. Les lemnieques de Punique exemplaire 
mâle de F. et M. sont très fortement contractés et doivent 
être eu réalité plus longs que le réceptacle. 

Ganglion cérébrolde placé à la partie moyenne du 
réceptacle. 

Cou de 0,15 à 0.19 mm de long. 

Troue inerme de 13 â 15 ram de long. 

Testicules placés sn arrière du milieu de la longueur 
du troue ebez deux des spécimens de Yamaguli, un peu 
en avant chez 1e troisième, de 0,8 à 2,4 mm . de long sur 0,3 
â 0,6 mm dr diamètre, placés l'un derrière l'antre et en 
contact. 

Quatre glandes cémentoircs de 1,3 à 2 mm do long 
sur 0,18 â 0,30 mm de large. 

Vésicule séminale immédiatement en avant de 1a 
bourse copulatrice. 

Organe de Ssfftigen d* 1 â 2 mm de long sur 0,32 à 
0,35 rara de diamètre. 

FmulUt de 16 à 23 mm de long aur 0,95 » 1,1 mm da 
diamètre. 

Proboscis armé de 18 files longitudinales de 16 à 
17 crochets chacune, longs de 0,035 h 0,060 mm, aans 
dissymétrie dorso>veutrale nette. 

Cou de 0,15 à 21,8 mm de long. 

Réceptaele de 1,65 à 1,9 mm de long sur 0,14 à 
0,32 mm de diamètre. 



FlC. 97. — IVeorhodinorhynchus aspinosus 
(F. et M. 1937) Y. 1939 
(d’après le» figures de Fukui 
et Morisita, 1937) 

A. Mâle. 

B. File de crochet» du rostre. 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Pans 
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Lemnisques de 2,5 1 3 mm de long »ur 0,12 à 0,2 mm de large. 

Embryophores de 0,069 à 0,090 mm de long eut 0,015 à 0,020 mm de diamètre, avec hernies polaires 
de la membrane moyenne. 

Acanthor de 0,038 4 0,044 mm de long eur 0,008 k 0,011 ram de diamètre. 

HSu Jffinitif : Teuthia fuscttrru (fam. de» Aomthuridat. Le nom de genre Tnuhit est pré-linnéen et 
doit donc èlie remplacé par Acanihurwy, Xtturus tcalprum (Cuvier et Valenciennes) [fam. des Acanthu- 
ridas]. 

Localités : Momoteri, Mura et Sims-Gnn (préfecture do Mie), Numazu (préfecture de Sizuoka) [Japon]. 


NEORBADINORHYNCHUS MADAGASCARIENSIS nov. sp. 

Description basée sur une quinzaine de spécimens adulte» mai» en fort mauvais état, récoltés en 1891 
par nn naturaliste anonyme, conservés dans du formol (!) et figurant dan» les collections de l'Institut do 
Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris. 

Les plus grandes femelles ont de 15 t 20 mm de leng pour un diamètre maximum de 1,5 â 2 mm. Mâles 
d’environ 7 4 10 mm de long sur 0,73 mro de diamètre maximum. 

Tronc inerme, fusiforme, dont la plus grande largeur est située nettement en arrière du fond do 
réceptacle. 

Proboscii inséré dans le grand axe du tronc, long de 1 mm sur 0,52 mm de diamètre, pratiquement cylin¬ 
drique, mois très légèrement dilaté 1 l’union de ses deux tien antérieurs et de sen tiers postérieur. U est armé 
de 18 à 20 files de 11 crochets chacune. Ce» crochets no présentent pat de dissymétrie dorso-ventrale et leur 
taille diminue peu â peu jusqu’à la base du rostre. 

Les racines de cos crochets sont toujours de forme simple. 

Cou court, conique. 

Réceptacle long, cyiindrolde, à doublo paroi, la paroi externe étant formée de fibres obliques. La lon¬ 
gueur dn réceptacle est d'environ 1 mm chez les mâles. 

Le ganglion cérébrelde est placé à l’union des tiers supérieur et tiers moyen de la hauteur du récep¬ 
tacle. 

Lemnisques ayant sensiblement la même longueur que le réceptacle dont l’extrémité postérieure ne 
dépasse pas la hauteur du fond du réceptacle. 

Organes génitaux mâles occupant 4 peu près la moitié postérieure de 1a longueur dn tronc. 

Testicules sphéroldaux, placés l’nn derrière l'autre et 4 
peine en contact. 

Qnatre glande» cémenta ires en massue disposées en deux 
paires de longueur inégale. 

Organe de Srifftigen très volumineux. 

Orifice génital mâle terminal. 

Appareil génital femelle court, de 1,3 mm de long environ. 

Cloche utérine étroite. 

Tube utérin d’abord étroit puis se dilatant brusquement 
un peu an-dessus de l’entonnoir vaginal qui est leng et mesura 
0,25 mm de haut. 

Deux sphincters vaginaux d’importance sensiblement égale. 

Bulbe vaginal bien développé. Vulve subtermino-ventrale. 

Embryophores eu ellipsoïde allongée, avec grande* hernies 
polaires de la membrane moyenne, longs de 0,08 mm sur 
0,02 mm de diamètre. 

H6tt définitif : estomac d’un Poisson de mer indéterminé. 

Localité : Mireantsetra (Madagascar). 


NEORHADINORHYNCHUS NUDUS (Harada 1938) 
Yaraaguti 1939 (— Rhadinorhynchus nudus Harada 
1938, = Neogorgorhynckus nudus [Harada 1938] 
Golvan 1960, = Nipporhynchus nudus [Harada 
1938] Van Cleave et lincicome, 1940 — Echina* 
rhynchoides nudus [Harada 1938] Petrotschenko 
1956). 

Corps inerme, quelque peu dilaté en avant, arqué selon sa 
face dorsale. 

Paroi du tronc contenant de nombreux fragments nuclé- 

Mâles de 4.2 mm de long sur 0,5 mm de diamètre, femelles 
de 5 mm de long sur 0,6 mm de diamètre. 

Proboscis cyiindrolde d’environ 1,0 mm de long sur 0,1 mm 
de diamètre, arqué selon sa face ventrale, armé de 14 files longi¬ 
tudinales de 24 4 25 crochets chacune, le» ventraux un peu plu» 



Fie. 99 . — 'Ntorhadinorhynchut 
(H. 1938) Y. 1939 
(d’après les figures de HahaD*, 1938 

A. Mâle. 

B. Types de crochets du rostre. 


Source : MNHN, Paris 
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courts que le» dorsaux. Le» 11 crochets basaux forment une couronne complète. Les crochet» apicaux 
dorsaux ont 0,06 mm de long et le» ventraux 0.05 mm, les moyen* ventraux 0.049 mm de long, le» 
moyen- dorsaux 0,052 nun, le» basaux des faces dorsale et ventrale environ 0,043 mm de loug. 

Cou conique de 0,45 mm de long sur 0,15 mm de large à sa basa. 



( 


B 
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Fie. 100. - Neorhadinorhynchut robutlut (E. 1964) nm. tomb. (d’après les figure. d’EoMONDS io/, 4 x 

A. Mâle. ’ ’ 

B. Rostre. 

C. Embryophore. 

I>. Silhouette d’une femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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Réceptacle eyb'ndiold., 1 douhic pi toi, do 1,8S mm de long tur 0,20 mm de diamètre, «vee ganglion 
cèrébrolde placé un peu en avant du milieu de a» hauteur. 

Lemntique» un peu plut court! quo lo réceptacle, aplati», contenant de oomhreux petits fragments 
nucléaires. 

Testicules l’un derriète l'autre sensiblement de même taille, placée dsns la partie moyenne du tronc. 
Qoatre glande* cémenta ires eu courte msasue. 

Orgsne de Sâfftigen allongé, en mnisoe, de 0,85 ram de long but 0,15 mm de diamètre. 

Vulve subterrainolo. Utérus tris long, longueur totale (eloche utérine + utérus) do 2 mm. 

Pas d'embryophore* mûr». 

Hâte définitif : Trachurus japenieut (f«m. des Carangidat). 

Localité : Keelung (Formose). 


NE0RHADIN0R1ÎYNCHUS ROBUSTUS (Edmond* 1964) nov. comb. (= Ncogargorhyn- 
chus robustus Edmond» 1964). 

Description ha sée anr un mite et quatre femelles. 

Des spécimens montrent un dimorphism* sexuel marqué, les femelles étant environ deux fois et demie 
plus longues qu« 1 m mâles. 

Tronc, dsns les deux sexes, épsis et ventralement arqué surtout dsns U région antérieure. En arrière 
il a’etténno progressivement. 

Vaisseaux lacunaires latéraux très visibles. 

Tronc des mâles de 15 mm do long sur environ 2 mm de diamètre maximum dans la partie moyenne. 
Rostre cylindriquo inséré un peu ventralement sur la partie antérieure du trenc, et proportionnellement 
petit. La partio armée (proboscia proprement dit) a 0,75 mm de long sur ,025 mm do diamètre. La partie 
inerrae (cou) a environ 0,08 mm do long. 

Le roatre rat armé de 14 files do 12 è 13 crochets, les crochets postérieurs étant les plus petits. 

Trône inerrae. 

Réceptaclo à double paroi de 2,2 mm de long sur 0,3 mm de large. 

Lemnisque» courts st saeciformee. 

Testicules ellipsoidaux de 1,2 â 1,5 mm de long, se recouvrant légèrement. 

Quatre glandes rémantaire» disposées par paires de longuour différente. 

Orifice génital mâle terminal. 

Tronc de» femelles do 28 & 37 mm de long sur environ 3,5 mm de diamètre dans as partie moyenne. 

Rostre parfaitement évaginé cylindrique, do 0,9 & 1 mm de long sur 0,3 mm environ de diamètre. Il y s 
14 à 16 files de 12 à 14 crochets chacune. 

Cou de 0,05 à 0,08 mm de long. 

Réceptacle à double paroi de 2,4 à 2,8 mm do long sur 0,35 mm de diamètre. 

Lemntiques épais ot sacciformes approximativement an»si longs que lo réceptacle. 

Organes génitaux femelles ayant environ 4 è 5 mm de long. Vulve subtenninale. 

Embryophores mûrs do 0,115 à 0,100 m de long sur 0,022 i 0,029 mm de diamètre. 

Présence de hernies polaires de la raorabr me moyenne. 

HStt définitif : intestin ds Stganui Iinsalus (Cuvier et Valenciennes) [fam. de» Si&anidaé). 

LocaiiU : lie Herou (Queensland). 


Genre Rhadinorhynchoitles Fukui et Morisita 1937. 

Diagnose, 

FcuUentida a, parasites de Poissons d'eau douee du Japon. 

Tronc toujours incrme, cylindrolde, un peu dilaté dans sa partie antérieure. 

Probosds assez court, cylindrolde, armé de files longitudinales de crochet» présentant une nette dissy¬ 
métrie dorto-ventrale et dont la taille •'accroît progressivement de l’apex vers la base do rostre. 

Réceptacle long. 

Ganglion cérébrotde placé au 1 /3 moyen du réceptacle. 

Organes génitaux miles occupant la moitié postérieure do tronc. 

Testicules sphérotdsux, placés l’un derrière l’autre et en contact. 

Quatre glandes cémen taire» longue* »t elaviformes. 

Embryophores avec grandes hernie» polaires de la membraoo moyenne. 

Espict typs : Rhodinorhynchoidr* miyttsawoi Fuirai et Morisita 1937. 


Source : MNHN, Paris 
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Fie. 101. — Rhadittorhynchoidcs miyagawai F. «t M. 1937 
(d'après lu figure» de Fukui et Moiuarrx, 1937) 

A. Mile. 

B. Type* de crochet» du rostre. 

C. Embryophore. 


rhadinoruynchoides mi y a . 

GAWAI Fukui et Morûita 1937 . 

fun.^. Cripti0n "* UD d *« 

Mâle de 7,5 mm dr long *ur 1,2 mm de 
diamètre; femelle mûre de 1S mm de long 
«ir 1,2 mm de diamètre; femelle immature 
de 9 mm de long «ur 0,7S mm de diamètre. 

Corp» cyündrolde, atténué en arrière, 

Proboscii de 0.51 mm de long «ur 0,3 mm 
de diamètre, armé de 15 file» longitndinale» 
de cinq crochet» chacune, dont la taille varie 
de 0,075 i 0,105 mm, ceux de la face ventrale 
étant un peu phi» gro» quo ceux de la face 
dorsale. 

Cou de 0,11 mm de long. 

Réceptacle i douhle paroi de 1,05 mm 
da long «ur 0,ia mm dr diamètre. 

Ganglion céréhrolde placé au milieu de 
«a hauteur. 

Iemnitquc» cyiindrolde», égaux on un 
peu plu» couru que le réceptacle, de 0,97 mm 
de long »ur 0,18 mm de large. 

Organe» génitaux mile» confiné» dan» la 
moitié postérieur» du tronc. 

Te»ti cule» placé» l'un derrière l'antre et 
en contact, d’environ 0,63 mm de Ion» 

0,42 mm de diamètre. 

Quatre glande» eémentaire» subégale» 
de 2,45 mm de long chacune. 

Organe de Sâffügen de 1,1 mm de Ion, 
.ur 0,S3 mm de diamètre. ** 

Bourse copulatrice de 0,78 mm de long 
„ Embryophore. de 0,087 mm de long 
0,022 mm de diamètre avec hernie. pol*£" 
™>“brane moyenne et acanthor de 
0.0S2S mm d» long sur 0,0175 mm de large. 

Hôtt définitif : Salvtlinut mdma (fam. 

de» SalmanularY v 


Localité : rivière Taguti, Sekikawn. 
Notéyama-mura, Nakakubiki (préfecture de 
Niigata, Japon). 


Genre Cavitoma Van CIcave 1931, 

Diagnose. 

Fouûtniidtu, parasites du tube digestif de» Poiuoni de mer. 

Corp» de taille moyenne. 

Tronc inerme, fusiforme. 

Probotci» en courte maisne, armé de file» longitudinales de crochet» dont la taille diminue graduelle™* 
de l’apex à la base dn rostre. ot 

Réceptacle i double paroi inséré à la base du prohoscis. 

Ganglion cérébrolde placé i la partie moyenne du réceptacle. 

Lemnisques digitiforme» de longueur variable, généralement pin» court» que le réceptacle. 

Organe» génitaux môle, n’occupant que ie 1/5 postérieur de la longueur du tronc. 

Testicule» ovoide», placé» l’un derrière l’autre »t en contact. 

Quatre glande» eémentaire» tubuletue». 

Embryophore» i coque mince avec grandes hernie» polaires de la membrane moyenne. 

Eëptc» typ» : Cavitoma magnum (SouthweU 1927) Van Cleave 1931 (- OUgoirrorhynchiu 
Snnthwell 1927). X * 


Source : MNHN, Paris 
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CAVISOMA MAGNUM (Southwell 1927) Van Clcave 1931. 


L» description est faite d'après une 
trentaine de apécimene. 

Lee plue gronde femellee meiurent 
70 rnm de long »ur 1,5 mm de diemètre ; 
iee plue grande mêlée, environ 36 mm 
de long but 1 mm de diamètre. 

Carpe de eection circulaire et pré¬ 
sentant, du moine 4 l'état fixé, un aopect 
a nue lé l . 

Tronc inerme. 

Probe scie court, large, en massue, 
de 1,1 mm de long sur 0,45 mm de 
diamètre maximum, armé de 12 Ides 
longitudinales de B à 10 crocheta cha¬ 
cune. Lee plue groo crochets mesurent 
environ 0,11 mm de long et sont placés 
juste au-deaeoue de l'apex du rostre. 
Ensuite, la taille des crochets décroit 
progressivement en allant vert la base 
du proboscis, les crocheu de la couronne 
basale sont minces et mesurent environ 
0,07 mm de long. Il n'y a pas de dissy¬ 
métrie doreoventrale notable. Le pro¬ 
boscis est souvent incliné i angle droit 
sur le grand axe du tronc. 



B 



Réceptacle à double paroi de 
2,6 mm die long. Ganglion cérébrolde à 
]■ partie moyenne du réceptacle, le» 
rétinacles sortent également à ce niveau. 

Lemnisquee généralement on peu 
plue courte que le réceptacle, rarement 
aussi longe que lui, 

Cou court. 

Testicules placée dans le 1 /5 posté¬ 
rieur du tronc, l'un derrière l'autre, et 
ee recouvrantnn peu. L'antérieur mesure 
1,17 mm de long sur 0,105 mm de dia¬ 
mètre, le poatérieur 1,03 mm de long 
sur 0,105 mm de diamètre. 

Quatre glandes cémentairee longues 
et tubuleuse», dr 3,25 mm de long. 

Embryophores de 0,120 4 0,130 mm 
de long sur 0,022 mm de diamètre avec 
de très longues hernies polaires de la 
membrane moyenne. 

H6ut difinxtifi : estomac et rieca 
pyloriques de Ssrromii sp. et Acan- 
lèurus strsgosus (fam. des Serra nido» et 
Acunthurida*). 

LocaUtf : Negipitam (Ceylan). 



Fie. 102. — Cavitoma magnum 
{S. 1927) V. C. 1931 
(d'après le* figuresde Soi'THWéix, 
1927) 

A. Mâle. 

B. Embryophore. 

C. Proboscis, 


A 


Genre Filuoma Van Clcave 1928. 

Diagnote. 

Futitrntidai, parasites de Poissons de mer. Taille aises grande. Trône inerme trè» long, très mince, 
cytindrolde. 

Proboscis long, mince et arqué, armé de Clés longitudinales de crocheta présentant une dissymétrie 
dorto.ventrale plus ou meins nette. 


1. YahaCuti (1963) fait de eette pseudo-segmentation un caractère générique. Il n’est que de regar¬ 
der le schéma de Southwell pour ce convaincre qu'il s'agit 14 d’un artefact de fixation que l’on observe 
trè* souvent cher de nombreux spécimens d'Acanthocéphalcs appartenant 4 des genres entièrement 


Source : MNHN, Pans 
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Réceptacle très long. 

Ganglion cérébtoldo placé dan» le 1 /3 inférieur du réceptacle. 

Lcmnisqucs sacciformes, aplati», plu» couru ou plu» longs que le réceptacle. 
Organe» génitaux mâles occupant 1» moitié postérieur» du tronc. 

Testicule* allongés, cylindrolde*, placés l’un derrièro l'autre et un peu séparés. 
Quatre glande» cémentaire» très longue» et tubuleuse». 

Vulve ventio-terminale s’ouvrant parfoi» entre deux protubérances latérales. 
Embryophores présentant de» hernie» polaire» de ia membrane moyenne. 
Etpict lypt : Filûoma indicum Van Cleave 1928. 


FILISOMA INDICUM Van Cleave 1928. 

Corps de 20 i 30 mm do long <ur 0,28 mm de diamètre maximum chez le mile, 0,68 mm chez la femelle. 

Pa» de tracoa d’épines cuti cul» ire» sur le tronc. 

Prohosci» du mâle type de 1,5 mm de long, presque parfaitement cylindrique, de 0,089 mm de dia¬ 
mètre, armé d'environ U file» longitudinale* do 21 crochet» chacune. Le» crochet» de lu partie moyenne 
du rostro ont 0,035 mm de long, la taille diminue enauite jusqu'à 0,024 mm pour le» crochet» basaux et 
jusqu'.! 0,018 à 0,030 mm pour Ica crochets apicaux. 

Réceptacle de 1,3 mm do long. 

Testicule» ayant environ 1,2 mm de long pour un diamètre de 0,25 mm. 

Vulvo nettement ventrale s’ouvrant entre deux protubérance» mousse» à insertion ventrale. 

Pas d'embryopbores mûr» dan» la cavité générale des femelles. 

Ilôts définitif : Sauophagut aigu» Cuvier et Valenciennes (fam. dsi Scatophagidat). 

Loealiti : lac Chilka (Inde). 



Fig. 103. — Filunma indicum » 
V. C. 1928. Roatre (d’aprè* la figure 
de Van Cleave, 1926) 



B. Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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En 1954, Yamaguti rcdécrit l’espèce trouvée chez le même hôte mais provenant cette 
fois des Célèbes. Il dispose de 3 miles et 3 femelles tous adultes. 

Sa description est U suivante ; 

Corpi très mince de 28 à 34 mm de long sur 0,40 A 0,55 mm de diamètre pour les mâle», de 38 A 56 mm 
de long sur 0,65 à 0,95 mm de diamètre pour les femelles. 

Proboscis très mince, tubuliforme, légèrement incurvé ventrale ment, mesurant, lorsqu'il est complè¬ 
tement évuginé, de 0,6 A 0,8 mm de long sur 0,06 à 0,10 mm de diamètre, armé de 14 A 17 files longitu¬ 
dinales de 20 1 24 crochets chacune, ces crochets ayant de 0,015 A 0,050 mm de long. Les crochets distaux 
des deux files ventrales sont forts alors que les autres sont plutôt minces; les crochets subapicaux sont les 
plus gros et les b.tseux les plus petits. 

Cou conique. 

Trône de diamètre uniforme. 

Noyaux sous-cuticulaires nombreux, disséminés, variables de taille et de forme. 

Réceptacle A double paroi, cylindrique, de 1,3 A 1,9 mm de long sur 0,15 A 0,20 mm de diamètre cb.es 
les mâles, de 1,5 A 2,0 mm de long sur 0,2 A 0.23 mm de diamètre chez Us femelles. 

Ganglion eéréhrotde placé A l’extrémité postérieure du réceptacle. 

Lemnisques sensihlement aussi longs que le réceptacle, ayant de 1,5 A 2,1 mm de long sur 0,1 A 0,15 mm 
de large, contenant une série de fragments nucléaires allongés. 

Testicules ellipsoïdaux de 1,7 A 2,2 mm de long sur 0,35 A 0,5 mm de diamètre, placés dans 1a partie 
toute antérieure de la meitié postérieure dn tronc, contigus ou très légèrement séparé» l'nn da l'autre. 

Vésicule séminale formant une dilatation bulbolde A l’extrémité postérieure des canaux déférents. 

Six glandes cémentâmes très allongées, s'étendant entie le testicule postérieur et l'organe de Sfifftigen, 
contenant de nombreux noyaux arrondis, les canaux efférents de ces glandes courent le long de l'organe de 
SAfftigen en deux groupes latéraux de trois. 

Organe de Sôfftigen claviforme de 1,3 A 1,45 mm de long sur 0,3 A 0,36 mm de diamètre. 

Chape musculaire de la hourse copulatrice présentant deux diverticules antérieurs suez petite et envi¬ 
ron 20 rayons digitiformes. 

Cloche utérine en coupe, de 0,12 mm de long sur 0,12 mm de large. 

Utérus proprement dit tubulaire ou fusiforme, pourvu d'ane paroi épaisse faite de fibres musculaires 
circulaires, long de 0,6 A 0,9 mm. 

Entonnoir vaginal de 0,14 A 0,15 mm de long snr 0,045 A 0,060 mro de large. 

Sphincter vaginnl de 0,072 A 0,090 mm de diamètre. 

Bulbe vaginal de 0,055 A 0,090 mm de diamètre. 

Vulve ventro-terminale. 

Entre la vulve et la partie tonte postérieure du tronc existe ane protubérance hémisphérique, mais les 
protubérances mousses A insertion ventrale observées par Van Cleuve n'ont pas été retrouvées par Yamaguti. 

Embryophoret mesurant in oiuo 0,054 A 0,057 mm de long sur 0,016 A 0,017 mm de diamètre, présence 
de hernies polaires de lo membrane moyenne, Aceathor de 0,027 A 0,033 mm de long sur 0,011 A 0,013 mm 
de diamètre. 

Cette description très détaillée concorde donc avec celle de Van Cleave, sauf sur deux points : le» 
pspille» péri-vulvaires et surtout le nombre de glande» eémentaires qui est ici de six et non de quatre comme 
le veut la diagnose du genre Filosoma. N'ayant pas vu les types, il nous est difficile de prendre parti, cepen¬ 
dant on peut suggérer que l'espèce de Van Cleave et celle de Yamaguti sont différentes. La seconde n'appar¬ 
tiendrait paa A la même famille. 


FIUSOMA MICROCANTHI Haruda 1938 (»« micracanthï). 

Description basée sur ane seule femelle. 

Corps très long, cylindrique, de 35 mm de long sur 0,45 mm de diamètre. 

Tronc incrme. 

Proboscis d'environ 0,5 mm de long sur 0,07 mm de diamètre, courbé selon ta face ventrale, armée de 
petite crochets terrés les un* contre le» autres, disposés en 16 fils» longitudinales d'environ 28 crochet» 
chacune, les crochets basaux ne formant pas une couronne et sans crochets différenciés sur les files raédio- 
dorsales. Les crochet» apicaux ont 0,032 mm de long sur la face ventrale et 0,035 mm sur la face dorsale, 
les crochets basaux ont 0,03 mm de long tant aur la face dorsale que sur la face ventrale. 

Réceptacle long, cylindrique, de 1,55 mm de long sur 0,12 mm de diamètre, A double paroi. 

Ganglion cérébrolde placé an fond dn réceptacle. 

L*mniique grêle*, A peu prè» aussi longs que le réceptacle. 

Utérus et cloche utérine de 1 mm de long environ. 

HStt définitif : Microcanthut srrigalu* (Cuvier et Valenciennes) [fam. de» Chactodoruidat], 

Localité : Tamsui (Formote). 


8 564029 8 


(Voir figure 105) 


10 


Source : MNHN, Paris 
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Fig. 10S. — Fil'uoma microcanlhi II. 1938 (d’«pri» le» figure» de IIaiuda, 1938) 
A- Pracsoma. 

B. Crochet» du rostre. 

C Appareil génital femelle. 


FILOSOMA BUCERIUM Van Qeave 1940 (n« bucerinum). 

Femelles d'environ 60 mm de long, mâle» d'environ 45 mm de long. 

Tronc parfaitement merme, légèrement élargi juste en arrière du fond du réceptacle. 

Chez le» femelle», «ur presque toute la longueur, le diamètre est de 0,6 à 1 mm et chez le» mil 
0,4 1 0,6 mm. “ 

Probo»ci* cylindrique de 1,5 i 2 mm do long, légèrement à fortement arqué selon le. «pécimen. . r 
de 16 filet longitudinale» de 38 à 45 crochet» chacune. ' * rln ® 

La file médio-doi»«le potsède de» crochet» qui »r distinguent de tou» le» autre» par le fait <ni 1 
extrémité» sont mouuei et non aiguë» et qu’il» ont la forme d’une corne de bœuf. W leur8 

Approximativement à huuteur du milieu du roatre, le» crocheU de» file» ventrale» tout couru no' 
et fortement arqué», d’environ 0,057 mm de long sur 0,021 mm de large A U baae, le» crochet»'deMn** 
placées de part et d'autre de la file médio-doriale tant simples, pointas, d’environ 0,043 à 0 051 mm A , * 

sur 0,009 mm de large » leur ha»e. ’ “ e lon * 

Les crocheU médio-dorsanx momies ont 0,057 mm de long sur 0,021 mm de large 1 leur base 
Pas de papille» sensorielles sur le cou ou le proboscis. 

Réceptacle i double paroi, trè. long, de 2,3 » 4,2 mm de long, ganglion cérébrotde placé au fond A 
réceptacle, rétinacles sortant de l’extrémité postérieure du réceptacle. a 

Lcmnisquei trè» épai», souvent au»»i large» que le réceptacle et ayunt approximativement U 
longueur que lui. m ® 

Organes génitaux miles localisés dan» 1* moitié postérieure du troue. 

Deux testicule» allongés, un pen séparés l’un de l’autre. 

Quatre glande» cémentoire» très lorgnes et tabulaires. 

Extrémité postérieure de la femelle obliquement tronquée selon un plan postéro-dorsal avec 1 
subtermino-do-sale. VUlv ® 

Embryopboree de 0,056 A 0,069 mm de long *ur 0,012 & 0,018 nun de diamètre. 

Ha» définitif : Kyphotut eltfaru Peter (fans, de» Kyphoiidat). 

LocalitS 1 lie de Socorro (cAte pacifique da Mexique). 


Source : MNHN, Paris 
















Fig. 106. — Filùoma fidum V. C. et JL 1947 (d’après les fisuie» de Van Clfave et Mantjer, 1947) 

1. Proboide et partie antérieure du tronc d'une femelle. 

2. Section transversale du tronc d’un mile à hauteur du réceptacle. 

3. Section transversale d'un mile à bouteur de la première paire de glandes eémentaires. 

4. Section transversale d'un mâle i\ hauteur de la seconde paire de glande» eémentaires. 

5. FilUoma buctrium V. C. 1940 : vue latérale de la surface dor-rde dn roatre montrant les crochets médio- 

dorsauz à pointe mousse et les crochets aigus de la file submédiane. 


ÿkurce : MNHN, Paris 
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plmm. 



Source : MNHN, Pans 
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F1LIS0MA FIDUM Van Clcave ei Manier 1947. 

Corp» tris long, cylindrique, no présentant aucun changement notable do forme d'arrière on avant si 
ce n'est un léger amincissement de l'extrémité postérieure. 

Mâle» de 76 mm de long »ur 1,43 mm de diamètre. 

Femelle» de 95 mm de long »ur i,6 mm de diamètre. 

Frobosei» trè» long, presque parfaitement cylindrique, de 1,3 à 1,7 mm de long »ur 0,150 à 0,161 mm 
de diamètre. 

Crorhct» disposés selon 17 à 20 files longitudinales d’environ 38 crochets chacune, les pins longs mesu¬ 
rant de 0,041 à 0,048 mm. Les quatre ou cinq crochets placé» à la bese de chaque file montrent une certaine 
tendance & la disposition spirale. 

Les crochet» de» faces dorsale et ventrale ne sont pa> très différent» de forme ou de taille et, en parti¬ 
culier, il n'existe pas comme cher F. iucerium une unique file médio-dorsale do crochet» mousse» 

Réceptacle très long et trè» étroit, de 1,77 à 2.8 mm de long. 

Ganglion cérébroidc placé nu fond du réceptacle. 

Lemnisque» d'environ 9 mm de long, plats, contenant de part 
et d’autre, dans chaque hord latéral, un très gros vaisseau longitu¬ 
dinal et de trè» petit» fragments nucléaires nomhreux. 

Testicules contigus d'environ 3,5 mm de long. 

Quatre glandes cémentaires très longue», tubuleuses, chacune 
étant composée d’une paroi trè» épaisse contenant de nombreux 
petits noyaux ovoïdes. En avant, il n'existe que deux glandes 
cémentaires alors qu’en arrière deux glandos accessoires apparaissent. 

Pas de femelles parfaitement mûres. Les plus gros embryophores 
ont de 0.053 à 0.058 mm de long sur 0,011 mm de large avec des 
n complètement formées. 


Ilôt* dôfinitÿ •' Kyphowu* s caatrix (Linné). 
Localité : Dry Tortugas (Floride, U.S.A.). 


FILOSOMA HOOGLIENSIS Datte et Soota 1962. 

Description basée sur une seule femelle atteignant près de 43 mm 
de long, nn peu dilatée dan» la partie moyenne du tronc. 

Prohoscis do 0,8 mm de long sur 0,1 mm de diamètre, armé de 12 
à 14 files de 24 à 28 crochets checune. La file médio-dorsale et la 
première file submédio.dorsale comprend de» crochets plus grand» 
que les autre», mesurant de 0,02 à 0,04 mm de long sur 0,004 à 
0,01 mm de large ce qui marque ainsi une différenciation zonaie. Les 
crochets ventraux mesurent de 0,01 à 0,04 mm de long sur 0,008 mm 
de large au maximnm. La taille de tous les crochets diminue pro¬ 
gressivement de l’apex à la base du rostre. 

Le cou a 0,15 mm de long sur 0,3 mm de diamètre. 

Apparu] génital non étudisble. 


y/,\' r 

ra 

f.v 

Wrflv 

\V.vr 


Localité : rivière Hooghiy, Calcutta (Inde). 




Fie. 108. 

Füisoma hooglietaii D. 
et S. 1962. 

Extrémité supérieure du rostre 
(d'après les figures 
de Datta et Soota, 1962) 


FILOSOMA SCATOPHAGUSI Datte et Soota 1962. 

Description ba«ée sur une seule femelle mûre. 

Spécimen long de près de 115 mra, étroit en avant (0,5 mm de diamètre) et large en arrière (1,6 mm 
de diamètre). 

Proboscis de 1,1 mm de long sur 0,9 mm do diamètre maximum, armé de 14 à 16 files de 26 à 32 cro¬ 
chète chacune. Le» crochets ventraux et dorsaux se différencient nettement, les premier» étant plus forte 
et moins aigus que les derniers. Le» 10 premier» crochets médio-dorsaux sont exceptionnellement gros et 
ont de 0,04 à 0,06 mm de long sur 0,01 à 0,02 mm de large. Les suivants diminuent progressivement de 
taille vers la base du rostre et mesurent do 0,02 à 0,04 mm de long sur 0,004 à 0,02 mm de large (ii y a 
dans ces mensurations une erreur typographique). 

L» première file dorsale submédinne a des crochets qui mesurent de 0,02 à 0,04 mm de long sur 0,004 
à 0,01 mm de large. La seconde fils dorsale submédiane a des croebets de 0,02 à 0,04 mm de long sur 


Source : MNHN, Paris 
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0,008 mm de luge. Les croebet» ventraux mesurent 
0,008 & 0,03 mm de long «ai 0,004 mm do largeur 
maximum. Tour diminuent progressivement de taille 
d'avant en arrière. 

Réceptacle b double paroi. 

Cou de 0,1 mm de long sur 0,3 mm de diamètre 


Cavité généralo complètement remplie par do* 
œufe rendant l’étude de l’appareil génital impossible. 


iMaliti ; rivière Uoogbly, Calcutta (Inde). 




tiLlbUMA Kl Z A LIN UM Tubangui et 
lungan 1946. 

Dr«criptioo buée *ur deux male* adulto*. 

Cor P* trè* mince, cylindrique, inerme, avec do 
nombreux noyaux »ou*. eu titulaires en particulier 
dan« la région de* teiticulc*. Longueur totale variant 
4*0^ ^ 27 ' 5 mm P ° Ur UB diam ‘ ;tre ®“M“tum de 0,4 
Proboscis un peu arqué, de 0,080 4 0,9S mm de 
long «ur 0,10 à 0,12 mm do diamètre, armé do 
16 file» longitudinale, do 23 4 24 crochet» chacune 
Lu deux file* submédiane* dorante* diffèrent de* 
autre» file, en ce *en> quelle* comptent de B 4 
10 crochet, ebacuno plu» gro. ot moins pointue quo 
le* autres crocbots du ro»tre. Ce* gro* crochet* ont 
de 0,04 i 0,05 mm de long .ur 0,008 4 0,009 mm 
de large 4 la base. 11* diminuent ensuite graduelle- 
ment do longueur ver. la base du proboeci. et T. 
plu. postérieur, n’ont plu» que 0,016 mm de Ion» 
Pri. de l’extrémité aotérieure du roetre, lu cror.Æ 

.-.ïBrt iss nts? “’ 6 ^ 

Ganglion cérfbrotde placé 4 la base du réce„ 
tade avec rétinacles .ortont du fond de celui ci P " 
Lemniaque» presque >u..j long. que le récépûrf- 

-iS^iM^£X££ , * “* * k-. 

Quatre très longues glande* cémentaires Verra 
le» unu contre le» autre» et contenant do'nomt,!!”* 
noyaux de grande taille, mesurant de '4 S 4 é q eux 
de long, j sji|» <1 <l ■ g ' ’ ’ 6,5 nun 

Hôln définitif ; Scatophagus argua ntWl,Yir 
Cuvier et Valencienne.?) (fam. de, Scotopft^irfa]) 
Localité : baie de Manille, Malibon. Ri».i /„ 
de Luçon, Philippines). ’ KlZal < ! >® 


FAMILLE DES DIPLOSE 1 STIDAE TUBANGUI cl MASILÜNGAN 1937 

Diagnose. 


Palaeamlhocephala, par mite» do Poimobs de mer.de taille moyenno, 4 trenc soit inorme soit or^r j 
■ a partie antérieure d’épine» cuticuUire». d *- n » 

Noyaux iOU*-cuticulaire» nés do la fragmentation .mitotique de» noyaux géant» embryonn 1 
Anostomoie* desdeux canaux latéraux du »y»tèmo lacunaire 4 disposition transversale p^eudo-tnétamé 1 ^ 1 ”*' 
Proboscis en massue à grosse extrémité supérieure, armé de crochet» di.poié» ,elon des file» lonJi!?' 
noies, avec dissymétrie dor»o-ventrale faible, la taille de» crochet» diminuant régulièrement de l’im* a 
la base du rostre. pex à 

Pas de grand» crochet* spécialisé* 4 la base de» file». 

Lemni«ques de taille variable. 


Source : MNHN, Paris 
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Organe* génitaux mâle* occupant au moins la 1/2 postérieure de la longueur du tronc. Seulement deux 
glandes cémentairci en massue longue. 

Organe de SSfftigen souvent volumineux. 

Utérus souvent long. 

Embryophorei à trois coques, l’externe mince, 1a moyenne dessinant de grosse* hernies polaires. 
Genre type : Diplosentis Tubangui et Masilungan 1937. 

La famille se subdivise en deux sous-familles s 
— Allorhadinorkynckinae nov. sub.-fnm.; 

— Diplosentinae Golvan et Houin 1963. 


SOUS-FAMILLE DES ALLORHADINORHYNCH1NAE NOV. SUB, FAM, 
Diagnose. 

Diplottruidac dont le tronc eat orné, dans sa partie antérieure, d'un seul champ d'épines cuticulaire*. 

Genre type : Allorkadinorhynchus Yamaguü 1959. 


Genre Allorhadinorhynchut Yamaguti 1959, 
Diagnose. 


AUorhodinorhynchinac parasites de Poissons de mer du Pacifique Nord (Japon). 

Tronc allongé avec dilatation postérieure irrégulière chez le mâle mai* s'amincissant graduellement chez 
la femelle, présentant une pseudo-segmentation régulière sur tonte la longueur du tronc, chaque annulation 
contenant une anastomose transversale du système lacunaire. 

Partie antérieure du tronc couverte d'épines minces et iueurvées, disposées en quinconce et engainées 
de cuticule. 

La spinulation s’étend chez les femelles un peu pins bas sur la face ventrale que sur la face dorsale. 

Proboseis elavifonne armé d'un grand nombre de crochets disposé* en files longitudinales. 

Cou très ceurt. 

Réceptacle cylindrique, long, à double paroi, avec ganglion cérébrolde aux alentours de U 1/2 de 
sa langueur. 

Lemnisques comparativement court», contenant de nombreux petit* noyaux. 

Testicules l'un derrière l'autre, contigus, nettement pré-équatoriaux, vésicule séminale arrondie. 

Deux glande* cémentaire» cylindrique». 

Organe de Sïiïtigen allongé. 

Rayons de la bourse copulatrice peu nombreux, digitifbrme*. 

Orifice génital mâle subterminal, b la base d’un nodule terminal dont 1a st 
gane de Sâfftigen. 

Partie postérieure du tronc de la femelle Incurvée ventralement et 
postérieur. 

Utérus long et étroit. 

Entonnoir vaginal particulièrement long suivi d’un sphincter unique. 

Bulbe vaginal bien développé. 

Vulve subterminale, 1 la bn*c du « nodule » terminal. 

Embryophores à trois coques avec grosses hernies polaire* de la membrane moyenne. 

Espèce lypi : Allorhadinorhynchut tcgmcntalu» Yamaguti 1959. 


ALEO RH ADINORHYNCHUS SEGMENTATUS Yamaguti 1959. 

Male A tronc aubcylmdrique de 1,8 b 2,1 mm de long sur 0,24 mm A 0,20 run de diamètre maximum 
k hauteur de l’organe de Sâtïligen ou de la chape musculaire de la bourse copulatrice, présentant une pseudo- 
segmentation faite d'anneaux de 0,03 à 0,06 mm de hauteur (il y a environ 40 anneaux cher le type de 2,1 mm 
de long), couvert, en avant, sur nue courte portion (0,*5 mm chez le type) d'épines minces de 0,013 i 
0,018 mm de long, engainées de cuticule et disposées en quinconce. Extrémité postérieure contenant un 
tissu réfringent ressemblant comme structure A l’organe de Sâfftigen, se projetant sous forme d'une protu¬ 
bérance arrondie on en cône de 0,07 A 0,10 mm de diamètre. 

Canaux principaux du aystème lacunaire réunis par des anastomose» transversales dan* chaque anneau. 

Noyaux sous-cuticulaire» petits, ovoïdes ou elliptiques, confiné» aux vaisseaux lacunaires. 

Cou très court. 


Source : MNHN, Paris 
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Prohoeci» tubcyiindrique à claviforme de 0,3 A 0,4 mm de long «ur 0,11 mm de diamètre plue taise A 
l’apex, armé de 12 filee longitudinale» de crochet» mince» dont la taille diminue bnuquemeul 1 la Lnst du 
roetie. 


l’apex, 
roetie. 

Dix h onze crochet» pu file, le* crochet» apicaux qui 
le» crochet* buiaux qui eont le» plue petit* ont 0,013 me 

Réceptacle tubcyiindrique de 0,7 à 0,73- J - ’■ 

puoi. 

Ganglion cérébtolde, allongé, placé 




• Je» plu* groe o 
0,08 4 0,09 i 


> 0,065 4 0,072 mm de long, 
I de diamètre, avec une double 


le la hauteur du réceptacle. 

rr 0,07 4 0,08 mm de lerge, contenant 


üioiac, Riiongc, pince seoiuMcmeni a 
ircmuique ou forme de« »auciste# de 0,35 à 0,40 

de nombreux petiti noyaux. -- 

Testicule» ellipeoldanx, placé» l’un derrière l'antre et en contact, nettement pré équntoriaux' l’ I)ri ,/„; „ 
a de 0,34 4 0,38 mm de long eur 0,11 4 0,12 mm de diamètre et recouvre largement le fond duréeeptod? 

« „„ Te,licui ® P°»térieiir de 0,26 4 
0,30 mm de long .ur 0,11 4 0,15 mm de 
diamètre, recouvrant pu eon pôle pott * 
rieur l'extrémité antérieure de» glande» 
cémentai re*. " 

Vésicule eéminale arrondie d’envi¬ 
ron 0,060 mm de diamètre, eituée jn.t* 
en avant de In bourse copulatrice. 

Deux glande» cémenteire, cylmdri- 
que», disposées côte 4 côte, allant du 
teetecuie postérieur 4 la houree copul, 

0 1A?n* A T de . S “ W * e “ claviforme de 
0,34 4 0,40 mm de long sur 0,1 4 0,12 mm 
de diamètre. Chape musculaire de la 
hour»e copuietrice avec de» diverticule» 
antérieur, symétrique», triangulaires, et 
huit rayons digitifonne» postérieur,^ 

Orifice gérntai mâle ventro-subter- 

minal, pincé 4 la bn»e de I. prot £i 
rance caudale. 

Femelle 4 tronc de 2,6 4 3.05 mm H» 
ong. t'aminci».»nt gradueüement ve« 
1 extrémité postérieure qui est recourbé 
ventralement et .e termine pu une 
petite protubérance arrondie. “ 

Diamètre maximum du tronc 
pri. entre 0,40 et 0,52 mm et ee trou' 
v.nt au niveau de l'extrémité «tél 
rieure. Pteudo.segmentation identi m ^ 
4 celle du male. le. anneaux aônt h lTi° 
de 0,03 4 0,10 mm (43 «.«aux ’ 
chez le type de 3,05 mm de long) 
spmulée de 0,5 4 0,8 mm de hau^ éph£î 
cnüculure. mince», engainée, de cuti! 
cule, longue» de 0,013 4 0,020 mm. “ 
Chez le type le» épine, . étendent 
dorsalement jusqu'au U» .nnenn „ 
ventralement jusqu'au 13». et 

Con trè» court. 

Prohosci. claviforme de 0,4 s 
0,5 mm de long sur 0.16 & 0.17 . 

diunètre armé de 12 files longitudinale 
de 9 4 10 crochet* chacune. Lee crochu 
File de crochète du ro»tre. apicaux le» plu» gros sont 0,065 4 

Appueil vaginal montrant le long entonnoir et le «phincter. Je ° p ”it»*'nt de^o'oiï 1 ! Jj’® 78 mal 



FlC. 110. — Allorhadinorhynchut itgmtnuuut Y. 1959 
(d'après le» figure» de Yamacuti, 1959 

Mâle. 

File de crochet» du ro»tre. 


Ue long. °’ 018 — 

Réceptacle cylindrique 4 double paroi, de 0,8 mm de long «ur 0,1 4 0,14 mm de diamètre. 
Lenmisque» de 0,5 4 0,55 mm de long sur 0,1 4 0,12 mm de large. 

Utéru» étroit, de 0,015 mm de large, trè. long, La portion po.térieure contient l'entonnoir vagin 1 
e»t trè» long (0,25 ram) et a 0,031 mm de diamètre maximum chez le type, ün *eul sphincter va» * F? 
0,034 mm de diamètre. Bulbe vaginal piriforme de 0,065 mm de long «ur 0,044 mm de large. d<5 

Vulve ventro-iubterminale, placée 4 la hase de 1a protahéranc* caudale. 

Embryophoree allongé», elliptique*, 4 3 coque», de 0,056mm environ de long »tir 0,013 mm de dia 
avec grosses hernie» polaire» de la memhrane moyenne. “Hêtre, 


Hôti définitif i Hyporhamphut tayari (Temminet et Sehlegel) [fam. des Hemirhamphidae], 
Localité ; mer Intérieure japonaise. 


Source : MNHN, Paris 
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S0XJS FAM1LLE DES DIPLOSENTINAE GOLVAN ET HOU1N 1963 
Diagnose. 

Diploaeniidar à tronc toujoun incrme. 

Genre type : Diplosentis Tubangui et Masilungan 1937, 

Autre genre : Pororhadinorhynchus Johnston et Ed monda 1947. 


Genre Diplosentis Tubangui et Masilungan 1937. 

D in f( no se. 

Dipiosentiiuu pariait» de Poiiiom de mer du Pacifique Nord. 

Tronc menue, dilaté dam *a partie antérieure, A piuoi relativement épaiue. 

Proboicii en courte massue iniéré plua pria de ta face ventrale que de ta face dorsale du tronc. 
Racine» de» crochet» de forme aimple. 

Réceptacle à double paroi, avec ganglion cérébrolde placé dan» aon 1 /3 moyen. 

Lemnitque- repliés lur eux-même» et contenu» dan* une «orte de lac membraneux ce qui le» fa H paraît re 
plue courte que le réceptacle. 

Organe* génitaux mâle* occupant le» 2/3 ou lea 3 /♦ postérieur* du tronc. 

Testicules aphéroldaux placé* l'un derrière l'autre et en contact. 

Deux glandes cémentoirra tubuleuses en longue massue. 

Embryophoree ellipsoïdaux avec hernies polaires de la membrane moyenne. 

Espèce type : Diplatrntis ampharanlhi Tubangui et Masilungsn 1937. 



Source : MNHN, Pans 










152 YVES J. COLVAN 

DIPLOSENTIS AMPHACANTHI Tubangui et Masilungan 1937. 

Corp» dépourvu d’épine», légèrement dilaté dan» »u partie antérieure et présentant une pseudo-seg¬ 
mentation due ù In plicature de la cuticule. 

Paroi du tronc ayant de 0,095 A 0,13$ mm d’épaiueur. 

Mâle» de 3 à 7 mm de loog »ur 0,70 1 1,15 mm de diamètre maximum doruoventral. 

Femelle» de 10 A 18 mm de long »ur 0,85 A 1,20 mm de diamètre. 

Probosei» en mn«ue mesurant 0,42 1 0,46 mm do long »ur 0,12 à 0,17 mm de diamètre maximum 
armé de 12 files longitudinale* de 8 à 9 crochet» par file. 

Le» crochet» meiurent de 0,0385 A 0,0420 mm de long sauf ceux de la couronne inférieure qui mesurent 
de 0,0190 A 0,0265 mm de long. 

Cou court. 

Vaisseaux principaux du »y«tème lacunaire latéraux. 

Réceptacle A double paroi de 0,65 A 1,2 mm de long »ur 0,11 A 0,23 mm de diamètre. 

Ganglion cérébrolde et rélinacle» placé* en avant de la partie moyenne du réceptacle. 

Lemnûques formant une paire de m.i-ie» repliée» »ur ellei-même» et enfermées dan» un »ac membro- 
neux, atteiguant approximativement la 1 /2 de la longueur du réceptacle. 

Te»tifilles globuleux A ovotde», placé» l’un derrière l’aulro et généralement en contact, situé» ver» | 0 
milieu de la longueur du tronc. L’antérieur mesure de 0.45 A 0,60 mm de long »ur 0,20 à 0,28 mm de dia¬ 
mètre; le po«tériour de 0,38 A 0,52 mm de long lur 0,19 A 0,28 mm de diamètre. 

Deux glande» cémentaires tubuleuae» de 1,3 A 3,0 mm de long. 

Organe de Siifftigen de 0,5 A 1,3 mm do long »ur 0,36 mm de diamètre. 

Bourse copulatrice bien développée. 

F.mbryopbore» dan» la cavité générale de la femelle long» de 0.0518 A 0.0787 mm pour un diamètre de 
0,0180 mm; po»»édant 3 membrane» concentrique», la moyenne étant plut épai»»e et po»»édont de» bernie* 
polaire». 

Hôte définitif : Siganus oramin (B. et S.) [— -dmpAnearu/iu» oramin Bloch et Schneider] (inte»linl 
[fam. de» Siganidae). ' 

Localité : baie dr Mueilago» dont la partie Nord de l*!le de Mindanao (Philippine»). 


Genre Pararhadinorhynchu* Johnston et Edmonds 1947, 

Diagnote . 

Diplosentinat parasites de Poisson» do mer du Pacifique Sud. 

Tronc inerme, cylindrolde. 

Proboreis en ma»»ue a»sez longue portant de nombreux crochet». 

Réceptacle A double paroi. 

Ganglion cérébroldo situé un pan au-douu» du fond du réceptacle. 

Organe» génitaux mâle» cocupanl la 1 /2 postérieur du tronc. 

Testicule» ellipsoidaux placé» l’un derrière l’autre et faiblement en contact. 

Deux glande* cémentaires en monue longue souvont dilatée» dan» leur partie inférieure. 
Ganglion génital bien développé. 

Embryopbore» présentant de» bernie» polaire» de la membrune moyenne. 

Espèce type : Pararhtulinorhynchut mrigüij Johniton et Edmond» 1947. 


PARA RH A DINORIIYNCHUS MUCILIS Johnston et Edmond» 1947. 

Corp» long et cylindrique. 

Le» diagnose» aont donnée» d’*prè« les men«uralion« faite» «ur de» spécimen» éclairci» dan» le «al.Vvt 
de méthyle. ylnte 

Mille» de 3,1 A 11,4 mm de long aur 0,23 A 0,69 mm de diamètre. 

Femelle» de 3,9 A 19,2 mm de long sur 0.22 A 0,69 mm de diamètre. 

bosci» on longue ma»»ue A grosse extrémité «upéricure. long d’oqvirun 0,9 mm pour nn di » 
n de 0,2 ram, armé de 18 files longitudinale» de 16 A 17 crocbeU par file. La nlunir* ,l— , tr * 

po«éd*nt de. racine, bien développée». P P 

Cou tronc conique. 

Vaisseaux principoux du système lacunaire latéraux, relié» par de» anastomose» transversales 
Réceptacle à double paroi de 0,61 A 1,3 mm de long sur 0,12 à 0,20 mm de diamètre, chaque 
laire étant épai-e d’environ 0,02 mm. 1 

Gimglion cérébrolde placé près du fond du réceptacle. 

Lemnisque» d'environ 0,8 mm de long, atteignant en arrière le fond du réceptacle. En coune t 
ver»ale ils apparaissent aplati» avec 2 canaux latéraux et de nombreux gros noyaux. P 

Noyaux sous-cnticulairc» petits et nombreux. 

Organe» génitaux mâle* comprenant 2 te*ticuio» allongé», placé» l’un derrière l’autre et en cnn. 
situés dan» la 1 fî ou seulement le 1 /3 poitérieur de la longueur du trône. contact, 

Te.ticulo antérieur de 0,28 A 1,1 mm de long «ur 0,08 A 0,24 mm de diamètre; postérieur doiH» , 
1,1 mm de long .ur 0,08 A 0,23 mm de diamètre. P do à 


Source : MNHN, Pans 
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Fig. 112. - PararMinarhyndiu, mugUi « J. et E. 1947 (figure, de Johnston et Ebmonds (1947) 


A. Mile. 

B. Rostre. 

C. Type, de crochet* du ro«lre. 

D. Syatime d’nnu.tomo.e» lacunaire., 

E. Appareil génital femelle. 

F. Embryophore. 

G. Appareil génit.l mile, partie terminale. 


Source : MNHN, Pans 
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Deux élan de» cémentaire» longues et étroite» de 0,45 à 2,5 mm de Ion*, dilatée» dan» leur partir potté- 
Heure chez la plupart des spécimens. 

Canaux cémentnires formant 2 longues ampoules généralement rétrécies en un ou 2 pointa près de leur 
extrémité postérieure. 

Organe de SâlTtigen allongé, placé entre le» 2 canaux de» glande» cémentoire», son fond pouvant 
atteindre, en avant, l'extrémité postérieure des glandes cémentoire». 

Canal déférent légèrement drUté à »on extrémité postérieure pour former une vésicule séminale 

Bourse copulatrice bien développée présentant de» digitations de la chape musculaire. 

Orifice génital mâle terminal, entouré de nombreuse» cellule» qui sont peut-être un ganglion génital 

Appareil génital femelle comprenant une cloche utérine de 0,20 mm de long, une portion tubulaire dè 
1,1 & 1,4 mm de long. 

Vulve terminale, entourée d'un a complexe ganglionnaire » d'environ 0,15 mro de long. 

Embryophore» mûr» de 0,056 t 0,062 mm de long >ur 0,014 & 0,018 mm de diamètre dont la membrane 
moyenne possède de» hernies polaire». 

Hâtt définitif : Mugit eephatus (L.) [fam. de* Mugilidac]. 

Localité : Port WiUunga, American River, Kangaroo Ialand (Australie). 


FAMILLE DES HETERACANTHOCEPHALIDAE PETROTSCHENKO 1956 
Diagnose . 


Palaracanthoccphala, Echinorhynckoidta, parasites de Poisson» de mer ou d'eau douce dont le 
e»t soit INERME .oit omé, dan» »a partie antérieure, d'épine» cuticuloire. disposées selon un seul ci.»^ 

Le prohoscit e»t relativement court, cylindrolde, armé d'un petit nombre de crochets qui nré»rn. ‘ 
toujours une forte dissymétrie dorso-ventralk. ’ F «entent 

Lemnisques plu» court» que le récepteele ou A peine pin» longs que lui. 

Organes génitaux occupant au moins la moitié postérieure du tronc. 

Toujours six glandes cément aires relativement courtes et piriforme». 

Embryophore» ellipsoïdaux à coque mince avee hernie» polaires de la membrane moyenne. 

Genre type : Heteracanthocephalus Petrotschenko 1956. 

La présence ou l’absence d’épines cutkulaires rut la partie antérieure du tronc 
de diviser la famille en deux sous-familles : 


— sous-famille des Aspersentinae Golvan I960; 

— sous-famiüe des Heteracanthocephalinae Petrotschenko 1956. 


SOUS-FAMILLE DES ASPERSENTINAE GOLVAN 1960 

Diagnote. 

HturoconthocephalLUe dont le tronc est orné, dan» »m partie antérieure, d'épine» cuticuloire». 
Parasite» de Poitaon* de mer de U partie méridionale de l'hémiiphère uu.tral, en particulier de 1' 
arctique. 1 


Genre Asper sentis Van Clcave 1929 (= Heterosentù Van Cieave 1931, pp .) 


Aspmcntinae parasite* de Poisson* de l'océtn Antarctique et du Pacifique Sud. 



Proboscis relativement court, cylindrolde, armé de file» longitudinale* de crochet» présent 
1» forte dissymétrie dorsa-ventrale, le» crochets ventraux étant près de deux foi» plu» xro. m,. i. j 1 " 
Ganglion cérébrotde placé dan» le lier» inférieur du réceptacle. ^ ea " orï »' 

Lemnisque» sacciforme», un peu plu» long» que 1e réceptacle. 

Organe» génitaux mâles occupant le» troi» quart» postérieur» du tronc. 

Testicule» ovoïde», placé» l'un derrière l'autre, »ép»ré» ou faihlement en contact. 

Embryophore» caractéristique» d’un cycle aquatique. 


L'ipici type : Atperscntil mtgorhynduu (von Lisutow 1892) Golvan I960. 


Source : MNHN, Pans 
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ASPERSENTIS MEGARHYNCHUS (von Linstow 1892) Golvan 1960 (- Echinorhynchus 
megarhynchus von Linstow 1892, = Aspersentis austrinus Van Qeave 1929, = Rha- 
dinorhynchus wheeleri Baylis 1929). 

La description de Baylis (1929) est la suivante î 

Espèce de ceuieur jaunâtre in vivo, de 3 A 8 mm de long fut 1,4 A 2 mm de diamètre maximum. 

ProbowÛF d'envjren 0,7 A 0,9 mm de lojig sur 0,3 mm de diamètre, armé de 14 filea (16 aelam Vau Cieave) 
de S à 10 crochet» chacune (11 crochet» -clou Edmond» 1954). 

Le» crocheta dea file» ventralea août beaucoup plu» gros que ceux dea filet dorsales. 

Le» premiers, mesuré» en ligue droite de leur peinte à leur inter tien atteignant environ 0,15 mm aler» 
que les aeeenda n’ont guère que 0,06 mm de long. 

Cou de 0,3 mm de long. 

Partie antérieure du tronc portant de» épinea cuticulairea de 0,025 à 0,03 mm de long, diapeaée* en 
rangée» tranaveraale» trèa régulièrea aur la face ventrale et »'étendant aur le» facee latérale». La figure n"15 
de Bayii» indique que le» épinea ventralea «ont bien plus greaaea que le» latérale», ce qui cenfirme la deacrip- 
tien do Joyeux et Baer que nous donnons ci-aprè». 

Réceptacle d'environ 1 A 1,3 mm de long. 

Lemniaque» court», ovoïde», en lac, long» de 0,389 A 0.4S7 mm »ur 0,114 A 0,252 mm. 

Emhryopbores d'environ 0,09 mm de long aur 0,025 mm de diamètre. 

H6tet définitifs : Notothcnia rossii Richardson (Nototheniidae), Parochacnichthys georgionut (fim. de» 
Chaenichthyidas) et TrsmoJomu» hansoni (fam. dea Nototheniidae). 

Localité : Géorgie du Sud. 



Mile. 

Reatr» d'un mile. 

Rostre d’une femelle. 

Appareil utéro-vaginal. 

Embryophore mûr et crochet de l’acanthor. 


Source : MNHN, Paris 
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Joyeux et BaerJ(19S4) don¬ 
nent de cette espèce la descrip¬ 
tion suivante : 

Un* [dizaine d'exemplaires dont 
[»«uf 2 sont de* femelles p n , 81l . 
blemont contractés au point que le 
corps parait présenter une psendo- 
(egmen talion. 

Aucun des échantillons ne po«- 
■ide un rostre complètement évaginé 
ma» il nous a cependant été po *. 
sible, vu lo> dimensions des plus 
grand. croeheUi ainsi que celles de* 
œuf. d assimiler ces spécimens à 
1 eipècfi ci'defltua. 

plu. grsndes femelle» ont 4 
mm do long sur 1,2 mm de large 
tandis que les mille, ont 3 mm de 
long sur 0,715 mm. Deux spécimen, 
ont un rostre qui est presque évnginé. 

Le proboseis mesure alors 0,650 
mm do long sur 0,260 mm de dia¬ 
mètre. II est armé do 14 files de 10 crochets c hl 
cune au maximum. Ceux do la face vcntr.lo sont 
bien plus gros que les dorsaux (0,091 à 0.0114 
contre 0,020 à 0,023 mm seulement), 
s n ^ réceptacle mesure, chez les femelle», 0 780 
à 0,825 mm de long »ur 0,195 il 0,229mm. * ’ 80 
Lee lemnisque», relativement courts et lé»* 
rement aplatis, mesurent, cher les t e m Js 
0,389 mm do long sur 0,252 mm; et 
mile, 0,457 mm sur 0,114 mm. ’ h ' Z un 
L'extrémité distalo du lemnUque n’att*i m . 
pas le testiculo antérieur. wmt 

Tous les exemplaire» femelles sauf un 
remplis d’œuf» qui mesurent 0,068 mm de long 
0,014 mm do diamètre (les dimensions de 1V«^ 
thor sont certainement fouîtes : 0,048 mm A 
diamètre). L'embryophoro porte deux proion,, 
ment, polaire, dont l'un te termine pu ‘ 
pointe recourbée. p 11116 

•« 

pirifoL^r 1 * 1 * > 6 • i “ d " «<»««». 

Le. dimension» .ont, îi peu de chose pril 
identique, i A. euMnnut de Van Cleav, liZ ’ 
v ' a nd° hni * d °* 1:^0dlCt, dor *‘* ux b «»Ucoup p i‘uI 
H6it définitif ; Notoihenia retis Richard»OD. 
Localité : lie» Kerguelen. 

Quant à Edkonds (1954) sa description 
vient compléter les deux précédentes sur 
plusieurs points. r 

Le» testicules sont ovoïde, et ont «pproxim. 
tiveinent 1a même taille soit 0,75 » 0 90 
loc^ tur 0,44 à 0,60 mm do diamètre, !) v C 
gltmdoi cément ûrts dont lot cimaux tetent 
tinet» presque jusqu’à la base de l’orran. j 
S âffUgen. L'utérus u 2,6 mm de long sur 0,32 
de diamètre maximum. * mtn 

iï&e. définitif» : Nototh.n io coriesp, Rirh . 
son et AfootWia cyanobroncha Richardson m 
I.land dans l’Antarctique). “ 

Le puoiito est aussi trè* abondant cboi Notothenio mytopt GUmber, Piotothenio acuta GUntb 
Chaeniduhy* rhinoctratut Richard»on (lies Croiet et lies Kerguelen). et 



Fie. 114. 

^■psnisntM megarbynchu» (V. L. 1892) G. 1959 

G. Dissymétrio doriO'VeDtrale do» crochets du rostre 

(d’après Va N Cleavx, 1929). 

H. Partio antérieure du corp» (d’après Van Clkave, 

1929). 


J'ai retrouvé l’espèce chez Notothenia cyanobrancha provenant des lie* Kcrguéïen 

.reau. J’en donne ici quelques dessins originaux, après dissecti ” 


récoltée par la mission Bureau, 
des spécimens. 


Source : MNHN, Pans 
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ASPERSENTIS HETERACANTHUS (von Linstow 1896) nov. comb . (*= Eckinorhynchus 
heteracanthus von Linslow 1896, = Heterosentis heteracanthus (v. L.) Van Ckave 
1981). 

I.* description de Van Cllave (1931) est basée sur trois femelle» immatures et tient compléter ou 
rectifier la description prineeps d'Otto von Linstow (1896) et le destin parfaitement erroné que Porta (1905) 
avait donné de l'espèce. 

Mâle» d'environ S mm de Ion*, femelle» d’environ 6 mm, 

Corp» cyündrolde ayant, chez le» femelles 0,8 mm de diamètre dan» la partie poitérieure du tronc et 
1,4 mm de large prie de l'extrémité antérieure. 

Présence, sur la partie antérieure du trône et sur une longueur légèrement inférieure à la h tuteur du 
réceptacle, d'épine» de 0,018A 0,024 mm de long, serrée» les unes contre les autres. Plus en arrière, les épines 
sont plus clairsemée» et disparaissent totalement A partir du milieu de la longueur du tronc. 

Probosci» des femelles de 0,3 A 0,33 mm de long sur 0.18 A 0,21 ram de diamètre, armé de 10 file» de 
4 A S crochet» chacune. 



Fie. 11S. — Aspcncntis htltracotuhus (y, L.) nov. tomb. (rostre d’aprè» le» figures de Van Cleave, 1931) 

Les CROCHETS VENTRAUX SONT NETTEMENT PLUS LONGS ET PLUS FORTS QUE LES CROCHETS 
dorsaux (cette dissymétrie dorso-ventrale des crochets rapproche cette espèce des Asper- 
sentis, et comme aucun autre détail ne vient séparer la diagnose du genre Heterosentis de 
celle dispersent», il m’apparaît nécessaire de transférer VHeterosentis heteracanthus au 
genre Aspersentis. Le genre Heterosentis qui perd ainsi son espèce type doit disparaître de 
la nomenclature, d’autant plus que les autres espèces qu’il renfermait sont, en fait des Para- 
cantkocepkaloides nov. gen.). 

Le crochet placé en tête de chaque file est trè» gros et mesure de 0,062 A 0,083 mm de long. Les autres 
crocheta sont moins puissant» et leur taille dimi nue de 0,047 A 0,035 mm pour ceux de la région, antérieure 
à 0,041 A 0,030 mm de long pour ceux de la région basale du rostre. 

Testicule» contigu» ou légèrement séparé» d’une série de 6 glande» eémentaire» piriforme», disposées 
en trois paires. 

Hfite» définitifs : Chirosloma nue roUpidotus (= Afhenniththys microUpidotut) [Aiherinidar]. 

Localité : Terre do Feu. 


Source : MNHN, Paris 
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Fig. 117. 

Jiruracaruhocfpkoiut peliorhamphi (B. 1911) P. 1956 


A. Femelle- . 

B Rontre partiellement invaginé. 


SOUS-FAMILLE DES HETERA . 

CAISTHO CEPHALiNAE PE- 

TROTSCHENKO 1956. 

Diagnose. 

Hdln-acanthoctphalidar dont le tronc est 
tou jour» inerme. 

Parasites de Poisson» de mer du Paci¬ 
fique Sud (eaux australiennes et néo-zélan¬ 
daises) et de Poissons d'eau douce d'Extrême- 
Orient. 

Genre type : Heteracantkocephaliu 
Petrotschenko 1956. 

Autre genre : Sachalinorkynchus 
Krotov et Petrotschenko 1956. 


Genre Hetcracanthoccphalus Pe» 
trotschenko 1956. 

Diagnose. 

Heuracanthocephalinae parasites de Pois¬ 
sons de mer du Pacifique Sud. 

Taille moyenne. Tronc inerme, cylin- 
drolde. 

Prokoscis court, cylindrique, armé de 
filet longitudinales de crochets présentant 
une tris forte dissymétrie dorso-ventrale (les 
crochets ventraux sont pris de 4 fois plus 
gros qui les dorsaux). 

Réeeptsele long. 

Ganglion cérébrolde placé bien au-dessus 
du fond du réceptacle. 

Lrmnisques A pen prés aussi longs que 
le réceptacle, aplatis, sacciformes. 

Organes génitaux mêles occupant les 
deux tiers postérieurs du trône (pôle anté¬ 
rieur du testicule antérieur touchant le fond 
du réceptaele). 

Testicules ovoïdes, placés l’un derrière 
l’autre et en contaet. 

Six glandes cémentait es piriformes, rela¬ 
tivement courte*. 

Embryophores caractéristiques d’un 
cyele aquatique. 

Erpics lyp« ; /fsIsrocamhocspWus p*I- 
torhampki (Baylis 1944) Petrotschenko 19Sfi. 


HETERACANTHOCEPHALUS PEL- 
TORHAMPHl (Baylis 1944) Petro¬ 
tschenko 1956 (— Rkadinorhyn- 
chus peliorhamphi B. 1944). 

La description printipt est basée sur 
deux récoltes chez une sole adulte de Nouvelle- 
Zélandt et de jeunes soles de la même région. 
Corps inerme. 

Proboscii cylindrique ou un peu elavi. 
forme, arm* de 12 à IB files de 9 à 11 crochets 
chacune. Les crochets des 6 ou 10 files ven¬ 
trales sont énormément plus gros que ceux 
de* autres files. 


Source : MNHN, Paris 
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ASPERSENTIS JOHNI (Baylis 1929) Chandler 1934 
(= Rhadinorhynchus johni Baylis 1929). 

La description de Baylis (1929) est très succincte ; 

Corps d’environ 2,5 à 3,5 mm de Ions sur 0,1 à 0,7 mm de 
diamètre maximum. 

Prohoscis de 0,6 mm de long chez le mâle et 0,7 mm de long 
chez la femelle, pour un diamètre maximum de 0,18 mm chez le mâle 
et 0,22 mm chez la femelle. Armé de 11 files longitudinales de 12 à 
11 crochets chacune. Les crochets de la face ventrale (longueur 
mesurée en droite ligne de la pointe à lu hase) ont 0,0875 mm de 
long et ceux de la face dorsale pas plus de 0,06S mm. Epines de la 
partie antérieure du trône disposées en rangées transversales irrégu¬ 
lières qui se continuent jusqu'à la face dorsale oh elles deviennent 
toutefois plus petites. 

Les épines ventrales, les plus grosses, ont environ 0,03 mm de 
long. Chez les spécimens en extension complète les épines a’étendent 
en arrière au-delà de 1a hauteur de la moitié du réceptacle. 

Réceptacle d’environ 0,7 mm de long ehez le mâle et 0,9 mm 
chez la femelle. 

Lemnisques aussi longs ou un peu plus longs que le réceptacle. 

Embryophores d'environ 0,05 mm de long sur 0,015 mm de 
diamètre. 

.HS*» définitif ; Mtrluccius sp. (fam. des Mtrluccüdat). 

Localité : lies Falkland. 



A 



B 

Fie. 116. — Atpcrttntit mtgorhynchut (v. L.) et Amptrsmtis johni (B. 1929) 
Diagnose difféientielle entre les deux espèces d'après les figure* de Baylis, 1929 

A. Rostre d’A. johni. 

B. Rostre d'A. mtgarhynchut. 

8 564020 6 II 


Source : MNHN, Parts 
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n chez un .périme n en extension complète) pour u 


Réünocles (et ganglion?) A l'extrémité postérieure du réceptacle. 

Lrmnixiues de longueur Variable, parfois plu» couru, pwfou plu. longe que 1e réceptacle. Quand ils 
•ont contractés ils sont soit en ma.» soit aplatis 4 leur» extrémité, libres. 

Mal. : longueur du corp. : 2,S à 8 mm pour un diamètre maximmu de 0,55 A 1,4 mm. 

Lo^ueur du probosci» : 0,5 1 0,6 mm pour un diamètre de 0,12 à 0,2 mm. 

Longueur de» plus gro» crochet» d'environ 0,1 mra de» plu» petit» d environ 0,1 
Longueur du réceptacle de 0,45 4 0,90 

diamèüe^d^0,i2^0,26^mja.généralement contigu» et trè. proche» du fond du réceptacle. Leur 
i„ m , vnr :, comidéroblement selon l'état d'extension de. jpécimenx 

Otez les spécimens rétractés ils me-urent environ 0,5 A 0,8 mm de long sur 0,35 à 0,70 mm de large et 
...ktflohiiieux. Chez un spécimen parfrilement étendu ils sont allongés et le testicule antérieur mesure 
iTnîmdeMW» mm de diamèïre.le postérieur 1,55 mm de long sur 0,45 mm de diamètre. 11 parait 
v avoir 6 glandes cémentaires grosses et pirifonnes. Chez 1s plupart de. exemplaire- elle, sont tassées le, 
unes contre les autre», mais lorsque les vers sont en extension elle» se di.po.cnt en deux rangées longitu¬ 
dinale» de 3 glande* chacune. 

FrmiJIo • longueur du corp» de 2,5 A 16 mm (cependant le» exemplaire» qui n'ont que 3 à 4 mm de long 
contiennent déjà des reuf»), pour un diamètre maximum de 0,5 » 1,7 mm. 

Longueur du probosci» d’environ 0,7 mm pour un diamètre d environ 0,24 mm. 

Longueur dos plus gros crocheta d’environ 0,1 mm A 0,11 mm; le» crochet» le» plu» petit» ont de 0,028 

à ^Longueur ÎCrfcepUcle d'environ 1,2 mm pour un diamètre d'environ 0,35 mm. 

Longueur totale de l’appareil ntéro-vaginai atteignant 3 mm. 

Cloche utérine d'environ 0,5 mm de long. 

Portion tubuiaire de l’utérus d'environ 2.3 mm de long sur 0,4 mm dan» «a plu» grande largeur. 

Vagin d'environ 0,3 mm de long sur 0,13 rara dans son plu» grand diamètre. 

Embryophores fusiformes. L’enveloppe externe est plutôt pointue A se» deux extrémité» et mesure 
de 0,092 A 0,102 mm de long sur 0,022 à 0,024 mm de diamètre. L'enveloppe moyenne pousse des prolonge- 
ment» polaire» A extrémités arrondie* 

UStt définitif : PtUorhamphu* novaeulandiar Günlher (fam. des RhomboMoUida*). 

Localité : Otago llarbour (Nouvelle-Zélande). 


J’ai pu étudier une seule femelle mûre de cette espèce, récoltée par Paul Chabànaud 
en 1948 chez Pcltorhamphus novae-zelandiae en Nouvelle-Zélande, malheureusement le 
rostre est partiellement invaginé. J’en donne ici les figures. H faut noter la grande similitude 
qui existe entre la cloche utérine de cette espèce et celle d’/fspmentû megarhynchus ce qui 
vient confirmer la grande parenté de ccs deux espèces. La cloche utérine eBt réduite à quelques 
trac tus qui enserrent un sac ligamentaire et l'appareil sélecteur est formé de nombreuses 
cellules de petite taille. Nous retrouverons une disposition très voisine chez les Pomphorhyn- 

ChUS he ganglion cêrébrolde est bien situé un peu su-dessus du fond du réceptacle. Les diffé- 
rences de longueur des lemnisqucs déjà notée par Baylis s’explique par le fait qu’ils sont conte¬ 
nus dans une sorte de sac fibreux dans lequel ils sont pelotonnés. 

Quant à la morphologie très particulière de l’extrémité postérieure des femelles avec 
cette sorte de croissant terminal, je ne puis dire s’il s’agit d’un caractère authentique ou d’un 
srtéfact. La morphologie des œufs est aussi très comparable à cc que l’on a décrit chez lea 
Aspcrstntis. 


Genre Sachalinorhynchiu Krolov et Pelrotacbenko 1956, 


Diagnose, 

Ihlrracanthoctphalina* parodie. de Poitou» d’eau douce de Sibérie orientale. 


Tronc inerrae, cylindroïde, un peu dilaté dan» »a partie antérieure, surtout chez les femelles. 

Proboscis cyiindiotde, assez long, dont le grsnd axe est assez fortement incliné venu ale meut sur 
«rand axe du tronc. De plus, le ro.Ue est arqué «Ion .» face venir «le. Il est armé de file» longitudinale* 
crochet» présentant une trè* forte di»»ymétrie dor»o-ventrale. Les crocheta de. file, dorsale» sont très p«, 
et ont des racines rudimentaire, mais iis sont deux fois plu. nombreux que les erocheU ventraux, beaucoup 
plua gros et A racines bien développée», de forme .impie. Le» crochet» placé» à U base de» file» ventrales sont 
également de» épine». 

Cou court, tronc conique. 

Réceptacle aussi long que le probosci». 

Lemnisques A peu prè* aussi longs que lui- _ . 

Ganglion cérébrolde placé dans la tiers inférieur du réceptacle. 

Organes génitaux miles occupant la moitié poatérieure dn tronc. 


Source : MNHN, Paris 
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B 


Fig. 118. — S achatinorhyn ch u j tkrfabini K. et P. 1956 
(d'après le* figures de Petrotscht:nao, 1956) 

A. Femelle. 

B. Mâle. 

C. Rentre. 

D. Diagramme de la disposition dea crochets sur le rostre. 

E. Embryophore. 


11 . 


Source : MNHN, Paris 
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Tb.uouIm iphéroldiuix ou piriformes, pistés obliquement l'un derrière l'autre. 
Six glande» cémontaire» courte* et piriforme», disposée* en trou pure*. 
Orifice» génitaux terminaux d»n» le* deux «exe». 

Embryophorea caractéristique» d un cycle aquatique. 

Espict typa ! Sachalinorhynchus tkrjabini Krotov et Petrot»cbenko 1956. 


SACHALINORHYNCHUS SKRJABINl Krotov et Petrotschenko 1956. 

La dacriptûm princtpt est 1» suivante : 

Corps de taiiie moyenne, presque cylindrique, svcc un très léger élargissement dons la moitié antérieure. 

Pa» d'épine» cuticulnire» sur le tronc.. 

Cuticule avec un système lacunaire bien visibie. 

Roatie long, cylindrique, arqué »ur aa face ventrale. ... 

Mâle de S 02 à 5 6 mm de long sur 0,70 » 0,74 mm de diamètre dan. ta partie antérieure. 

Proboscis'de 1,10 ram de long BUT 0,180 mm de diamètre avec deux types de crochets, les uns petit*, 
racines insérés sur la face dorsale en deux files de 21 croehet* chacune. Les autre», plu» grand», à racines 
HévidooDées, insérés sur la face ventrale en 4 files de 12 crochets ehacune. Le» petit» crochets ont du \ 
au xlxt pmtnTde î’a^x, 0.05B à 0,061 mm de long, le XX a 0,042 mm de long et le XXI très peu 
développé n’a que 0,013 mm de long. En ce qui concerne lea grandi crochet», la taille croît du I au VU 

( ° U ^fiSVa lame est de 0,071 à 0,098 mm du I au IV de 0.100 du V au VIII, de 0,097 pour le IX 

d. 0,071 mm pour ie TC, de 0,032 pour le XI et .eulement de 0,013 pour le XIL 

La largeur eat de 0,019 mm è 0,023 mm du I au X, de 0,016 mm pour le XI et seulement de 0,006 tnm 

P0Ur iîes Mcinei dn I an X ont sensiblement 0,061 mm de long sur 0,023 mm de Isrge, le XI a une racine de 
0 016 mm et le XII est le îeol a ne pas avoir de recinc. 

’ Ré ce ptade cylindrique avec deux couches muscnlsiret, inséré à la partie inférieure dn roatre, long de 
0,86 à 1,18 mm pour un diamètre de 0,19 mm. _ 

Ganglion cérébrotde placé i la partie inférieure du réceptade. 

Lemnisquea court, de 1,10 mm de long, allongé. et ne dépassant pa» le fond du réceptacle. 

Cou très court de 0,157 mm de long sur 0,2 à 0,3 mm de diamètre. 

Testicule» ovoïdes, placés l’un derrière l'autre au milieu du corps. L antérieur a 0,55 mm de Ion* anr 
0 36 mm de diamètre, le poatérieur a 0,44 à 0,30 mm de diamètre. 

' Suc glandes cémentaires sphéroldales formant un groupe compact 
Femelle de 8 5 à 9» 4 de Ion* »u t 0,97 à 1,07 mm de diamètre. 

Rostre de 1,29 mm de long sur 0,19 mm de dismètie. Les crocheu sont identiques à ceux du mâle mais 
les grand» .ont nn peu plu. gros (0,129 mm d. long pour le IXJ. 

Embryophore. de 0,100 mm de long sur 0,016 mm de dismètre. 

Acanthor de 0,064 mm de long. 

Uôls définitif : Namachiiiut barbatuia tani (lam. de. Cobiddtu). 

LocaliU : Sud d» l’fle de Sakhaüne. 


Lea quatre dernières familles de Palacacantkocephola qui possèdent six glandes CÉuen- 
T aires forment de* groupes systématiques dans lesquel» Ü parait assez facile de distinguer 
des courants évolutifs. 

Tout d’abord celui des Eckinorhynchidae caractérisés par leurs rostres longs, cylindroldea 
armés de crochets dont la taille varie graduellement de haut en bas dn rostre. Le nom],» 
de crochets tend à se réduire de plus en plus mais le rostre demeure cylindrique. 

Les Pomphorhynchidae «ont remarquables par l’extrême étirement de leur cou. H 
d’une disposition que je considère comme hypertélique et qui apparaît chez des formes déjà 
très évoluées. D’autre part b disposition de l’appareil génital femelle avec son ligament antéro¬ 
postérieur contenant les masses ovariennes les rapproche des Aspersentis ou des Hcteracan. 

{A ° C deux autres familles elles forment une lignée bien caractérisée par l’existence 

sur le rostre, de deux types de crochets qui «ont, des crochets apicaux de grande taille (mais 
sans dissymétrie doiso-vcntrale nette) et des crochets basaux spiniformes à racines rudimen- 
taires. Le fait essentiel est que l’on passe brutalement de l’un à l’autre type «ans qu’il y ^ 
de crochet» de transition. , „ . , , . . , . 

Le rostre est primitivement cybndrolde. Il existe des épines cuttculairea antérieures et 
des épines génitales ( Neoacanlhocepholoidinae ). Puis les épines génitale» disparaissent mai 8 
les épines cuticulaire» antérieure» persistent tandis que le rostre tend à devenir plus court 
et plus sphéroïdal (Gorgorhynchoidcs, Arhylhmacanthia pui* Acanthaccphaloidts). On passe 


Source : MNHN, Pans 
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ensuite à des formes parfuitcment inermes quant à leur tronc (Paracanlhoccpka loidinae). 
J’ai séparé artificiellement la famille des Hypoechinorkynckidae bien qu’elle me paraisse le 
simple aboutissement du courant évolutif précédent. Le tostrc est devenu spbéroldal, la dis¬ 
position des crochets par files longitudinales tend à se perdre au profit d'un arrangement 
spiral, d’où la convergence avec les représentants de la famille des Neoechinorhynckidae 
dans l’Ordre des Eoacanthocephala. 

Tout oeci avait déjà été pressenti par Meyeh (1932) qui avait rapproché les Heterosentis 
des Acanthocepholoides. En fait nous verrons que ces deux genres sont composites et doivent 
être scindés en deux fractions chacun. Tripathi (1959) avait adopté cette position comme une 
simple hypothèse et sans apporter de nouveaux arguments pour justifier ses idées. 


FAMILLE DES ARHYTHMACANTHIDAE YAMAGUTI 1935 EMEND. 

Diagnose. 

PaloNscatuhocrphala parasite» de Poissons de mer. 

Corps de taille petite à moyenne, fusiforme, dont le tronc est parfois orné, dan» »* partie antérieure, 
d'un champ unique d'épines cuticulaires. 

Épines génitoie» parfois présentes. 

Sous-cuticule épaisse, contenant de nombreux fragments de noyaux géants. 

Présence fréquente de quatre cellules musculaires de grande taille, avec noyaux géants sphéroïdaux, 
placés à la hauteur du fond du réceptacle, ou un peu eu-dessous de lui, entre le» lemnisque». 

Canaux principaux du système lacunaire letéroux, unis par un système d’anastomoses formant un 
réseau i mailles grossièrement polyédriques. 

Proboscis relativement court, cylindrolde, en courte massue ou piriforme à grosse extrémité supérieure. 
Toujours au moins deux types distincts de crochets sur U rostre, crochets vrais avec racines bien développées 
et crochets spiniforme* basaux à racines rudimentaires. 

Cou toujours court. 

Réceptacle assez court, à double paroi, l'assise extern» ayant souvent de» fibres à direction oblique. 

Ganglion cérébrofde en position variable selon le degré d'évolution du genre. 

Lemnisques digitiformes ayant toujours au moins la longueur du réceptacle mais souvent plu» longs 
qne lui. 

Organes génitaux môles occupant au moins la moitié postérieure de le longueur du tronc. 

Testicule» sphéroïdaux placés l’un derrière l'autre et en eontact. 

Todjouhs six glandes cémentaires de forme vorinble. 

Canaux déférents souvent largea et tinneux. 

Organe de Sâ litige n souvent volumineux, toujours bien développé. 

Orifices génitaux terminaux dans les deux sexes. 

Embryopbores caractéristiques d'un cycle aquatique. 

Genre type : Arkytkmacanthus Yamaguti 1935. 

Je propose de diviser cette famille en trois sous-familles aisément reconnaissables par la 
disposition des épines cuticulaires ou leur absence : 

— Neoacantkorephaloidinae Golvan 1960 possédant des épines cuticulaires antérieures 
et des épines génitales, ce qui est la disposition la plus primitive; 

— Arhythmacanthinae Yamaguti 1935 qui conservent des épines cuticulaires antérieures 
mais plus d’épines génitales d’une part, et d’autre part chez qui la taille du rostre tend i se 
réduire tandis que sa forme devient sphéroldaie; 

— Paracanthocephaloidinae nov. sub. fam, à rostre court et cylindrolde mais dont le 
tronc est toujours inerme. 


SOUS-FAMILLE DES NEOACANTHOCEPHALOIDINAE GOLVAN 1960 
Diagnose. 

jlrhythmaeanlhidaf parasite» de Poisson» de mer. 

CorpB petit portant toujours de» épine» de petite taille tant »ur 1a partie antérieure qu’autonr de» ori¬ 
fice» génitaux dan» le» denx sexe». 

Probooci» court mai» cylindrolde, armé d’un nombre réduit de crochet» de deux types ; de» crochet» 
vrai» antérieur» à racine» bien développées et de» crochet» spiniforme» basaux ô redne» rudimentaire». 
Le pauage de» crochet» aux épine» ee fait urne trantition. 

Ganglion céréhroïde placé ut fond du réceptacle. 

Lemnisques un peu plus long» que le réceptacle. 


Source : MNHN, Paris 
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Organe» mides occupant pratiquement la moitié postérieure du troue. 

Testicules apbéroldaux, l’un derrière l'autre et en contact. 

Six glandes cément aires piriforme* disposées plus ou moins régulièrement en trois paires. 
Orifice» génitaux terminaux dans les denx sexe». 

Embryopbores caractéristiques d’un cycle aquatique. 

Genre type : Neoacantkocephaloides Cable et Quick 1954. 


0,2 



Fie. 119. 

NtoacranthoctphaUtidéS tpinicaudalus C. et Q. 1954 
(d’après les figures de Cable et Quick, 1954) 


(d'après les figures 
Mâle. 

B. Rostre. 

Hère où à une particulière fragilité de la paroi du tronc » 
Jbe déjà dessiné chez l’animal vivant). 


Genre Neoacanthocephaloides 
Cable et Qoi c k 1954. 

Diagnose. 

^ri^T pkaUidinot * fu. 

d’un Kuï^hol*n l ? artie “«rieure 
a un seul champ d épine, cuticulairea 

veunT tr, *“* Ul “ e » rnféricurê 
Proboscis cylindrolde, armé d'„„ 
nombre relativement réduit de crocheté 
qui sont de deux type. . de ^! 
crochet, supérieur, à racine. bif!Tdé! 
Vdoppée. et de petits crocheU wf 

neur. à racine rudimentaire. U 

ÏÏ 5 SL&’ “* ”" d ““ » «. 

,u “‘ » i. 

'««““ta. tllip.oi. 

•J5£&j£Tôgs?Sii?* 


Quick 1954. ct 

Description basée sur un seul . 

Proboscis de 0,32 mm de l n « *' 
0,07 mm de large, armé de lo'fiïf/jf 
13 crochets chacune, le» 4 dernier! de 
ebets de chaque file étant de JS?* 
brusquement très réduite par , 

celle de. crochet, qui £$*** * 
immédiatement. Croefaets 
0,028 h 0,030 mm de long * 

basaux de 0,012 mm de lon^K* U 

semern moyeu (q„i elt peuf/sra 81 " 
artefact, mais nous retrouveron* 1111 
même détail dan. le genre voUkV* 
gorhynchoidct et ceci est ..... j Gor ' 
à une disposition nnotomique nm' 
eau. 11 te peut aussi qu'il s’arme 


llêre ou a une pnruci 

véritable bulbe déjà destiné ebez ranimai vivant,). 

Partie antérieure du tronc portant 13 rangées diagoniles d'ép 
mit 0,025 à 0,027 mm J - *™“ 

„_postérieure du tronc poruui eg.iea 

ae latérale sur les faces ventrale et dorsale). I 

Réceptacle possédant une assise externe à fibres oh tiques, long de 0,41 mm sur 0,104 mm de diamèw 
Lemnisques égaux, minces, un peu plus longs que le réceptacle, mesurant 0,46 mm de long sur 0,036 ,^ 


Partie antérieure du tronc portant 13 rangées diagoniles d'épine* particulièrement grosses sur 1 r 
ventrale, atteignant 0,025 à 0,027 mm de long. * a **ce 

Extrémité postérieure du tronc portant égslement des épines plus petites à pointe antérieure fQ t ■ 
en vue latérale sur les face» ventrale et dorsale). Tronc de 1,60 mm de long sur 0,52 mm de larce i ln * s 

K ' * PMoi 


Source : MNHN, Paris 
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Testicule' ovoïde., ae recouvrant un peu, de 0,29 mm de long tur 0,14 mm de large. 

Six glande* cémenuirc* piriformes, recouvrant un peu de pile postérieur dn testicule, longues de 
0,128 mm et larges de 0,04 à 0,06 mm. 

Bourse copulatrice évuginée de 0,17 nun de tons sur 0,16 mm de terge. 

Hère définitif : Halichctra biviuatus (ce nom de genre e»t pré-employé et le nom correct est IlemiulU 
biviuatut [ Coridat ]. 

Localité : Itla Ratone* (Porto-Rico). 


Genre Acanthocephaloides Meyer 1932 emend. 

J'ai examiné des dizaines de spécimens appartenant à ce genre avant de me rendre compte 
que je les avais regardés mais non vus! 

Je dois avouer que j'avais commis l'erreur de les colorer au carmin puis de les monter 
au baume du Canada. J’ai reçu de G. Oliver plusieurs centaines d'exemplaires de VAcantho¬ 
cephaloides propinquus (Dujardin 1945) que Meyer (1932) avait désigné comme type du 
genre Acanthocephaloides. Ces Acanthocéphalcs parfaitement fixés constituent un matériel 
de choix comme on souhaiterait en avoir toujours. J'ai donc simplement monté un spécimen 
entre lame et lamelle dans de la gomme au chloral servant de milieu éclaircissant. 

J'ai eu alors la surprise de constater que tout le tronc était couvert d’épines cuticulaires 
minuscules qui n’apparaissent que comme de simples points au plus fort grossissement A 
sec. Ce n’est qu’à la plus forte immersion que l’on peut se rendre compte de leur morphologie 
exacte. 

J’ai alors repris mes préparations anciennes colorées. Les épines sont dors peu visibles 
sauf à l’objectif A immersion. Bon nombre d’entre elles sont d’aÜlcurs tombées ou sont invi¬ 
sibles, ne pouvant être distinguées sur le fond rosâtre de la cuticule. J’espère que cette auto¬ 
critique démontrera à l’envi que les préparations colorées sont très esthétiques, qu’elles per¬ 
mettent d’avoir de belles collections soigneusement rangées et étiquetées dans des boîtes 
mais qu’elles ne constituent pas une technique satisfaisante pour l'étude des Acanthocé- 
phales. Il se peut que lorsque l’on fait subir une telle * cuisine » aux Plathelminthes, le résul¬ 
tat soit excellent, il ne m’appartient pas d’en juger. Pour que l’on cesse de colorer les Néma¬ 
todes il a fallu toute l’autorité do Chitwood eu d’Alain Chabaitd. Pour ce qui concerne les 
Acanthocepbdes il faudra bien aussi parvenir A cette conclusion évidente. 

Cette découverte m’a obligé à revoir la classification et à démanteler le genre Hetero- 
sentis Van Qcave 1931. L’espèee type, Heterosentis hctcracanthus présente seule, une forte 
dissymétrie dorso-ventrde des crochets du rostre. Elle trouve donc naturellement sa place 
parmi les Aspersentis dont rien ne la distingue et qui paraissent donc bien, pour le moment, 
localisés A l’Hémisphère Sud. Quant A ¥ Heterosentis plotosi de Yamaguti il ne présente pas 
de dissymétrie dorso-ventrale des crochets, il ne peut rejoindre H. keteracanthus avec les 
Aspersentis. Il est par contre très proche de l 'Acanthocephaloides chabanaudi de Dollfus 
qui lui est totalement inerme (je viens do le vérifier) et doit faire partie d’un nouveau genre 
P or acanthocephaloides. 

Quant aux autres espèces du genre Acanthocephaloides, je les laisse provisoirement 
dans ce genre en attendant qu’elles soient réétudiées. 

Nouvelle diagnose du genre Acanthocephaloides Meyer 1932 emend. 

Ncoacaruhocepbnloidinat parasite* de Poissons de mer. 

Corp* de petite taille. 

Tïone cylindrolde ou fuaiforme orné, sur toute sa longueur, de tri* petite* épines enchâssée» dan* 
de* repli* cuticulaires, dispoiée* «eton de* couronnes en quinconce, *errée* 1c» une* contre les autre* en 
avant, ptu* lâchement réparties en arrière. 

Sous-cuticule contenant de très petit* et très nombreux fragment* de noyaux géants. Canaux princi¬ 
paux du ayatème lacunaire unis par de* anastomose* formant un ré»e*n 4 large» mailles grossièrement poly- 

Cuticute mince. Grosse papilte sensorielle apicale »ur le rostre. 

Probosci* en courte massue ou eylindrolde, armé d’un petit nombre de crochets disposé* selon quelque* 
file* longitudinale*.' Le* crochet* supérieurs sont grand* et ont des racine* bien développées. Les crochets 
basaux «ont de petite taille, « spiniformet », et ont des racines rudimentoires. Le passage de» crochet* vrai* 
apicaux aux crochets spiniformet basaux se fait sans formes de transition. 

Cou **tes court. Parfois préaence d’une paire de papille* sensorielle*. 

Réceptacle A doubte paroi, court et large, iniéré à ia ba*e dn roatre. 

Ganglion cérébrolde placé an fond du réceptacle. 

Lommsqoes aussi long* ou ptu» longs que ie réceptacle. 


Source : MNHN, Paris 
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Fie. 120. - Acan&octphaloidu propinquut (D. ISIS) M. 1932 
(nouvelles figure, d'aprè* le. exemplaires de Sète et de Concarneau) 

Mâle adulte. 

Femelle. 

Appareil génital mâle. 

Appareil vaginal. 

Rostre d’une femelle (noter la gro.se papille «mortelle apicale). 

Rostre d’un mâle. 

Embryophore mûr. 

Épines cuticulairea du troue. 


Source : MNHN, Pans 
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Orgme» génitaux mile# occupant la moitié postérieure du tronc. 

Testicules sphéroldaux, placés l'un derrière l’autre et en contact. 

Six glandes cémentait» courtes, piriformes ou sphéroldulc», plu* ou moine régulièrement disposées 
par paires ou en deux groupes de 3 glande* chacun. 

Canaux excréteurs do glandes cémentnirci larges, cheminant en deux faisceaux de 3 de part et d'autre 
de l’organe de Sâfftigen, lequel est toujours volumineux. 

Grosse vésicule séminale. 

Utérus assez long. 

Orifices génitaux terminaux dans les deux sexes. 

Embryophores ellipsoïdaux avec grandes hernies polaires de la membrane moyenne. 

Acanthor entièrement couvert d’épines. 

Etpie* typs ; Acanlhoecphaloidt* pnpinquu» (D.) M. 


ACANTHOCEPHALOIDES PROPINQUUS (Dujardin 1845) Meyer 1932 (=> Echinorhynchus 
propinquus Dujardin 1845, = E. fabri Rudolphi 1819, — E. globulosus Rudolphi 1819 

p. p., = E. pumilio Rudolphi 1819, -- E. scorpacnac Rudolphi 1819, = E. zeni Rudolphi 
1819). 

La description prfnceps de Dujardin (1B4S) est la suivante : 

Corps obiong, long de 4 à 6,1 S mm et large de 1,12 mm, un peu ventru en avant, cylindrique en arrière, 
un peu aminci et ohtui à l’extrémité postérieure. 

Trompe ovoïde, courte, ayant 6 18 rangées de crochets en quinconce (12 files longitudinales de 6 à 
7 crochets chacune), le- antérieurs plus gros, les postérieurs considérablement plia petits (selon Meyer 
[ 1932] la répartition se fait sur les modes 4 + 2 ou 3 + 3). 

Cou très court, à peine plus étroit que la trompe. 

Partie postérieure du mâle terminée par une vésicule copulntricc ronde ou cyathiforme. 

J’ai étudié un grand nombre de spécimens de cette espèce provenant soit des récoltes 
du Laboratoire de Biologie marine de Sète que dirige mon ami Louis Eüzet, soit des collec¬ 
tions de Robert Ph. Dollfus. Dans l’ensemble da description de Dujardin demeure correcte, 
à ceci près qu’il ne mentionne pas les épines cuticulaircs. Il est impossible de lui en tenir 
ligueur si l’on songe qu’avec les microscopes de plus en plus perfectionnés dont ses succes¬ 
seurs ont bénéficié, aucun (moi compris!) n’avait remarqué ces minuscules points. Tous ont 
donc donné de l’espèce une description erronée à laquelle manque un détail essentiel qui 
oblige A modifier la diagnose du genre et sa place dans la classification. 

Corps plutôt fusiforme. Tout le tronc porte de» épine* cuticulaires rainuicules qui, aux plus forts 
ohjcetifs I sec, n’apparaisient que comme de» point» disposé» en quinconce selon de» couronne» transver- 
•ale». Ce» couronne» sont serrée» le» une» contre loi autres en avant mai» plu» lâchement répartie» vers 
l’arrière. En vue latérale et nu plus fort gro»»i»»ement 3 immersion, on voit qu’elles soulèvent une petite 
élevure de la cuticule mais qu’elle» ne «ont pas engainées par elle. Elle» »ont disposée* de telle sorte qu en 
avant leur pointe est dirigée ver» l’amère tandis que dans la partie postérieure elle» ont leur pointe dirigée 
ver» l’avant. 

La taille de ce» épine» est comprise entre 0,002 et 0,004 mm. 11 me semble y avoir une cinquantaine 
de c«* couronnes comptant chacuno plusionr» dizaines d’épine». 

Le» épine» postérieures «ont un peu plus grosses que les antérieures. 

C’e»t donc, jusqu'à ce jour, le seul Echinorhynchoidea qui possède des épine» sur toute 1* longueur 
du trône sans qu’il y ait de solution de continuité entre les épines antérieure» et les épines génitales. 

Le rostre est implanté dons le grand nxe du corps. Il mesure environ 0,2 mm de long, il c«t cylindroldc 
ou un peu fusiforme, ayant 0,11 mm de diamètre dans sa partie la plus large (qui se trouve au niveau de 
sa dernière couronne de grandi crochets) et seulement 0,09 mm à sa base. Le» racine» des crochet» sont 
«impies. La disposition notée par Meyer (1932) (4 crochets vrais et 2 crochets spiniformes basaux on 
3 crochets vrais apicaux et 3 crochets spiniformes basaux) e*t parfaitement exacte. 

Il semble bien que certain» individus au moins possèdent des papilles sensorielles latérales sur le cou. 

Le réceptacle mesure 0,35 mm de long. 

les lemnisquet sont minces et aussi longs que 1e réceptaclo. 

Le ganglion cérébrolde est volumineux et placé au fond du réceptacle. 

Les organes génitaux mâles, cbez les spécimens mûrs et en extension complète, occupent 3 peine plus 
de la moitié de la longueur du tronc. Le» testicules sont sphérolduux, placés l’un derrière l'autre et toujours 
en contact. 

Il y a six glandes cément aire* aphéroldales, plus ou moins régulièrement disposée» en trois paires. 
I** canaux cément*ire* sont largos et cheminent on deux faisceaux do trois de part et d’autre de l'organe 
de Sâfftigen. 

Cet organe de SifTtigen est piriforme et volumineux. La vésicule séminale est bien développée et pincée 
à la base du pénis. Il existe deux diverticule* 3 la base de la chape musculaire de la bourse copulatricc. 

Le pénis est court et conique. L'orifice génital mile est terminal. 


Source : MNHN, Paris 
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L'appareil génital femelle e«t grand eu égard à la longueur réduite du tronc. 

La cloche utérine est large de face et étroite latéralement- Le» cellule» «éiecuicei «ont vota mineure, 
et forment une grappe 4 la base de 1a cloche. 

Le tube utérin e»l large avec une paroi mince. 

L’entonnoir vaginal e»t court, Il y a deux «phinctcr» vaginaux et un bulbe vaginal bien développée. 
La vulvr eit terminale. r 

Lee embryopbore- .ont en fu>eau long avec une coque externe mince et de* hernies polaires de U 
membrane moyenne bien dessinée.. Acanthor entièrement couvert d'épines. 


Hôtts définitif* : L'espèce a été trouvée chez de nombreux poiasone de Méditerranée appartenant à 
des familles trè< éloignées le* une» des autres. Pour ma part j'ai étudié des spécimen» chez Gobius niter 
Linné, Zeus fabrt Linné, Congsr oulguri» Cuvier, Scorposon porcus Linné et Pogellua erythrimu Linné. 

Localité : Toute In Méditerranée occidentale et la cite atlantique de la France. J'ai en effet retrouvé 
l'espèce dan» le» collection* récoltées par plusieurs naturalistes i Concarneau (Finistère) et k l’îie d'Yeu 
(Vendée). Je n'ai trouvé aucune différence entre les spécimens des deux région*. 



FtG. 121. — Acanthocephaloidcs dislinctus et A. propinquus, ear*ctère* différentiel* 
Mile i'A. distinctus. 

Mile d'A. propinquus. 

Femelle d'A. distinctus. 

Femelle d'A. propinquus. 

Embryopbore d’.l. distinctus. 

Embryopbore d'.l. propinquus. 

File» de crochet» dn rostre : A. p. : A. propinquus ; A. d. : A. distinctus. 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Pans 
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ACANTHOCEPHALOIDES DISTINCTES n. sp. Acontkocepkaloides propinquus sensu 
Golvan 1956. 

Lote de mon piemier travail sur le« Acanthocéphole», j’avaii identifié de nombreux spécimens récoltés 
oar le on CADENAT chez le» Poissons de Corée (Sénégal) comme Acanthocrphaloides propinquus (Dujardin 
1845) J’ai repris l’étude de» exemplaires dont je dispose et me suis aperçu qu’il y avait entre cet Àcnntho- 
céuhale et celui des côte» d’Europe quelque» minime» différences qui me paraissent suffisante» pour créer 
nne espèce distincte. J’ai groupé sur une même figure de» spécimens de l’une et l’autre espècea montés au 
baume dons les même» condition» et dessinés A la chambre claire avec le» mêmes grossissements. Cette 
figure fait nettement apparaître que les exemplaire» européen» sont tous plu» petits que ceux de Dakar. 
Si l’armement du rostre est identique au point de vue nombre de files et crochet» par file, les crochets de» 
A distinctus sont plu» grand» que ceux d’d. propinquus, en particulier ceux de la troisième couronne qui 
précède immédiatement les « épine» basales». II. sont aussi plu. arqués. 

Quant aux épine» basale» elle» sont distinctement plu» arquées sur le» exemplaire» africains que sur 
les exemplaire» européen». . ..... 

Je ne dispose que de préparation» colorées au carmin mai», en les ré-exammant, j ai découvert de» 
épines cuticulaire» identique» (4 la taille prè») à celles que je venais de voir chez A. propinquus. Ce. épine, 
ont en effet de 0.00S k 0,006 mm de long. 

Dernier caractère, les erabryophore. à'A. disltnctm sont un peu plu. longs et ««tout plus fusiforme», 
nlu»« pointus» aux deux pôle» que ceux d’d. propinquus. Ce» caractères sont certes discrets mais je croia 
qu’il, permettent une diagnose différentielle entre l’une et l’autre espèce. 

Hôtes definitifs : Chaetodon marcsUor Poil {Chaetodontidas), Coris julis (Linné) tCoridoe], Microchinis 
uritti Chabannud 1950 (Soltidae), Monochirus allanticus Chabanaud 1949 (Soleidoe) et AfonocAfru» éiipidus 
Rafinesque 1814 (Solridar). 

LocaliU i Dakar (Sénégal). 



À. Femelle. 

B. Môle. 

C. Rostre. 

D. Embryophore. 

ACANTHOCEPHALOIDES INCRASSATUS (Molin 1858) Meyer 1932 (= Eckinorhynchu* 
incrassatus Molin 1858, = Eckinorhynchus devisianii Molin 1858, = E. flavus Molin 
1858, = Acanthocephalus incrassatus (M.) Kostylew 1926). 


Source : MNHN, Paris 
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Puni de tronc mince et transparente, 1NERME (nu moine temporairement jusqu'à ce que l'on réexamine 
de nouveaux spécimens de cette espèce!). 

Corps plus large en avant qu'en arrière. 

Mâle de 3 à 4 mm de long, femelle de S à 6 mm (selon S-rossiCH 1898). 

Proboscis ovoïde de 0,20 m de long sur 0,14 mrnm de diamètre maximum dans »a partie moyenne, 
réduit à 0,10 ou 0,14 mm dans sa partie basale. 

Crochets disposés selon 12 blés de 5 crochets possédant des racines de forme simple, sans apophyse 
supérieure et dont 1s taille n'excède pas la longueur de In lame. Selon KOSTYLEW (1926) les dimensions des 
crochets sont les suivantes : CI >- 0,025 i 0,028 mm. - Cil = 0,035 à 0,039 mm. - (Il 1 0,053 à 

0,054 mm. - CIV = 0,014 J 0,017 mm. - CV «= 0,010 à 0,014 mm. 

La taille des crochets décroit donc très brusquement à la hase dn rostre. 

Cou court de 0,07 mm de long. 

Réceptacle de 0,4 à 0,7 mm de long avec ganglion cérébrolde placé à la base, 

Lemnisques pratiquement de la même longueur que le réceptacle, parfois un peu plus longs. 

Testicules dm* 1s tiers moyen du tronc, l’antérieur de 0,054 à 0,046 mm, le postérieur de 0,54 à 
0,43 mm. 

Six glandes eémentaires disposées en trois paires. 

Embryophores ellipsoïdaux de 0,071 mm de long sur 0,014 mm de diamètre avec grande* hernie* 
polaires de 1a membrane moyenne. 



Source : MNHN, Paris 
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ACANTHOCEPHALOIDES KOSTYLEWI Meyer 1932 (= Acamhocepkalus propinquus 
sensu Kostyiew 1926). 

Mâles de 4,8 mm de Ion*, femelle d’environ 8 mm de long. 

Corps cylindrique, inerme (nu moins temporairement), large de 0,72 mm dans sa partie antérieure puis 
allant en s’amineissant vers l’extrémité postérieure. 

Trompe cylindrique, i apex arrondi, quelque peu rétrécie vers la hase. Longueur de 0,23 nun cher le 
mâle pour un diamètre maximum de 0,18 mm, longueur du rostre chez la femelle de 0,27 mm pour une laraeur 
maximum de 0,18 mm. B 

Armé de 16 file» de 5 crochets dont les dimensions sont les suivantes : 

MâU : Cl : 0,0393; Cil : 0,0643; CIH : 0,0714; CIV : 0,0714; CV : 0,0357 mm. 

FcmcU, .• CI : 0,0536; Cil : 0,0714, 0,0642; Clll : 0,0785; CIV : 0,0821; CV ; 0,0357 mm. 

Les racines des crochets n’ont pu être mesurées, on peut cependant noter qu'elles ne présentent pat 
d’apophyses latérales et qu'elles ne sont pas plus longues qus la lame du crochet. r 

Les crochets basaux sont de simples épines. 11 n’y a pas de transition entre les crochets vrais et les épines 
basales. 

Cou très court. 

Réceptacle à double paroi inséré à la base du proboscis; long de 0,46 mm. 

Ganglion eérébroïde placé au fond du réceptacle. 

Lemnisques d'une longueur sensiblement égale à celle do réceptacle (chei les spécimens rétractés) mais 
sensiblement deux fois plu» longs que lui cher les spécimens en extension eomplète. 

Testicules placés dans le tiers moyen de la longueur du tronc. L’antérieur de 0,23mmde longsurO 
de large, le postérieur de 0,27 mm de long sur 0,23 mm de large. 

Six glande* cémentaùe* tpbéroldale* sensiblement disposée* par paires â environ 0,6 mm de distanee 
du testicule postérieur. 

Ëmbryophore* mûrs de 0,06426 â 0,07140 mm de long sur 0,01428 â 0,01785 mm de diamètre. 

fféls définitif : Solea natuta Pallas. 

Localité : Sébastopol (mer Noire, U.R.S.S.). 


ACANTHOCEPHALOIDES SOLEAE (Porta 1905) Petrotschenko 1956 (= Echinorhynchus 
soleae Porta 1905, E, rhytidodes Monticelli 1905, = E, auranliacus Monticelli 1887 (9) 
= E. corrugatus Monticelli 1900). V ” 


Femelle de 12,5 & 16 mm de long, mâle de 0,5 â 14,5 mm. 

Corps quelque peu atténué en avant et en arrière, inerme (ee détail est peut-être exact ear la grande tailt 
de cette espèce me fait douter de son appartenance au genre AconthoccphaloidU). u * 

Proboscis ovale, resseré à sa base, long de 0,4 mm. 

Crochets disposés selon 12 file» de 5 à 6 crocheta, le» antérieurs sont les plus gros, les moyens les D 1 
petits et les basaux spiniformea et petits (ce caractère, s'il est exact, suffirait â différencier cette espèce dOl* 

p ropinquus). 

Cou très court de 0,1 mm de long. 

Meyer classe cette espèce dans les Echinorhynchut ssnsu lata et ajoute ce commentaire auquel on ne d 
que souscrire : « Cette espèce appartient vraisemblablement au genre AconthociphaloUUt. Cependant^ 
demain au’en donna Porta est. comme sa description.oueloue peu insuffisant.» C’est i» r_ . ,e 


H6u définitif : Sotta impor. 

Localité : Méditerranée (eûtes italiennes). 


SOUS-FAMILLE DES ARHYTIIMA CANTHINAE YAMAGUTI 1935 
Diagnose. 

Arhythmacanthido* ne possédant pas d’épines génitales mais seulement des épines euticulaires anté- 
Probosrfs tendant â devenir plus eourt et sphéroïde). 

Genre type ; Arkythmacanthus Yamaguti 1935. 

Autre genre : Gorgorhynchoides Cable et linderoth 1963. 


Source : MNHN, Paris 
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Genre Arhythmacanthus Yamaguti 1935. 

Diagnose. 

Arhythmacanthinat parasites de Poisson» de mer du Japon et des Indri. 

Corps de petite toille. 

Tronc en court fuseau (la plus (crande largeur e»t au niveau de ia moitié de la longueur du tronc), 
Partie antérieure du tronc ornée d’un champ unique de très petites épines, très serrées le* une* contre 
les autres et enchâssée* dans un repli de la cuticule (d'oil l'aspect écailleux de cette partie du tronc), Les 



F. Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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Fig. 126, — Arhythmacanihu* futiformU Y. 193S (d'aprè» le* figures de YikAGCn, 1935) 
A. Mile. - ■ B. Épine» cuti cul aire» du troue. 


Source : MNHN, Paris 
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épine» «ont plu» lâchement répartie» dan» la partie postérieure du ebnmp, qui couvre presque toute la moitié 
aotérieure du troue. 

Proboaci» court, sphéroldul, armé de files longitudinale! de crocheta de 3 types : de petits crochets api¬ 
caux, de grands crochets moyens et de petit» crochets ■piniforme» basaux. 

Cou court. 

Réceptacle court. 

Ganglion cérébroîde placé ou fond du réceptacle. 

Lemnieque» digitiformea, un peu plu» longe que le réceptacle. 

Organe: mâle» occupant la moitié postérieure du tronc. 

Testicules tpbétoîdaux, plocéi obliquement l'un derrière l'autre et en contact. 

Six glandes eémeutaires sphéroldoles ou en courte massue. 

Femelles inconnues ou encore non figurées. 

Espice typ» : Arhythmacanthus fusiformis Yamaguti 1935. 


ARHYTHMACANTHUS FUSIFORMIS Yamaguti 1935 (= Heterosentis fusiformis [Y.] 
Tripathi 1959). 


Deicrition basée sur quelques mâle» adulte». 

Corps piriforme ou fusiforme de 5 à b mm de long »ur 2 4 2,8 mm de diamètre maxi m um sensiblement 
au niveau de la moitié de la longueur du tronc. 

Proboscî» sphérotdol de 0,34 4 0,43 mm de long, armé, de 3 type» de crochet». 

A l’apex 18 crochet» de 0,45 à 0,063 mm de long, puit deux couronnes disposée» en quinconce de 7 cro¬ 
chets chacune, ce» crochets étant le» plu» gro» (long: de 0,188 4 0,210 mm), fortement arqués 4 la base et 
possédsnt une lame longue et mince et une racine qui «'amincit ver» ion extrémité pottérieuie et dont la 
longueur e:t inférieure 4 U moitié de la longueur de lu lame. 

Crochets butaux enfin, di«po»éi en 14 file: longitudinale» de 2 4 3 crochets chacune (généralement 3), 
longs de 0,024 4 0,069 mm. 

Con inerme de 0,18 4 0,22 mm de long, nettement séparé du tronc parce que hien moins large que 


Tronc 4 hypoderme épais contenant de nombreux noyaux épars, couvert dan» (a moitié antérieure 
d'épines ferrées le» une» contre le» antre» et dont la buse d'insertion «impie e:t profondément enchâssée an 
centre d’un repli cuticulaire en forme d’écallle. Ver» la partie postérieure de l'aire ipinulée, les épines devien¬ 
nent plus clairsemée». A l'union des tien antérieur et moyen du tronc «e trouvent quatre cellules muscu¬ 
laire» géante» poisédant de» noyoux elliptique» de 0,11 4 0,12 mm de long tur 0,05 4 0,06 mm de large. 

Réceptacle 4 double paroi de 0,6 4 0,72 mm de long sur 0,25 4 0,30 mm de large. 

Ganglion eérébrolde plocé au fond du réceptacle d'où sortent deux court» rétinacle». 

Deux et même parfois quatre lemnuque» digitiforme» dont la longueur varie de 0,5 4 1,6 mm. 

Testicule* ovoïde», placé» en arrière de la moitié de la longueur du tronc, contigus et placés obliquement 
l’un derrière l’antre, de 0,7 4 0,88 mm de long «ur 0,50 4 0,62 mm dt large. 

Canaux déférent» larges et sinueux. 

Vésicule séminale ovoïde d'environ 0,25 mm de large, placée dorcslement par rapport 4 l'extrémité 
inférieure de» déférents. 

Six glande» cémentaire» piriforme» formant une masse eompacte en arrière de» testicule». 

Organe de Süfftigen en longue massue. 

Partie musculaire de la bourio eopulutrice possédant deux diverticule» «aeculaires et 20 rayons digi- 
tifonne» de 0,05 4 0,06 mm de long. 

Orifice génital mâle exactement terminal. 


H6u définitif : Sphocroides »p. (Tctraadontidot). 

Localité t côte pacifique de 'Wakeyama et préfecture de Mie (Japon). 


ARHYTHMACANTHUS SEPTACANTHUS Sita 1949. 

J’ai reçu du Professeur P. J. Sanjeeva Raj, de Madras, communication d’un travail 
fait par l’un de ses élèves dans lequel figure cette espèce demeurée totalement inconnue 
parce que la description princeps semble en avoir été publiée dans une thèse ou un diplôme 
d’Université en Inde. Il me paratt indispensable de publier Us descriptions d’espèces nouvelles 
dans des revues à large diffusion. Ces descriptions originales peuvent naturellement figurer 
dans une thèse mais elles devraient ensuite être reprises dans des journaux que reçoivent les 
grandes bibliothèques scientifiques du monde. La Commission internationale de nomencla¬ 
ture devrait émettre une recommandation ce sens. 

La nouvelle description e»t ainsi rédigée : 

Mâles et femelles ayant sensiblement la même taille. Proboscî» court et en ma»»ue armé de 3 type» de 
crochet». Le» crochets apiesnx sont petit» et diaposés selon 3 couronne» de 6 crochet» chacune. Les crochet» 
moyens »ont gros, fortement incurvés et disposés eelon deux couronne» de 6 crochet» chacune. Le» crochète 
basaux sont petite et trèi arqué». Ils sont diapoié» en 13 ou 14 file» dont chacune compte 3 on 4 crochets. 

Cou absent- 

8 554020 0 t3 


Source : MNHN, Paris 
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Tronc étroit en .vont, ‘k” 10 "” & 

5BSff*Sa»SÆ33S—*-w 


longueur du tronc. 




B 

FlO. 127. — -drfcyrtmoeondili* leptarondiur S. 1949 
(d'après le» figure» de Sanjeeva Raj et coll. 

non encore pnbliée» par leur» auteur» 
et qui m'ont été aimablement communiquée») 

A. Mlle. 

B. Roitre. 


LemnUque* subégaux et deux foi» plu» long» qa e j B 
réceptacle. 

Tertieule» ovoïde», »e recouvrant légèrement. 

Six glande» cémentaira piriforme» avec de» canaux 
excréteur» long». 

Véticule aéminale (organe de Sïfftigeu) piriforme. 
Bourae copulatrice aphérique quand elle eat éy,. 
ginée. 

Cloche utérine en entonnoir. Utérua et vagin long». 
Vagin avec »phincter». 


Source : MNHN, Pans 
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Embryophorr- de deux types (sans doute mûr» et immature»). 

Mr naîtrai ions : Probo-cir de 0,216 mm de long sur 0,121 mm de diamètre. 

Réceptacle de 0,405 mm de long »ur 0,120 mm de diamètre. 

Crochet* du roitr* de 0,036, 0,060, 0,0S6 et 0,016 mm de long respectivement. 

Lemnisque» de 0.315 mm de long *ur 0,03 mm de large. 

Testicule» de 0,255 et 0,270 mm de long »ur 0,18 mm de diamètre. 

Glande» cémrntaires de 0,12 mm de long «ur 0,06 mm de large. 

Organe de Sifftigen de 0,255 mm «ur 0,105 mm. 

Bourse copuiatrice de 0,36 mm aur 0,255 mm de large. 

Embryopborê» de 0,032 mm de long «ur 0,001 ram de diamètre («an» doute de» oeuf» immature») et 
de 0,106 mm de long «ur 0,056 mm de diamètre. 

HStt définitif : Plolosut commis Hamilton-Buehnnon (fnm. des Platatidat). 

Localité : lac Pulicat (Inde). 


Genre Corgorhynchoidet Cable et Linderoth 1963. 

Diagnose , 

D'abord décrit sur une seule femelle, le genre a pu ensuite êlre plus précisément déter¬ 
miné par l’élude de» mile» (voir article original de Cable et Linderoth (1963) dans l'addendum 
de la page 716). 

Arhyihmocamhinat è probo«ci« claviforme portant pins de 20 file» longitudinale» de 10 crochets au 
moins. 

Le» crochet» de la foc* ventrale sont un peu plu» gros. Leur taille varie eelon le point d'insertion «ur le 
rostre mais devient graduellement plus petite ver» la baie. 

Cou bian développé. 

Tronc avec une partie antérieure étroite armé de nombreuse» épines suivie» par une dilatation dorsale 
(artéfact lors de la fixation?) inerme ou portant de» épine». 

Igunnisque» beaucoup pins longs que le réceptacle, contenant de nombreux noyaux. 

Testicules placés eu avant de la moitié de la longueur du tronc, bien séparé». 

Six glande» cémentaire» en bouquet compact, minces, cyÜndrotde», atteignant U testicule postérieur. 

Sac» ligamentaire* ouvert». 

Utérus long. 

Emhryopbores allongés,aan» hernie» polaircsde la membrane moyenne (immature»ou bemie*petite*?). 

Eipic* typt : Gorgorhynchoidtt «longatu» Cable et Linderoth 1963. 


GORGOR3YNCHOIDES ELONGATUS Cable et Linderoth 1963. 

la description princtpi est basée «ur un» seule femelle et le» môles n'ont pas été encore décrits complè¬ 
tement. Leur» caractères ne sont que sommairement énuméré» dan» l’addendum. 

Trône d'environ 30 mm de long avec une dilatation bulboide à environ 0,6 mm de l’extrémité antérieure. 
La largeur dn tronc pa»»e de 0,31 ô 0,42 mm en av»nt de cette dilatation et à 0,83 mm à son niveau. Cette 
« bulle» est hien visible en vue latérale. 

Le reste du tronc a environ 0,75 mm de large jusqu’à ce qu'il te rétrécisse ver» l'extrémité postérieure 
qui est arrondie et inerme. 

Crochet» du rostre disposé» selon 28 file» de 18 à 20 crochet» chacune, les antérieur» n" 2 et 3 de chaque 
file «ont aplati», en forme de Lme et ont environ 0,070 mm de long. Le» crochet» de» couronne» suivante* 
sont brusquement réduit* à nne longueur de 0,032 mm pois la taille des crochet» croît à nouveau jusqu’à 
0,068 mm et décroît enfin jnsqu'ô 0,030 mm de long pour ceux de la base du rostre. 

Cou long, largement enfoncé dan» U partie antérieure dn tronc de notre spécimen. 

Epinea cuticuiaire» dn tronc ayant environ 0,035 mm de long et disposées selon 36 file» longitudinales 
irrégulière» de 21 à 22 épines chacune avec environ 8 de» épine» de chaque file invaginée» avec la partie 
antérieure dn trenc. 

Bulbe portant 7 épines dispersées environ de chaque cAté, pointant dan» de» direction» variée». 

Lemnisques mince» ayant environ 20 mm de long. 

Orifice géniui subtcmünnl. 

Utérus de 1,25 mm de long. Cloche ntérine courts avec sou orifice à 2,18 mm de l’extrémité postérieure 

HA» définitif : Caron* chrytat (Mitchill) (Corongida»]. 

Localité : Curaçao. 

12 . 


Source : MNHN, Paris 
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Fig. 128. - Gorgorhynchoidet tlongatut C. et L. 1963 
(d*aprt» Je» figure» de Cable et Lindjebotu. 1963) 


A. Partie antérieure d'une femelle. 

B. Appareil utéro-vagmal. 


SOUS-FAMILLE DES PARÂCAISTHOCEPHALOiDINAE ISOV. SUB. FAM 
Diagnote. 


• antérieure pur, devenant 


ArythmacanlhiJai para»itea de Poiuoti» de mer. Corp» de taille petit» à moyenne. 

Tronc fiuiforme de petit» taille ou bien tronc dilaté dan» aa partie K 
pratiquement cylindrique »ur 1a plu» grande partie de la longueur. 

Jamais s'irmzs cuticvuhie*. 

Froboeei» court, armé d’un petit nombre de file* longitudinale» ne comptant que oueltrae. 
chacune. H y a toujours deux type» de crochet» tria différent* i de» croche U vrai* apicaux j* ■“'"f' 1 * 
développée» et de» crochet» baiaux tpiniforme» à racine» rudimentaire». Le pume J* i‘ un , »."“*• «e® 
Se fait »an> aucune forme de trantition. * type, 

Ganglion cérébrolde tou jour» au fond dn réceptacle. 


Genre type : Paracanlhocephaloides nov. gen. 

Autres genres : Eusetacanthus Golvan et Houin 1964; 
— Breizacanthus nov. gen. 


Source : MNHN, Paris 
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Genre Paracanthoccphaloide» nov. gen. 

H est nécessaire de créer ce nouveau genre pour classer les espèces qui sont morpholo¬ 
giquement très proches de V Acanthocephaloides propinquus de Dujardin mais dont le trône 
est INïRWE. J’ai en effet réexaminé les exemplaires de V Acanthocephaloid.es chabanaudi 
Dolifus 1951. Aucun d’entre eux ne présente k moindre trace de «pinulation sur le tronc. 

ParacanAoecphaloidiiuu parasites de Poiuon* de mer de l’océan Indien et dn Pacifique. 

Corps de petite teille, fusiforme. 

Probofci* intéré dan* l’axe du tronc, en tri* courte muBOo, armé de quelque* file* de crochet* dont on 
distingue aitément deux type* : de* crochet* tupérieura de grande taille avec de* racine* de forme «impie 
mai* bien développée* et de* crochet* d’un type à l’autre *o fait tan* transition. 

Ganglion eérébrotde placé au fond du réceptacle. 

Lenurisques plu* longs que le réceptacle. 

Organes génitaux mile* occupant la moitié postérieure de 1* longueur dn tronc. 

Eiple* typa : Parocanthocrphaloidcs chabanaudi (Dollfu» 19S1) nov. comb. (— Acanthoctpholoidri cha- 
anaudi Dollfu» 1951). 



B. Appareil génital femelle. 

C. Ro*tre (d’apré* la figure originale de Dollpvi 1951). 

D. Embryopbore mûr. 

PARACANTHOCEPHALOIDES CHABANAUDI (Dolifus 1951) nov. comb. (= Acantho- 
cephaloides chabanaudi Dolifus 1951) (1). 

1. JV*c Acan&ocephaloidct chabaudi in Yamaguti 1963. L'espèce est eu effet dédiée par Robert Ph. DoiLFUS 
à Paul Chabahauh, spécialiste de* poisson* et singulièrement de* Pleuronectiforme* et non A Alain G. Cha- 
SAUD, directeur du laboratoire d’helminthologie-protûilologie du Muséum d’Hietoire naturelle de Pari*. 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Pans 
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Cette espèce est décrite d'aprè* plusieurs spécimens récoltés par Paul Chabanaud. 

Corps subcylindrique dans environ scs deux tiers ultérieurs puis s'atténuant jusqu’à l'extrémité 
postérieure. 

Mâle Ion* d’environ 2,î à 2,5 mm avec un diamètre maximum de 0,32 à 0,34 mm. 

Femelles longues d’environ 3,3 à 3,5 mm pour un diamètre maximum de 0.50 à 0.52 mm. 

Proboscis claviforme mesurant environ 0,30 à 0,32mm de long sur 0,17 à 0,17S mm de diamètre, por¬ 
tant 12 files de 6 crochets, chsqiie file comprenant soit 3 crochets suivis de 3 épines soit 4 grands crochets 
suivis de 2 épines. Les « épines » basales sont subégales et mesurent environ 0,015 à 0,020 mm, les grands 
crochets augmentent de longueur jusqu'au troisième à partir de l’apex. Le premier est long d’environ 0,044 
à 0.050 mm, les deux derniers, dons les files de quatre grands erocbets, sont longs d'environ 0,100 à 0,110 mm, 
mais dans les files de trois grands crochets, l’avant dernier est long de 0,085 à 0,088 mm alors que le dernier 
grand atteint 0,115 à 0,125 mm. C’est donc le damier crochet des files de trois grand* qui atteint la plut 
grande longueur de tous les crochet» de la trompe. Il n’y a aucune transition entre les grand* crochets de 1* 
zone antérieure et les petit* de la zone postérieure. Il n’y a pas d’alternance régulière entre les files 3x3 
et 4 -1-2. Chez les spécimens que j’ai examinés, les files 13 + 3 étaient généralement plus nombreuses qui 
«elles 14 + 2. 

A la surface du tégument il n’y a aucune trace de tpinnlation. 

Les lemnirques sont linguiformet, dépassant peu ou ne dépassant pas le niveau dn fond du réceptacle. 

Testicules globuleux et se touchant. 

Glandes cémentaire* au nombre de 6 (3 de chaque côté) irrégulièrement sphéroldale*. 

A cette description princeps j’ajouterai que je n’ai pas trouvé trace de papille sensorielle sur le cou 
mais je ne dispose que de quelques spécimens dont le rostre est partiellement invaginé dans la partie supé¬ 
rieure dn tronc. 

Le ganglion cérébrolde est placé au fond du réceptacle. La vésicule séminale eat très grosse et l’organe 
de Sifftigen bien développé. 

L’appareil génital femelle est relativement long par rapport à la faible longueur totals dn tronc puisque 
la cloche utérine est presque située au niveau de la moitié de la longueur du tronc. Cette cloche est étroite. 
Elle est suivie d’une grappe de cellules sélectrices avee deux diverticules de part et d’autre de la base de la 
cloche. 

Le tube utérin est long et assez large. L’entonnoir vaginal est épais et bref. 11 n’y a qu’un seul sphincter 
vaginal st le bulbe vaginal est bien développé. La vulve est subtermino-ventrale. 

Dana la description originale la figure 4 montre un embryopbore dont les dimensions sont de 0,037 à 
0,040 mm de long sur 0,012 à 0,015 mm de diamètre. En réalité la coque externe n’a pas été figurée. Elle 
est eu effet très mince. 

Les embryopbore* sont en fuseau allongé et mesarent environ 0,065 mm de long. 

Les hernies polaires sont peu accentuées. 

HSls défini»/ : Cynoflossus santibartntit Norman (fnm. des Cynoglossidae). 

Localité : Zanzibar. 


PARACANTHOCEPHALOIDES PLOTOSI (Yamaguti 1935) nw. comb. (= Heterosentis 
plotosi Yamaguti 1935). 

La description prinetpt est basée sur un seul mâle mais l’espèce a ensuite été revue par Fuxui et Mow- 
SITA (1936) puis par Yamaguti (1939). Ce dernier a complété sa description originale grâce à un certain 
nombre de femelles adultes. 

Proboscis court de 0,18 mm de long sur 0,125 mm de diamètre chez la mâle, de 0,21 mm de long sur 
0,13 mm de diamètre chez les femelle*. Crochet* antérieurs disposés selon 6 spire* de 5 crochet* de 0,036 
à 0,087 mm de long. 

Les crochet* le* plus postérieurs sont les plu» gros. Ces erochet* antérieurs possèdent mie lame longue 
et mince etils sont fortsment arqués à la base. Leur racine est longue, de forme simple, amincie en arrière. 
Le* crochets du groupe postérieur sont disposés selon 14 file* longitudinales de 4 à 5 crochets chacune, 
le* plus antérieurs sysnt environ 0,018 mm de long et le* suivants devenant graduellement plus courts 
vert la base du rostre. Les crochets de la couronne basale n’ont que 0,009 mm de long et sont disposés 
par paires un peu obliques dans trois files. 

Lorsque l’on voit le schéma de Yamaguti (1935, fi*. 28), on ne peut s’empêcher de penser que le 
décompte des crochet* n’est pus exact. Ils ne sont, à mon avis du moins, pas disposé* selon des spires mai* 
selon des filet longitudinales, conformément au schéma rencontré chez tous les autres Palaeacanthoccphala. 
11 y a 14 files longitudinales de 2 f- S ou 3 + 5 ou plutôt 3 + 4, ce qui donne 7 crochet» par file dont 2 on 
3 crochets vrais apicaux et 4 ou S épines basales avec une épine supplémentaire intermédiaire an nivean 
dr la couronne basale. Cette disposition te retronve encore bien plut nettement sur le tchém* que Tri¬ 
chait (1959) a donné de l’espèce qu’il a observée en Inde et assimilée à H. plotosi (fig. 9 D, p. 79). 

Cou menue de 0,11 à 0,20 mm de long. 

Tronc légèrement fusiforme, de 2,18 mm d* long sur 0,57 mm de large chez le mile, orné dans ta partie 
antérieure d’épines extrêmement fine», non engainées de cuticule. 

Sur la face intérieure de la piroi du tronc, il y a nnc rangée transversale de quatre cellnles musculaire# 
géantes placées au niveau de l’extrémité inférieure des lemnitques. 

Réceptacle à double paroi ds 0,33 à 0,38 mm de long sur 0,1 à 0,12 mm de diamètre. 

Ganglion eérébrolde placé au fond du réceptacle. 

Lemnisquee cyiindroldes, allongés, da 0,4 à 0,5 mra de long sur 0,05 mm de large. 


Source : MNHN, Paris 
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Testicule» ovoïde* de 0,37 à 0,40 mm de long sur 0,33 A 0,35 mm de diamètre, placé» directement l’un 
derrière l’autre au niveau de lu d “ trMIC ' 

V^^/sémmale ovSde dTo,U mm de large, placée à l'extrémité postérieure de* conduiU cémentaires. 
Ci, rfonde* cémentoire- piriforme» placées immédiatement en arrière du testicule po*térieur. Extré¬ 
mité^^’c^^.cl.teur formant un .phincter bulbeux large de 0,054 mm. 

Organe de Sâfiügen allongé d’environ 0,45 mm de large. 

Partir mur cul aire de la bourse copulatrice ayant 2 diverticule» antérieurs sacciforme* et de petit* 

- ’ *-*-’- -u être préci»é. 

588 mm de diamètre, avec une paroi mu*culaire de 0,012 mm 


rayons digitiforme* dent le nombre n a 
Bourse copulatrice globulaire de < 


Embryopbore»A COque .xtea.e ellipsoidale. filamenteuse de 0.051 à 0,060 mm de 
5 mm. de diamètrV(iTrai.) et de 0,048 A 0,054 mm ,ur 0,013 à 0.01S mm (fixation à I’, 


0,015 mm de diamètre (à (ni») 
donnée* pur Fukui et Monsitu 0,0476^10^. 


'alcool, dimensions 


2VC* fuwi ---— ' . 

Membrane moyenne avec içroMe* berrne» polaire*- 
Acsntbor de 0,031 à 0,034 mm de long sur 0,010 à 0,011 n 
Hôu dlfinUif : Plolotua anguillarit Lacépède (Plotosidtu). 
Locolilé : préfecture de Mie et de Wakayama (Japon). 


PARACANTHOCEPHALOIDES TRIPA THlt nom. nov. (= Heterosentis plotosi sensu 
Tripathi 1959). 



Fig. 13t. , 

Parocortihouphaloidn tripathu 

nom. nov. Rostre 
d’aprè. la figure de Twpatbi, 
1959 


Cette espèce me paraît différente de l’espèce japonaise. Tri- 
p*Tm en donne une description très succincte, disant seulement 
que «o* exemplaire» «ont identiques à ceux étudié» par Yamacuti. 

Cependant les dimensions qu'il donne dans son tableau (p. 18) 
«ont les suivante* : 

Femelles de 5,29 mm de long, mâle» de 2,39 A 2,52 mm de long. 
Largeur maximum de» femelle» 0,72 mm, largeur maximum de» mâles 
de 0,36 A 0,50 mm. 

Probosci» de 0,17 A 0,29 mm de long sur 0,11 A 0,2 mm de 
diamètre. 

Il est armé, selon Tripathi, de six rangées spirales de 5 crocheta 
antérieur» et de 13 A 14 file» de 3 à 4 crochet* spiniforme* A la base 
le» crochets antérieurs faisant de 0,057 A 0,064 mm de long et les 
épines postérieures 0.015 mm de long. En fait le schéma de la figure 
9 (p. 79) montre qu’il y a effectivement 13 A 14 filet de crochet» 
comprenant alternativement 2 crochet* vrai* apicaux et 4 crochet» 
spinlformes basaux et 3 crochet* vrai» apicaux avec 3 ou 4 crochets 
spiniforme» basaux. Le» crochets apicaux (pour autant que la figure 
soit exacte) semble proporUonneilomcnt bien plu» gros que dan. 
l'espèce japonaise. D'autre part il n’y a pas de petite épine euppl£. 
mentaire au niveau de la couronne bsiale. 

Cette espèce mériterait nne redeecription et quelques figures 
plus précise». 

llôu définitif: Ptatosu * contniu (Uamilton-Buchnnan) [Floiosùfa.j. 

Localité : lac Chilk» et estuaire de la rivière Matla A Port-Can- 
ning (Inde). 


Genre Euiebicanlhiu Golvan et Houin 1964. 

Diagnose, 

Paraeanlhocephaloidinar parasite* de Poisson» de mer. 

Corp* de taille moyenne. Tronc inerme, cylindiotde mince, dilaté en bulle dans sa partie tout an té- 
rieure, légèrement dilaté dan» sa partie toute postérieure. 

Sous-cuticule contenant de «ombreux fragment* de noyaux géant*. 

Canaux principaux do système lacunaire latéraux uni» par de» anastomose» formant nn réseau A 

^îpr 0 C^v r ^ n M^^lwdf»l d ' ; . ““ P« a dilaté A l’union de» 2/3 antérieur» et du 1/3 postérieur, ce 
dismètre maximum repré»entant la limite entre le» crochet» vrai» antérieur» A racine* bien développé*; e \ 
le» épine» inférieure» A racine» rudimentaires. 

P<u de dissymétrie dorso-ventrale de» croebet*. 

Réceptacle inséré à ia base du rostre possédant une double paroi dont l’extemo est formée de fibre* 
° bÜ< GmgUon cérébrolde placé an fond du réceptacle. 


Source : MNHN, Pans 
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Lemnisques sensiblement de la même longuour que lo réceptacle, aplatis en feuille; organes géni¬ 
taux mâles n’occupant quo le 1 H postérieur do la longueur du tronc. 

Six glandes eémentaires non disposées par paires. 

Orifice génital mâle pratiquement terminal. 

Appareil génital femelle court. 

Tube utérin présentant trois portions, la paroi s'épaississant de haut en bas par adjonetions succes¬ 
sive* do deux nouvelles assises musculaires internes. 

Deux sphincters vaginaux, l’interne plus fort que l’externe. 

Vulve subtermino-ventrale. 

Embryophores ellipsoïdaux, A eoque extemo mince, avec grandes hernies polaires de la membrane 
moyenne. 

Eé pic* fyp» ; Eujeiorortdio» aimplrx (Rudolpbi 1610). 



EUZETACANTHUS SIMPLEX (Rudolpbi 1810) Golvan et Houin 1964 (= Echinorhynchus 
Triglae gurnardi Rathke 1799, = E. simplex Rudolpbi 1810, = E. urniger Porta 1905 
nec Dujardin 1845). 

Les femelles les plua grandes mesurent environ 26 mm de long alors que les mâles ne dépassent pas 
16 mm de long. La forme générale du corps est tris caractéristique et sensiblement identique dans les 
deux sexes. 


Source : Mt lHN, Parts 
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FlC. 153. — Emelacaruhut timpltx (R. 1810) G et H 1964 

C. Mile. 

D. File de crochet» du rostre. 

E. Appareil utéro-vaginal. 

F. Embryophore, 


Le proboscii e«t inséré dan» te pro¬ 
longement même do grand exe du tronc 
mm» plu» prie de la face ventrale que 
de la lace dorsale. La portion toute 
antérieure du tronc est trè» dilatée et 
forme une lorte de bulle qui contient 
le réceptacle et lo» lemni.ques et dont 
la plu» grande largeur »e trouve sensi¬ 
blement 1 la hauteur du fond du récep¬ 
tacle. 

Le corp» «‘amincit ensuite tri* rapi. 
dement si bien que la partie la pin* 
étroite du tronc est située 1 l’union du 
1/S antérieur et des 4/5 postérieur». 
Fui» le diamètre augmente tris pro¬ 
gressivement jusqu’à l’extrémité posté¬ 
rieure laquelle est à nouvoau brusque¬ 
ment dilatée mai» beaucoup moins que 
la bulle antérieure. Cher 1. femelle le 
diamètre de U bulle antérieure e»t de 
0,7S à 1 mm, la partie la plus étroite a 
environ 0,48 mm de diamètre et la dila¬ 
tation postérieure 0,80 mm de diamètre. 
Chez pes mâles la bulle antérieure a 
0,80 mm de diamètre, la partie 1» „) 08 
étroite a environ 0,35 mm de diamètre 
et la .dilatation postérieure 0,55 mm de 
diamètre. 

.. .J*“ bo * ci : Mt Pratiquement 
cylindioïde, long de 0,45 à 0,70 mm chez 
les femelle», de 0,42 A 0,63 mm chez l*s 
mole*. Le diamètre maximum de 0,2 mm 
environ est situé A l'union des 2 / 3 anté¬ 
rieur* et du t/3 postérieur de la lon¬ 
gueur, A hauteur de la dernière cou¬ 
ronne do crochet», la partio postérieure 
qui porte les trois couronne, d’épine, 
est légèrement rétrécie. P 

Ro»tre armé de 14 file, longitudi¬ 
nale. de 10 A 11 crochet, chacun? 

7 A 8 crochet, vrai, antérieur, et troU 
épine, postérieure». La taille des 
chets augmente progressivement d- 

apex ver» la hase du rostre, le. rfus 
ong. mesurant environ 0,06 mmde 
long .ur la face ventrale et 0,055 m m 

sur la face dorsale. Il y a donc peu de 
dissymétrie tant dan, lu taille que dans 
la forme. Racine, de forme .impie d. 
0,065 A 0,072 mm de long. U. tJû 
épine, postérieures de cha^e file 
rent environ 0,03 A 0,04 mm de lo£ 
la plu. grande étant la .upérieure «T 
plu. petite la basale. Ces épine, ont de! 
racine, réduite, et possédant une conru 
apophyse supérieure. e 

J. C : OU c ylindroconimie 

d environ 0,10 mm de haut. <ÏUe 

Réceptacle de 0,90 A 1,3 mm de 
long, inséré A la ba.e dn rostî? e 
m«.ue A grosse extrémité inférieure 
(diamètre maximum 0,18 A 0 22 
possédant une double paroi muscuU^’ 

i."SK..”Zîr •— <Æ 

Ganglion cérébrolde fusifor m 
placé au fond du réceptacle. C ’ 

Lemnisquei aplatis, à grosse e-,-r 
mité postérieure, aussi longVou A «*•*' 
plu, courts que l e réceptacle. pew ® 

Canaux principaux du . y , t x m 
lacunaire latéraux, unis pw y ré "®* 
d anastomoses i large, «mille* rro^.ï 
rement polyédrique*. KoU| *' 


Source : MNHN, Paris 











SYSTÉMATIQUE DES ÀCANTHOCÉPHALES 


185 


Appareil génital mâle n’oecupsm que le 1 /4 postérieur de la longueur totale dn tronc. 

Testicule* placé* l'un derrière l’antre, un peu séparés, ellipsoidaux longe, de 0,95 ù 1,1 mm de long. 

Six (landes cémentairei formant un bloc compact de 0,80 mm de longueur totale, chaque glande étant 
pim ou main* epbéroldale et possédant un canal excréteur propre, large. Ces canaux sont groupés en deux 
faisceaux de trois chacun qui passent le long de* face» latérales de l'organe de Safftigcu. 

Organe de Sàfftigen pirifbrmc 1 grosse extrémité supérieure, de 0,50 mm de long environ. 

Partia inférieure du canal éjaculateur dilatée en vésicnle séminale placée immédiatement au-dessus 
de la bonne copnlatricc. Bourse copnlatrice possédant deux diverticules antérieurs et une chape muscu¬ 
laire épaisse. 

Pénis court, conique, centrant le bourse. 

Orifice génital mâle sensiblement terminal. 

Appareil génital femelle très petit par rapport 4 la longueur totale du corps (1 /16 environ) et compre¬ 
nant une cloche utérine de 0,15 mm de long 4 paroi épaisse, centrée par le ligament antéro-postérieur. 

L'appareil sélecteur est formé de huit grosses cellule». 

Partie tubulaire de l’utérus de 0,58 mm de long et formée de trois parties : une partie supérieure de 
0,80 à 0,1 mm de long & paroi très mince, une partie moyenne de 0,27 mm de long oit la paroi externe mince 
e»t doublée d’une paroi musculaire interne épaisse, une partie inférieure de 0,180 mm de long contenant 
l'entonnoir vaginal. Cette partie est la plus large (0,1 mm de diamètre environ). 

Vagin de 0.08 mm de longueur totale comprenant an gros sphincter interne de 0,08 mm de large et 
de 0,0S mm de haut, et un spbineter externe faible. 

Vulve subtermino-ventrale. 

Embryopbore* ellipsoidaux de 0,075 mm de long sur 0,019 mm de diamètre, â coque externe mince, 
avec grandes hernies polaires de la membrane moyenne. Aeanthor de 0,04S mm de long sur 0,011 mm de dia- 


Hôiu définitif» : Mnilut turmuUtia Linné 1758, Trigla gurnadu* Linné 1758 et Trigla adriatica (Gradin) 
in L i nn é 1758 (=> Trigla lintata Walbaum). 

Localité : Danemark et Banyula-sur-Mrr (Pyrénées-Orientales, France). 


Genre Breixacantha* nov. gen. 

Diagnose . 

ParacamJuKtphaloidinat parasites de Poiasons de mer des cites de France et d’Afrique du Nord. 

Corps de trille moyenne, cylindrolde dans la plus grande partie de sa longueur mais légèrement dilaté 
dan* sa partie antérieure, le diamètre maximum étant situé en arrièrr du fond du réceptacle. 

Proboscis assez court, en ma«sue 4 gros» extrémité supérieure, armé de quelques file» longitudinales 
de quelques crochets se répartissant eu deux types distincts. Les ernebeta supérieurs sont des crocheta 
vrai», 4 racines bien développée* ds forme simple. Le» crochets baseux sont de simples épines à racines 
rudimentaires. Il n'y a pat de dissymétrie dorso-ventrale nette de» crochet». 

Cou court. 

Réceptacle & double paroi. 

Ganglion cérébrotde placé ao fond du réceptacle. 

Lemnisquei minces, plu» longs que le réceptacle. 

Tronc inerine,^ paroi épaisse contenant de nombreux fragmenta nucléaires. 

Canaux principaux du système lacunaire latéraux unit par de» anastomoses formant un réseau 4 
mailles grossièrement polyédriques. 

Organes génitaux mâles occupant plus de la moitié postérieure du trône. 

Testicules très allongés, placés l'un derrière l'autre et en contact. 

Six glandes cémentairei disposées en trois paires superposées. 

Orifice génitrl mâle terminal. 

Appareil génital femelle court. Tube utérin large. Entonnoir vaginal bref. 

Vagin à deox sphincters bien développés. Vnlve pratiquement terminale. 

Embryophores en ellipsoïde court avec hernies polaires très peu saillantes de la membrane moyenne. 
Aeanthor couvert d'épines sur teute sa hauteur. 

Esplct typt ; BrciiaeanAus chabaudi n. sp. 


BREIZACA NTHUS CH AB AUDI n. sp. 

La description est basée sur plusieurs dizaines de spécimens tant mâles que femelle» mûrs dont un 
grand nombre sont dons uu mauvais état de fixation car les proboscis sont invaginés. Les plus grandes 
femelles mesurent entre 15 et 20 mm et les miles de 9 à 11 mm de long. La partie antérieure dn corps est 
fusiforme, le plus grand diamètre (0,8 à 1 mm chez les femelle» et environ 0,7 mm chez les mâles) est située 
un peu en arrière du fond du réceptacle. 

La partie postérieure du tronc est pratiquement cylindrique et le diamètre varie de 0,6 mm chez le* 
femelle* & 0,5 mm chez les mâles. 

Le proboscis est relativement court, mesurant 0,43 mm de long chez le spécimen type figuré ici. Sa 
forme est celle d'une massa* â grosse extrémité antérieure. Le diamètre du rostre e«t de 0,18 mm ù l'apex 
et 0,13 mm 4 la base. Il y a de 16 4 18 file» de 9 â 10 crochets qui *e répartissent en deux type*. Les cro¬ 
cheta supérieurs (6 on 7 premier* de chaque file) sont d** crocheta vrais â racine de forme simple maie bien 


Source : MI IHN, Pans 
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développée. Le» 3 ou 1 croche U infé- 
rieur» ont de» racine* rudimentaire», ce 
•ont de simple» épine, arquée» fortement, 
le» crochet» «picaux «ont assez petit», 
ceux de. couronne» IL 1H et IV.ont 
le. plus grands. On pisse sans transi- 
tion de» crochets vrai» aux épine, 
basales. Il n y a pratiquement pas de 
différence de taiHe on de forme entre 
le» crochets dorsaux et les ventraux. 

Le rostre s’insère dans le prolon¬ 
gement du grand .« du tronc L c “u 
ctt court, tronc conique. 
nQ l* *«*«•* **t court, mesurant 
0,9 mm chez le male type et 1,1 tnin 
chez la femelle type. H est cylindroIdT 
«Mc mince (diamètre de 0.13 mm) 
muni dune double p.roi musculaire’ 
f /r , r cérébrolde est situé au 
fond du réceptacle. u 

Le» lemnisqucs sont assez étroits 
et toujours plu. Ion,, que le réceptacle* 
La cuticule du trône est très 
épaisse mais presque toujours lisse aan. 

mJ fixi° m ’ mém ' ' e * 

L'appareil génital mile occupe près 
de. deux tiers postérieurs du tronc P 

allon^fîls^Vr 
; Z*i‘ M 5 , de . ,on « Po« r.ntél 

ncur, et 1,05 mm de long pour 1© p 0l ^ 

?, * • u “Jmtmmm). II. tont pU Jf 
1 un derrière l’.utre et en contact 
. 11 Y » *ix glandes céraentairc» vnln 
mineuse, disposes selon trois p^ 
placées le. une» «u-de..ou» de. 
et émettant des canaux excréteur» 
larges Ces canaux par groupe de 3 flan 
quent latéralement l’organe de Sifftiaen 
qui est très bien développé (0.75 ^ 
de long snviron), piriforme A dos»» 
extrémité supérieure. Kro *** 

La vésicule séminale est 1 -- 1 . 
bien visible sur les dissection, d! 

reil génital mâle. ' “PP“ 

11 y a deux diverticule. de «eetin» 
circulaire i la base de la eh.n» „ oa 
luire de la bourse copulatric*. L* 
est assez court et trapu. Les diri..^“ 
de la chape copulatrice ^t bfen^,? 
blex H y en a une vingtaine. 

L orifice génit»! mâle e»t prati m , 
ment terminal. P r * tique- 


»on» L géniUl femelle «t Msei! 

ïs^n? min PnQr UM *-*• de 

Ls cloche utérine est couru x 
parois épaisses, longue de 0,21 nun ™ vi à 
ren avec de gros.» eeUul« JSSUÏÏ" 
A •* base. Le tube utérin est 
large (0,12 nun de diamètre en moyerm^ 
L entonnoir utérin est court. . 
est muni de deux sphincters de ihf® 
sensiblement égale. La vulve 
quement terminale. P r ati- 


Fw. 134. - Brciiacanihu* ckabaudi »p. nov. 

A. File de crochets du rostre. - B. Femelle. - C. Mile. 
D. Rostre. - E. Embryopbore et crochet de l’.canthor 
F. Appareil géniul male disséqué. - G. Appareil génital 


Source : MNHN, Paris 
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Lti embryophore» sont en ellipsoïde court avec une coque externe itérez épaisse et surtout une mem¬ 
brane moyenne épaiue pouuent d< - hernie» polaire» brève» ver» chacun de» pôle*. Leu dimension» de 
l’embryophore mûr «ont d'environ 0,06 mm de long sur 0,022 min de diamètre. L’acanthor mesure environ 
0,01 mm de long aur 0,02S mm de diamètre. Le» épin»s embryonnaire» intérieur* »ont bien visible*. Celle» 
du reste du eorp» sont punctiforme» à la plus forte immersion. 



Embryophore mûr, 


Source : MNHN, Pans 
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Je dédie cette espèce nouvelle k mon ami Alain G. Ciiaiiaud, di 
protozoologie du Muséum national d’Hiitoir* naturelle de Pari*. 

KSte définitif : Mullut lurmuieius Linné 1758 (nombreux spécimen» récolté* tant nar Poarvr 
Théodore Monod). * ‘T 

Localité : Concarneau (Finistère). 


BREIZACANTHUS IRENAE n. sp. 

La description e*t ha*ée sur deux spécimens adulte*, un mâle et 
(collection do Robert Fh. Derniers). 

La femelle mesure 16,76 mm de long pour un diamètre maximum de 0,80 mm. Cette nartic I» i 
it située un peu au-desieu. du fond du réceptacle. P " pluB 

Le mâle mesure 6,2 mm de long pour un diamètre maximum de 0,5 m 


te femelle, coloré» et monté* an bmui 


Probosci* court, mesurant 0,40 mm de long pour 0,11 mm de diamètre k la haie et 0 14 mm A t 
dans la région .ubaptcale eit le diamètre e*t maximum. Ce re.tre e*t donc en forme de eourte raarouè iV" Ee 
extrémité supérieure. massue a grosso 

Il est armé de 12 files de 9 crochet, chacune. Ce. file* comptent alternativement 6 crochet, vrai. „,„z 
rieur* et 3 crocheta « ipimforme*» basaux eu 5 crocheu vrai* tupérieur* et 4 crocheta * .„;„ r p6 ‘ 
basaux. Le* crochets les plu* gros sont les suhapicaux. Les «épine*» hiuale* «ont mine... _“ rme ' * 
arquées. 11 n'existe pas de transition entre les crocheu vrai, apicaux et les croeheU .nmifo™.. C em * I,t 
Le rostre ■ insère dm. le prolongement du gr.ad axe du tronc. Le cou e.t court, tro^oid^ b "* a,ut * 


Réceptacle inséré à la base du rostre, de 0,65 m 


iu ~.tr*, de 0,55 mm de long *ur 0.09 mm de dTamètre mS^ , 
n de long *ur 0,15 mm de diimètie ouximum chez la femelle cilCz *• 

Le ganglion céréhrolde e.t placé au fond dn récepUcle. Le. lemnitque* »ent toujeur. nette™..,. . 
long* que le récepUcle. ^ nettement plu. 

Cuticule du trône liue, très épais». 

Appareil génital mile occupant près de. deux tiers postérieur, de la longueur dn tronc. TestienU. 
•vde allongés, placés l un derrière l'autre mau nettement séparés. L’antérieur mesure 0,62 mal? *" 
0,20 mm d* diamètre, le poitèrieur meiarc 0,80 mm de long »ur 0,22 mm de large mm *** 0n * 

Six glandes cémentai»* evoldes, dent la plu. antérieure tenche presque au pôle inférieur du ch . 
Canaux excréteurs trè. large», cheminant en deux faisceaux de part et d'autre de l’organe d« 

Organe de Sàfftigen volumineux, piriferme à grosse extrémité supérieure 8 
Canaux déférents présentât chacun deux ou trois dilatations ampullaires le long de leur traiet Va¬ 
cille séminale non visible sur la préparation. “■]«, Yéai- 

Chape musculaire de la bout» copulatrice possédant deux diverticules anendi, è sa W .. 
taine de digitations. et ving- 

Orifico génital mile terminal. 

t Appareil géniud femelle non visible sur notre spécimen dont la cavité centrale att remplie par le embry 
Embryophore. fusiformes longs, avec petite, hernies polaire, de la membrane moyenne 

* " ,W —»■■«••• 

Celle eepèe.me pvill différait, de le piMdente. <„ Il y , meiee de eneku rmlere.tee.l U. A- 
siens de* embryophore. sont nettement plus petites. el **• mmen.. 

Je dédie cette espèce i msn amie Irène Landad, * ou,-directrice du laboratoire . . 

zoologie du Musécm d’Histnire naturelle de Pari*. ' d helmu,tl >o>osw=-proto. 

HSu définitif : Multut turmulctut Linné 1758. 

Localité : Alger. 


FAMILLE DES HYPOECHINORHYHCHIDAE GOLVAN I960 
Diagnose, 

Palacacanthoccphala parasites de Poissons de mer ou <Tean douce. 

L'habitat est celui d’un Nrocchinorhynchut. 

Corps de petite taille, fortement arqué selon sa face ventrale. 

Tronc menue en massue i grosse extrémité supérieure, k cuticule épaisse. 

Morphologie de. neyanx (etu-euticuiaire* non précisée. Canaux principaux du mil», i 
Taux, uni, par un lyxtéme d'anastomose* transversales. ' ® * cunn, te laté- 

Probescis sphéroïde!, inséré {du, prè. de la face dorsale que de 1a face ventrale, armé de fil.. , 
nales de quelque* crochets seulement chacune. ,on git»xdi- 

CrocheU supérieur* vrais, à racine, bien développée, de forme .impie, crochet* bajaux i ,.„8 
men taire*, spraiformet. * racine, rudi- 

Cou trè» court. 

Réceptacle à deuble paroi, couru 
Ganglion cérébrelde placé au fond du réceptacle. 

Lemnisque* pld» leng» que le récepUcle mai. «cuvent replié, ai 
Muscle* rétracteur» du cou trè* puiuanU. 


Source : MNHN, Pans 
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Orginc" génitaux mâles occupant pratiquement toute la longueur du tronc. 

Testicule* volumineux, iphéroïiUux. placés l’un derrière l'autre et en contact. 

Testicule antérieur pincé doreolameol par rapport au réceptacle. 

Six glandes cémentaire» p informes, disposées assez régulicrament en 3 paires. 

Orifice génital mêle terminal. 

Vulve ventro-terminale. 

Embryophore» ellipsoïdaux, à coque mince, avec grandes liemies polaires de 1a membrane moyenne. 

Genre type ; Hypoechin orkynchiu Yamaguti 1939. 


Genre J/ypoechinorftyrecJtus Yamaguti 1939. 
Diagnose. 

Elle se confond actuellement avee celle de la famille. 
Espic* type : Hypoechinorhynchus alaeopù Yamaguti 1939. 


HYPOECHINORHYNCHUS ALAEOPIS Yamaguti 1939. 


la description de Yamacuti est excellente et très détaillée. 

Mâle : Corps arqué ventralement en forme de virgule, de 2,5 à 3,3 mm de long pour un diamètre maxi¬ 
mum de 0,65 A 0,85 nun au niveau de la partie antérieure arrondie du tronc, alors que ls partie postérieure 
est généralemeut plut étroite et mousse. Proboscis arrondi en svant et quelque peu rétréci en arrière, 
de 0,1 A 0,13 mm de long sur 0,09 A 0,14 mm de diamètre, prenant insertion aux le tronc en position ventro- 
terminale, Crochets au nomhre di 25, disposés selon 10 files longitudinales alternés, l’une des files comprenant 
3 croche U est un peu plus longue que sa voisine qui n’en compta que 2 et commence un peu en svent de la 
précédente. Le crochet le plus antérieur de chaque rangée a une racine simple, dirigée vert l’arrière mais 
les postérieure sont dépourvus de racine. La longueur des crochets est la suivante i 

Rangée de 3 crochets : Cl s 0,069 à 0,080 mm; C2 : 0,027 A 0,033 mm; C3 : 0,020 A 0,027 mm. 

Rangée de 2 crochets : Ci ; 0,060 à 0,075 mm; C3 : 0,024 A 0,030 mm. 

Réceptacle aubeylindi ique de 0,15 ù 0,18 mm dt long sur 0,1 A 0,12 mm, avee double paroi de 0,015 
& 0,024 mm d'épaisseur. 

Ganglion céréhrolde oval à elliptique de 0,1 à 0,11 mm de long sur 0,035 A 0,05 mm de large, placé 1 U 
hase du réceptacle. 

Cou très court. Muscles ré tracteur* du cou puissants. 

Tronc inerme, possédant un hypoderme très épais. Système lacunaire A structure réticulaire avec nom¬ 
breuses grosses anastomoses transvrrses. 

Lemnitquei cylindriques de 0,24 A 0,40 mm de long sur 0,075 A 0,11 mm de large,, quelque peu sinueux 
et rétractés. 

Testicules ovoïdes, directement l’un derrière Tautre, l’antérieur de 0,54 A 0,68 mm de long sur 0,18 A 
0,10 mm de diamètre situé A l’extrémité antérieure du tronc, le postérieur de 0,45 A 0,80 mm de long sur 
0,25 A 0,44 mm de diamètre, en avant du milieu de la longueur du tronc. Canaux déférents plus ou moins 
fortement dilatés avant leur confluent. 

Vésicule séminale tuhuleuse d’environ 0,1 mm de diamètre. 

Pénis se projetant dans un atrium enfermé dsna une papille génitale. 

Glandes cémentaires disposées en 3 paires, serrées les unes contre les autres; ellipsoïdes on allongée», 
pkrifirmes, bien séparées de leurs canaux excréteurs, de 0,3 A 0,5 mm de long sur 0,12 A 0,25 mm de large. 

Organe de Sâfftigen ovoldo A elliptique de 0,11 A 0,15 mm de diamètre, son extrémité proximale dilatée 
en contact avec l’extrémité postérieure des glandes cément aire - . 

Chape eopulatrice A 2 diverticules de taille moyenne et 24 rayons cylindrique» de 0,08 mm de long. 

Bourse copnlatrice hiea développée. Pore génital terminal. 

Fsmeli» ! Corps replet, généralement ineurvé ventralement, graduellement atténué vers l’extrémité 
postérieure mousse, de 2,7 A 8 mm de long sur 0,75 A 1,25 mm de diamètre près de l’extrémité antérieure du 


Proboscis ventrotermina] de 0,12 A 0,15 mm de long sur 0,13 à 0,16 mm de diamètre. 

Crochet» ou nombre de 25 disposés selon 10 files longitudinale* alternes, comme chez le mile. Rangée de 
3 crochet» : Cl : 0,08 A 0,096 ram; C2 s 0,036 A 0,038 mm; C3 : 0,027 A 0,030 ram. 

Rangée de 2 crochet» : Cl : 0,069 A 0,075 mm; O ; 0,03 A 0,032 mm. 

Réceptacle de 0,12 A 0,23 mm de long »ur 0,09 A 0,14 mm de diamètre A double paroi de 0,015 à 0,024 mm 
d’épaisseur. 

Ganglion céréhrolde de 0,08 A 0,105 mm de long sur 0,033 A 0,060 mm de large. 

Lcmniiques de 0,27 A 0,7S mm de long sur 0,048 A 0,1 mm de large- 

Utérus d’environ 0,55 mm de long, fortement rétréci dan» sa partie antérieure puis brusquement dilaté. 
V agin possédant un seul sphincter d’environ 0,03 mm de long sur 0,05 mm de diamètre. Vulve aubter- 


Fixés don» l’alcool A 70° et mesuré» dan» l’ean, le» embryophores mesurent 0,057 A 0,06 mm de long 
sur 0,016 A 0,018 mm de diamètre, la coque externe «omble de structure filamenteuse, la coque moyenne 
a de grosse, hernies polaire» (0,045 à 0,046 mm de long »ur 0,014 A 0,015 mm de diamètre), ls coque interne 
mesure de 0,036 A 0,038 mm de long nir 0,012 A 0,014 mm et l’acanthor de 0,03 A 0,033 mm de long sur 0,009 
A 0,011 mm de diamètre. 


Source : MNHN, Paris 
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Hôlt définitif : Alaeops pUnihus Jordan et Stark» provenant de Maiaaka (préfecture de Siïuoka), Une 
femelle immature de 3 mm dr ion* a été récoltée, au même endroit, chez Coilionymut alüirlis Temminck 
et Schlegele 

Ce même paratiCe a été trouvé en Australie du Sud (golfe de Saint-Vincent) chez CaUionymu* eoloa- 
ropontus , chez S individus sur 6 examiné». 

Le* principale» mensuration* données par Johnston et Edmonds (19-17) concordent bien avec celle» 
de Yamaguti : mâle* de 1,3 h 2,7 mm de long »ur 0,45 à 0,70 mm de diamètre maximum, femelle* de 1,6 à 
2,8 mm sur 0,5 A 0,91 min de diamètre. 

Prohosci» du mâle : 0,1 1 0,14 mm de long tur 0,1 à 0,15 mm de diamètre. 



Fie, 136. - Hypotthinothynchu* altuopi » Y. 1939 (d'après le» figure» de Yahacuti, 1939) 
Exemplaire» type» du Japon. 


Source : MI-1HN, Pans 
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Proboscis de lu femolle de 0,12 mm de long sur 0,16 mm do diamètre. 

Proboscis comptant 25 crochets en 10 61o« longitudinale» alternes de 3 et 2 crocheti chacune. 
Le» tailles sont les suivantes : 

File de 3 : 

dux lemili : Cl : 0,078 3 0,101 mm; C2 ; 0,030 à 0.036 mm: C3 : 0,021 3 0,028 mm. 

Out laftmtU* : Cl : 0,083 3 0,110 mm; C2 : 0,028 3 0,032 mm; C3 : 0,028 3 0,032 mm. 

Fila de 2 : 

Oui h mite : Cl : 0,071 4 0,089 mm; C3 : 0,02S 4 0,032 mm. 

Chez la ftmette : Cl : 0,074 3 0,090 mm; C3 : 0,029 4 0,035 mm. 
s.éceptacU do 0,12 4 0,22 mm de long sur 0,11 & 0,16 mm de diamètre. 



Fie. 137. — Hypoediinorhynchua alaeapix Y. 1939 
Exemplaires d'Australie d’après les figures de Johnston et Edmonds 1947. 



HYPOECHINORHYNCHUS MA GELLA NIC US Szidat 1950. 

Couleur ronge clair sur le vivant. Cuticule inerme. Trompe profondément rétractéo dans lo tronc. 

Corps des mâles coniquo, légèrement arqué veatr îlement, long de 1,5 3 1,8 mm sur 0,8 mm de large. 
Le rostre a une largeur de 0,3 mm. Quant 4 la disposition des crochet» la description originale e*t extrè- 
mement confuse. Il y a 40 crochet» au total répartis sur 20 files longitudinales, 5 file» comptent 2 grands cro¬ 
chets et une épine basale et 5 autre» possèdent un grand crochet apical et deux épines basale» enfin 10 files 
ne eomptent qu’une seule épine. 

Les crocbet» apicaux ont 0,12 mm do long, ceux do la partie moyenne du rostre ont 0,15 mm de long 
et possèdent dos racine» de forme simple bien développées. La première couronne d’épines est formée de 
crochet» do 0,05 mm de long et la deuxième couronne qui est ainsi la basale comprend de» épines de 0,04 mm 
do long. Pour yamaguti : 3 + 3 ou 3 + 2. 

Cou bien marqué. 11 semble que le rostre no soit pas invnginuble en doigt de gant mais se rétracte en bloc 
dans lo réceptado (comme cher îos ÎSeo> dtinorkytuJtidat). 

8 664020 G 13 


Source : AANHN, Paris 
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Réceptacle inséré A la base du rostre, à double paroi, long de 0,3 mm pour un diamètre de 0 15 nun 

Ganglion eérébrolde placé A la base du réceptacle. 

Le système lacunaire comprend deux vaisseaux principaux latéraux longitudinaux. 

La paroi du tronc contient de nombreux fr igmeuts nucléaires. 

Le* lemnipqucs sont légèrement plus longs que le réceptacle. 

Testicule* en ovale Irrégulier et en position dorsale, en coutact. 

Canaux déférent» dilatés avec vésicule îéminsle bien développée à leur partie inférieure. Pénis bien 
visible. Il ne semble pas que la bourse copulatrice possède des rayons digitiformc». 

Six glandes eémenUires disposées irrégulièrement eu 3 paires. Organe de Sàlfttgen bien développé de 
0,1 mm de large. 

Femelle de 3 A 5 mm de long (corps très contracté) également arquée vcntralement comme ie mâle 
Proboscis et crochets identiques A cr qui n été décrit cher le maie. Réceptacle et lenmisques également 
identiques, 

Ctocbc utérine placée au niveau du milieu de la longueur du troue. Sphincter vaginal fort. 

Embryophores de 0,05 A 0,053 mm de long sur 0,02 mm de diamètre avec hernie» polaires de là membrane 
moyenne et coque externe granuleuse. 

Hôte définitif : Eltginops marlovinui (Cuvier et Valencicnucs) (IVototAcnüdae). 

Ilôt* intermédiaire : Isopode (Exosphatmma). 

Localitf : Argentine, 



A. Mâle très rétracté. — B. Rostre. — C. Embryophore mûr. 


Source : MNHN, Pans 





SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÉPHALES 


193 


Genre Bolhorhynchoide * Aelnnerov 1959 (= Bolborhynckus Achinerov et Droni' 
browskaja-Achmerowa 1941 nec Porta 1906, pré-employé, = Fresnyarhyn chus 
Golvan 1960). 

Diagnose. 

Elle est coraplélée dam le travail d'Achmerov (1959) ol formulée ainsi : 

Corps court avee un cou presque rectangulaire, large à la base. Proboscis sphéroldal armé de peu de 
crochets très différents entre eux par leurs dimensions et parfois presque imperceptibles au niveau de la 
partie basale du rostre (crochets rudimentaires se présentant comme de petits tubercules). 

Lemnisques longs avec un noyau géant A leur extrémité inférieure. 

Réceptacle contenu dons 1e cou avec ganglion cérébroïde plscé au fond. 

Parasites de Poissons d'euu douce du bassin de l'Amour (Sibérie). 



D 



Fie. 139. — Bolborhynchoido exiguus (A. et D. A, 1941) A. 19S9 (d'après les figures d'AcBUEROV, 1959) 
A et B. Deux individus in loto. 

C et Ü. Rostres. 


BOLBORHYNCHOIDES EXIGUVS (Achmerov et Dombrowskaja-Achmerowa 1941) = Fret- 
nyarhynchus cxiguus Golvan I960). 

Espèce lyps : 

L'espèce est décrite d'après 4 spécimens immatures. 

Corps court, de 1,32 à 1,74 mm de loug sur 0,52 à 0,81 mm de large en avant. 

Cotte partie e«t très ridée et se transforme vers le cou en «ne portion presque carrée de 0,16 A 0,21 mm 
de long sur 0,215 A 0,285 «un de large. C’est dans cette partie que se loge le réceptacle. 

Cou de 0,075 A 0,080 min de long sur 0,2 A 0,22 mm de large. 

Réceptacle de 0,235 mm de long sur 0,15 mm de large. 

Ganglion cérébroïde de 0,06 mm de long sur 0.07S mm de large, placé près du fond du réceptacle. 

13. 


Source : MNHN, Paris 
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Deux iemnbques de 0,45 mm de Ion* »ur 0,075 mm de Urge avec un gros noyau dan* leur partie 

^"ivobôsci. presque sphérique de 0,235 A 0,250 mm de long sur 0,24 à 0,55 mm de large, armé de 25 cro¬ 
chet» au totat, très différent» par leur taille. Il» «mt disposé* en 5 couronne» et, dé plu», 1 la base de la trompe 
existent ^.atre tubercule, de 0,006 sur 0,007 ou 0,003 sur 0,003 mm placé, dan, 1, première file (?). On peut 
estimer qu’il s’agit de crochet, rudimentaire». 

Su/mÆ ; Û 0 O 402 ZT fei; cm : 0,056 à 0,058 mm; CIV : 0,038 4 0,040 mm 

et CV : 0,013 mm. . „ 

Ce» parasites ne pas sont parvenue 4 leur maturité sexuelle. 

Ilô t „ définitifs : Leuciscas woleckii (Cyprinidae). 

Localité : lue Oudyl. 


Que dire de cette diagnose et de cette description sinon quelles peuvent s’appliquer 
parfaitement à un Ncoechinorhynchidae puisque rien ne vient prouver l’appartenance du 
genre aux Palaecanthocephala. Tant dans le texte que sur les schémas la structure simple 
ou douille de b paroi du réceptacle n’est mentionnée, non plus que l’anatomie de l’appareil 
génital mâle. Y a-t-il plusieurs glandes cémentairea ou une seule glande cérnentaire syncy¬ 
tiale? Existe-t-il des noyaux géants sous-cuticulaires ou bien sont-ils fragmentés? La présence 
d’un noyau géant dans les lemnisques est tout à fait inhabituelle chez un Palaeacanthoce- 

^^N’ayant pas vu do spécimens de cette espèce, il m’est bien évidemment impossible de 
conclure. Je pense toutefois que l’assignation de ce genre aux Palaeacanthocephala (en l’occur¬ 
rence Achmerov dit que son espèce appartient au Echinorhynchidae ) me paraît très sujette 
à caution. 


FAMILLE DES ECHtNORIlYISCHlDAE COBBOLD 1876 


Diagnose. 

Echinarhynchoidta parantes de Poisson* o 
Corp» de taille petite 4 moyenne. 

Tronc toujoursil ' " 


de Batracien*. 


rrouc luujuui■ __,_i cylindrolde mais épaii. 

Probo.ci- relativement court, armé de file, longitudinale» de crochet» dont ia taille diminue tri» progees- 
(ivement ou brusquement de l’apex 4 la base du ro»tre. 

Ganglion cérébrotde en position variable. 

Lemnisque» égaux ou 4 peine plu» long» que le réceptacle » il* «ont dig informe,, nettement plu. court» 
que lui s’ils «ont aplati» en feuille. , , , , 

Six glande* cémentaire* courte*» piriforrae» ou uph^roïdales. 

Embryophore. caractéristique» d’un cycle aquatique. 


Genre type •’ Echinorhynckus O. F. Müllcr 1776. 

Cette famille doit être subdivisée en deux sous-familles : 

— Yamagutiscntinae nov. sub.-fam. ; 

— Echinorhynehinae Cobbold 1876. 


SOUS-FAMILLE DES YAMAGVTISEISTIISAE NOV. SUB. FAM. 

Diagnose. 

Echinorhynchidae para.ite» de Poisson* de mer du Paeifique Nord. 

Corp» de taille moyenne, fusiforme. . 

Proboüci» relativement court, en massue, armé d’un nombre peu important de file» de crochets eux 
même» peu nombreux et dont la trille diminue de l’apex 4 la base du rostre. 

Le crochets basaux sont parfois spiniforme», mai* il existe toujours de. forme, de pa»»age entre le» 
grand» crochet* vrai» apicaux et les a épine.» de 1» ou des couronne» basales. 

Partie antérieure du tronc portant un champ unique d’épine» cuticulaire» petites. 

Genre type : Yamagutisentis nov. g en. 


Source : MNHN, Paris 
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Genre Y amagutitentù nov. gen. 

Diagnose. 

Yamagutisentinac parasites de Poissons de mer du Pacifique 
Nord. 

Corps de Iodile moyenne, fusiforme. 

Prohoscje court, en massue, armé de crocheta dont lu taille 
diminue progressivement de l’npex & la buse du roatre. 

Cou court. 

Partie ultérieure du tronc portant un champ unique d'épines 
euticuiairea serrée» les unei contre lea autre» et très petite». 

Lemniaquea aussi long» ou 4 peine plu» iongi que le réceptacle. 

Ganglion cérébrolde placé au fond du réceptaelc. 

Organes génitaux mâles occupant plus de la moitié posté¬ 
rieure de la longueur du tronc. 

Six glandes cémenta ires aphéroldales ” ’ " * 

par paire». 

Organe de Sifftigen bien développé. 

lin seul sphincter vaginal. 

Orifices génitaux terminaux dan» 
le» deux «exe». 

Emhryophore» 4 hernies polaires 
car» etéristiques d'un cycle aquatique. 

Espèce fyps : Yomogurissnris rhi- 
noplagusiat (Yamaguti 1935) nov.-comb. 


Y AM A G UTISENTIS RHJNO- 
PLAGUSIAE( Yamaguti 1935) 
nov. comb. (= Acanthocepho- 
loidcs rhinoplagusiae Y. 1935, 
= Neoacantkocepkaloides rhi~ 
noplagusiae [Yamaguti] Cable 
et Quick 1954, ■= Pscudorha- 
dinorkynchus rhinoplagusiae 
[Y.] Petrotschenko 1956). 

La dncription princeps est 1a sui¬ 
vante : 

Corps fusiforme de 2,5 4 7,2 mm 
de long environ. 

Proboscis en courte massue de 0,3 
4 0,37 mm de long sur 0,11 4 0,13 mm 
de di «mètre maximum chez le» mâles. 

Chez les femelles, ces dimension» 
■ont respectivement de 0,38 4 0,50 mm 
■ur 0,11 4 0,20 mm. Ce rostre est armé 
de 11 files longitudinales de 10 erochet» 
chacune, le» crochet* de la région 
moyenne de» files sont les plus gro» 
(0,012 1 0,063 mm de long) et possèdent 
une racine de forme simple, les crochet» 
basaux aont le» plus petit» et mesurent 
de 0,016 1 0.024 mm de long. 

Cou eylindrolde de 0,15 4 0,26 mm 
de long. 

Réceptacle 4 double paroi de 0,38 
4 0,65 mm de long but 0,13 4 0,17 mm 
de diamètre chez lea mâle», de 0,61 à 
0,98 mm de long sur 0,13 4 0,22 mm 
de diamètre chez les femelles. 

Ganglion eérébrolde placé au fond 
du réceptncle. 

Lemuisques digitiforme» ayant sen¬ 
siblement la même longueur que le 
réceptacle (parfois un peu plus court», 
parfois un peu plus long» que lui). 



Fie. 140, 

Yomocuiisenti» rhinoplagutiae (Y. 1939) nov. comb. 
(d’après lea figures de Yamacdti, 1935) 

A. Maie. — B. File de crocheta du rostre. 


Source : MNHN, Paris 
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A 



Tronc fusiforme île 2,0 A 3,1 mm de long »ur 0,5 mm de 
«a parue moyenne la plus large chez lo mile et de 2 S fl 

vlT 'U J °’ 5 * °' 8 mm de ,nr *' ellc * «*• femelle, gr* 
vide». Iles! orné dan. U partie antérieure .ur 0,5 mm envirm, 
d épine» euucnlaircs nombreu.es et simples, de 0,012 mm de il ’ 
^til939). l “ nt " eUemen ‘ ho ” dc U iurf “« ^ la entieule (Varna 
Testicule, ovoïde, de 0,18 fl 0,28 ram de lone sur max 
0,1S mm de diamètre, placé, l’un derrière l’autre dan. Ic’ iLt 
moyen du tronc et en contact. c l,ers 

Canaux déférent, dilaté» et «mieux. 

■> allor,f!ée ' et P' T ifermer disposées en 

2 groupe, de 3, immédiatement en arrière du testicule postérieur 
C.nanx eémentaire. disposé, en deux faisceaux de troi. 
confluant en un canal unique relativement large au niveau du 
pôle antérieur de la vésicule «éminale, «‘veau du 

Organe de SaiTiigen en position postéro dorsale „„ ranoort 
aux glande» cémcnt.irc», ayant de 0,12 fl 0,13 mm de large PP 1 

“ — * '“•« p~«*Î .t» 



noic atjuunj ; Khinoplagusia 
(Tonmiinck et Schlegei) [CynogloaxidÆf 

IfealiU : mer Intérieure japonais. ,, 
baie de Toynina (Japon). P et 


ïAMAirUJiSEIfTIS NEOBYTHITTC 
(Yamaguti 1939 ) nov. comb. 
Acanlhoccphaloides neobythiti .. 
Yamaguti 1939 , « Ntoacanthocc. 
p halo ides neobythitis [Y,] Cable et 

Q , uick , 1954 ’ = Ktudorhadino* 

rhynchus neobytkitis 1 Y. 1 P-»v 
tschonko 1956 ), J 1 

U description princep, e .t |„ ,ui v , me . 

- a ^ tP ", "î*""’ mc *«rant 5 4 ■' 

7,3 mm de long chez les miles « de’H A 
12,5 mm de long ehez les femelle» 8 4 

Probesci* -ubcylindrique, un peu au/.,,, , 
dan» sa partie postérieure, de 0,50 à 0 65 ~ 6 
de long «ur 0,13 fl 0,20 nun de dil^x "* 
armé de 16 fl 18 file» de 10 fl l4 c ^eW’ 

ftïfî T 1 Cr0th 1 tU «“““«nt de 0,03 à 
0,0 J 2 mm dr long, le» subupicaux étant I * 
plu» gros et Ica bu.aux le, pl, 18 pe titB Unt W 
Cou conique do 0,12 4 0,20 mm do | on „ 
Réceptacle «ubcylindrique fl j ”?*• 
pinoi, de 0,67 fl 1 mm de long sur O tt'f 
0,20 mm de dmmHrc. *** u 

Ganglion cérébroldo plaeé au f n „H 
réccptacio. n<1 du 

Ijemni.que» dépa.Bant de peu le f~„j , 
réceptacle, leng de 0,55 fl 1 .3 mmY.i du 
de 0,09 fl 0,2 mm do large. lilr K e * 


Fig. 141 . - Yamogulirenli» neobyt&ilM (Y, 1939 ) no®, romi. (d’après le. figures de i A u Ar ,,., 
A. Màlo, - B. File de crochet, du ro.tre, ACUT1 - 


1939) 


Source : MNHN, Paris 










SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÉP HALES 


197 


Troue couvert dans et partie antérieure, au moine ebez ici mâle», de trie petite» épine» cuUculaires 
dépasssnt de peu la surface du tégument. L’aire epinulée s'étend presque jusqu’à la hauteur du testicule 
antérieur sur 4,8 mm à 6,6 mm pour une largeur de 0.4 à 0,75 mm. 

Testicule» en ovale allongé ou ellipsoïdaux, contigu», de 0,S6 6 0.97 mm de long *ur 0,25 à 0,43 mm 
de diamètre. L’antérieur e»t situé 1 l’union de» tier» antérieur et moyen, le ponté rieur «ensiblemeut au 
milieu de la longueur du tronc. 

Glande» eémentaire» elliptiques, au nombre de 6 (parfoi* 8?) disposées soit irrégulièrement eoit par 
paire», ayant de 0,08 6 0,25 mm de diamètre. 

De cluque côté, il y a 3, parfois 4, esnaux eémentaire» qui cheminent le long de l’organe de SàfTtigen 
et de la vésicule séminale. 

Organe do Siifftigen ovoldo ou elliptique de 0,15 à 0,21 mm de diamètre, 

Vésicule séminale de 0,07 ü 0,125 mm de diamètre, 

Canal éjtculateur sans sphincter défini mais pourvu d'une paire de cellules musculaire» géantes. 

Bourse eopulatrice posiédant environ 30 rayons digitiformes de 0,018 mm de long sur 0,018 mm de 
largeur à leur base. Elle est aussi pourvue de deux diverticule» antérieurs d’environ 0,1 mm de diamètre. 

Utérus long et cylindrique. 

Sphincter vaginal et bulbe vaginal de 0,093 à 0,064 mm de diamètres respectifs chez le type. 

Embryophores de 0,09 à 0,115 mm de long »ur 0,012 à 0,016 mm de diamètre avec hernies polsires de 
tu membrane moyenne. 

Hôtes définitifs i JVeabythiies macropus Güntber (Brolnlidac) et Scbastichlhys marmoraitts (Cuvier et 
Valenciennes) [S.orpacmdar j. 

Localité : préfecture d'Hukui (Japon). 


SOUS-FAMILLE DES ECMISORHYNCHIISAE COBBOLD 1876 
Diagnose, 

Echinorhynchidae parasites de Poisson» d’eau douce ou de mer, parfoi» d’Amphibiens, voire de Reptiles. 
Corps de taille moyenne, cylindrolde ou en fuseau. 

Jamais d’épines cuticulaire» sur le tronc. 

Proboscis partant des filas longitudinales de crochets dont la taille décroît pratiquement de l’apex à 
la base. Les crochet» de la couronne basale sont parfois spiniformes mais il y a toujours des formes de tran¬ 
sition outre les crochets vrais et las « épiues » basales. 

Genre type : Echinorhynchus O. F. Miiller 1776. 

Autres genres : 

— Pseudocchinorhynchus Pctrotschenko 1956-, 

— Mctcchinorkyncku.s Petrotsclienko 1956; 

— Melacanthocephaloidcs Yamaguti 1959; 

— Acanlhocephalus Koelreuther 1771; 

— Pseudoacanthocephalus Petrotsclienko 1956. 


Genre Echinorhynchus O. F. Miiller 1776. 

Diagnose. 

Echinorhynchidae parusilas de Poisson» de mer (et parfois de Poisson» d'eau douce) dont les hôte» 
intermédisircs sont des Crustacés (Amphipodes en particulier). 

Corps de taille petito à moyenne. 

Tronc cyündroïde, assez épais, parfois dilaté don» es portion antérieure, à cutirule assez épaisse, 
toujours inerine. Sous-cuticule contenant de nombreux fragment» de noyaux géant*. 

Proboscis relativement long, portant des file» longitudinale- de crochet» dont la taille décroit très 
progressivement do l’apex à in buse du rostre et ne présentant pas de dissymétrie dorso-ventrale appré¬ 
cie ble. 

Réceptacle inséré 6 la base du rostre, à doubla paroi. 

Ganglion rérébrolde jamais placé au fond du réceptacle. 

Lemnisques digitiformes, plus longe que le réceptacle ou aplatis en feuille et alors plus courts que le 
réceptacle. 

Organes génitaux mâles oceupant les deux tiers postérieur» de la longueur dn tronc. 

Six glandes eémentaire» courtes et spbéroïdale». 

Orifice» génitaux terminaux dans les deux sexes. 

Embryopbore» ellipsoïdaux à coque mince avec hernie» polaire» de la membrane moyenne. 

Espir.t 1 ype i lïchinorkynchus gadi O.F, Millier 1776. 


Source : MNHN, Paris 
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A. Mile adulte jeuoe. 

B. Appareil génital femelle. 

C. Partie terminale du tronc d’un mâlr. 
U. Embryopbore mûr. 


Source : MNHN, Paris 
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ECHINORHYNCHUS GADI (Zoega) Millier 1776 {= Echinorkynchus candidus Zoega in 
Müller 1776, — E. lincolams Miiller 1777, = E. lophii Cmelin 1791, = E. gadicalla - 
Hat Yiborg 1795, = E. gadivirtnlis Rathke 1799, = E. acus Rudolphi 1802, — E. 
wackniae Rudolphi 1819, = E. socialis Leidy 1856 nee 1851, = E. hepaticola v. Linstow 1901 


o. Vue de face. 
A. Vue latérale. 



Fig. 143. — Pôle antérieur de i'aconthor d'EefiinorliyncAu* gadi 


Voici ]a traduction de la description 
donnée pu Meyer (1932). 

Corp» cylindrique, allongé, in l'ieo le 
plni souvent contracté et annelé transversa¬ 
lement de couleur grisâtre, sauvent avec des 
taches rouge brique. 

Femelle ayant de 45 à 80 mm de long, 
mile d'environ 20 mm de long. 

Diamètre compris entre 0,6 et 0,8 mm. 

Proboscis à peu près cylindrique, incliné 
sur la face ventrale, ayant de 0,5 â 0,6 mm 
de long sur 0,20 â 0,25 mm de diamètre. Cro¬ 
chets disposés selon 18 A 22 files de 10 A 13 
crochet» chacune, les crochet* basaux étant 
les plu, petits. 

Cou très court. 

Réceptacle de 1,5 A 2 mm de long. 

Lemnisques d'environ 1,5 mm de long. 

Testicules placés A peu près au milieu 
de la longueur du trône, en ovale allongé, 
placés l’on derrière l'autre maie non en 

Six glandes cémentaires disposées en 
nue seule file (comme des perles). 

Embryophores de 0,076 mm de long sur 
0,013 mm de diamètre avec hernie* polaires 
de la membrane moyenne. 

Hôlr définitif : Godas morrhua ( =■ Gadus 
cailariat). J'ai examiné de nombreux spéci¬ 
mens de cette espèce figurant dans les col¬ 
lections de Robert Ph. Dolepus et provenant 
des lie* FeroB, d'Islande et de Terre-Neuve. 
Leurs dimensions concordent avec celles 
données par Anton Miyeh. C'est une espèce 
de grande taille, de distribution nettement 
septentrionale. 



Fig. 144. — Rostre* dessiné» 
dan» les même* condition* de montage de : 

A. EMnorhynehut gadi de la Morue d’Islande. 

B. Echinorhyrtchus armoricanut n. »p. d’un Lieu de Con¬ 

carneau (Finistère). 


ECHINORHYNCHUS ABYSSICOLA DoJlfus 1931. 

L’espèce est décrite d'après deux femelle* en mauvais état. 

Corps long de 45 A 46 mm qui devait être primitivement cylindrique avec un diamètre d’environ 0,8 mm. 
L'aplatissement subi par le tronc du fait du montage a porté ce diamètre A 2,5 mm. 

Proboscis jocliné vers la face ventrale, cylindrotde, long de 0,85 A 0,95 mm pour un diamètre d'environ 
0,3 mm. Il est aimé de 13 files longitudinale* de 11 crochets très régulièrement implantés et A peu près 
semblable* entre eux sauf ceux de l’apex et de la base. Ceux-ci, sut une ou deux couronnes sont petits et 


Source : MNHN, Paris 
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Echinorhynchttn abytsicola t). 1931 
(d'après les figures de Dqllfus, 1931) 




grêle». I.u partie émergente des crochet» est 
longue »!'environ 0,07 mm, la partie baeale, dans 
les région.» antérieure et moyenne du rostre est 
beaucoup plu- courte que la partie émergente, 
Elle augmente de longueur ver* la hase de la 
trompe. I.c bord postérieur de la racine de» cro¬ 
chet» est comme tronquée, 1! n'y a uucun prolon¬ 
gement antérieur, latéral ou postérieur. 

Réceptacle de 1,5 h 1,75 mm de long , U r 
environ 0,5 mm de diamètre, 

l.einiusqites ne dépassant pas le fond du 
réceptacle. 

Kmbryophore» allongés, ellipsoïdaux, mesu¬ 
rant environ (1,06 à 0,068 mm de loue 
0,016 mm de large. 8 

Hôte definitif : /Wiyeoro olie ta Zugmayer 

(le nom correct est l’achyranchthy, obe», ('/„) 
Whitiey : (ami Ile de» Zoarcùfae). 1 1 

•' E roi si ère «le S.S. Princesse Alice 
45» 27 N et 6» 5' W, stntion 1544, profondeur 



ECHINORHYNCHUS ARMORICANUS n. sp. 

Celle espèce est très fréquente chez de nombreux Gadidac de la côte Sud de la Breta 
et j’ai pu en examiner plusieurs dizaines de spécimens provenanl soit de mes propres récoltes* 
soit de celles de Théodore Monod ou de Postel au laboratoire de biologie marine de Conc ** 
neau, soit d’autres récolteurs et figurant dans les collections de Robert Ph. Dollfus. 

Nombre de ces spécimens étaient déterminés Echinorhynchus gadi, mais ce qui f ra 
immédiatement c’est leur taille bien plus petite, le3 femelles mûres, en particulier, sont to 
jours heaucoup plus petites que les femelles d’ Echinorhynchus gadi sensu stricto récolté 
chez la Morue nord-atlantique, Je ne pense pas que celte différence de taille puisse être att^* 
buée au fait que ce parasite serait hébergé chez des hôte* subnormaux. VEckinorhynch ** 
armoricanus est d’une telle fréquence dans toute cette portion de la côte atlantique de ï* 
France que l’on ne peut accepter l’bypothèse d’un parasitisme accidentel. C’est un para 6, * 
normal et local des nombreuses espèces de Gadidac locaux. 

Corps cylindrique, gri.àtre lorsque ie ver c»t vivant. Le» femelle» ies plu* longue» dont je disno 
-eulement 26 mm de long et contiennent uniquement de» omf» parfaitement mûr» (le» plu» longue, fem n* 
A'Echinorhynchus gadi de la Morue que j'ai examinée» ont prè» de 90 mm). Le diamètre maximum l”” 
un peu eu arrière du réceptacle e»t de 1 min environ. Placé 

Les mile» «ont hien plu» petits mesurant an maximum 9,5 mm de long pour un diamètre m,,-; 
de 0.48 mm. “«xmium 


Source : MNHN, Paris 
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c. Appareil génital mâle <Ue»£qué. 

D. Appareil génital femelle dwféqué. 

E. Embryophore mûr. 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Pans 
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Probosci* cylindrique de 0,38 mm de long sur 0,12 mm de diamètre, armé de 18 files de 10 à 11 crochets 
an plus. Il y a, à U hase des filet, nn ou deux crochets spiniformes. Le rostre est inséré un peu plus prés de 
U face ventrale que de la face dorsale et est incliné légèrement sur le grand axe du tronc. J’ai figuré côte à 
côte le rostre d’un Eckinorhynchui gadi et d’un E. armoricanus dessinés d’après des exemplaire» femelles 
parfaitement mûrs, dans les mêmes conditions de montage et de projection. 

Réceptacle de 0,8 & 1,2 mm de long sur environ 0,15 mm de diamètre avec le ganglion cérébrolde placé 
dans la partie moyenne. 

Lemniaquc» presque aussi longs que le réceptacle. 

Organes génitaux mâles occupant la moitié postérieure de la longueur du trône. 

Testicules ovoïdes, placés l'un derrière l’autre et jamais en contact. Us ont, en moyenne, 0,40 h 0,85 mm 
de long sur 0,25 mm de diamètre. 

Six glandes cémentâmes en ovale allongé (et non spbéroldales) placés les unes au-dessous des autres 
chez tous les mâles examinés. 

Canaux excréteurs groupés en deux faisceaux de 3 cheminant de part et d’autre de l'organe de Sâfftigen. 

Organe de Sâfftigen piriforme, il grosse extrémité supérieure ayant 0,31 mm de diamètre. 

Vésicule séminale volumineuse. 

Chape musculaire de Is bourse copulatrice possédant deux diverticules à sa base et de 15 h 20 digi¬ 
tations. 

Orifice génital mâle pratiquement terminal. 

Organes génitaux femelles d'environ 2 mm de long. Deux diverticules h la buse de In cloche utérine. 
Tube utérin long et étroit. Entonnoir vaginal court. 

Vagin à double aphincter, l'antérieur étant le plus large. Bulbe vaginal bref. 

Vulve pratiquement terminale. 

Embryophorct de 0,065 mm de long sur 0,020 mm de diamètre. 

Hôte* définitifs : Gadidai en particulier PoUachûu potlachiia et PoUackius virrns. 

Localité : côte Sud de la Bretagne (Concarneau et Quiheron). 


ECHINORHYNCHUS ATTENUATUS Linton 1891. 

La description princepj est basée sur quelques spécimens alors qu’il» devaient être trè» nombreux 
chez l'hôte. Ils étaient probablement blanchâtre» ou jaunâtres sur le vivant. 

Les femelles ont environ 25 mm de long, les mâle» 12 mm. 

Corps élancé. Le plus grand diamètre est vers l'extrémité antérieure. 

Le tronc e*t atténné en arrière ainsi que légèrement dans »a partie toute antérieure; il est souvent dilaté 
sur la face dorsale au point oh il eat le plus épais. 

Corps lisse. 

Cou très court, conique. 

Proboscis cylindrolde, implanté quelque peu obliquemeut. Crochets du rostre plutôt petits et minces, 
profondément enchâssés dan» les tissus, fortement arqués. Les racines ressemblent h celle» d'E. ocu» mais 
ne sont pas si massives. Il y a environ 40 lignes spirales de crochets, dont 10 à 12 sont visibles sur une face. 

Les lemnisques n'ont pu être bien en vus mais ils sont apparemment minces et un peu plu» longs que 
le réceptacle. 

Testicules longs, elliptiques, séparés l'un de l'autre par une distance équivalente h leur longueur et 
par une distance égale de la première glande cémentaire. 

Glandes cémentaire» au nombre de 6, formant une chaîne moniliforme comme chez E. oeut. 

Bourse copulatrice non vue. | 

Le» dimension» d’une femelle «ont : langueur 20 mm, plu» grand diamètre : 1,75 mm, largeur de l’extré¬ 
mité antérieure : 0,6 un, de l'extrémité postérieure : 0,5 rom, longueur du rostre ! 0,8 mm pour un dia¬ 
mètre de 0,32 mm, longueur du cou : 0,16 mm, longueur du réceptacle : 1,5 mm. La plus gTande longueur 
des spécimens que j'ai examiné est de 32 mm. 

Le figure donne la morphologie des crochet». 

Le ganglion cérébrolde est placé en avant dn milieu de U hauteur du réceptacle. 

Ilôtr définitif : .dciprcucr brtvirastris. 

Localité : Woods Hol» (Massachusetts, U.S.À.). 


ECHINORHYNCHUS CALLOTI n. sp. 

Description basée sur de nombreux exemplaires. 

Eqjèce très voisine d'JS. gadi et d’E, armoricanus quant à sa morphologie générale mais nettement plus 
petite que les deux précédentes. 

Mâles de 6,5 à 7 mm de long sur 0,45 mm de diamètre. Corps pratiquement cylindrique, â peine dilaté 
un peu en arrière du fond du réceptacle. 

Proboscis cylindrolde, inséré plus près de la face ventrale que de la face dorsale et légèrement incliné 
sur la face dorsale. Sa longueur est de 0,55 mm en moyenne pour un diamètre de 0,8 mm à la base où il est 
le plus large, li est armé de 14 h 16 files de 12 crochets seulement. Le* crochet» batanx sont spiniformes. 

Lemnisques toujours nettement plu» longs que le réceptacle. 

Ganglion cérébrolde pincé dan» la pertie moyenne du réceptacle. 

Organe* génitaux mâles occupant plus de la moitié do la longueur du tronc. 


Source : MNHN, Paris 
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Testicules pincé* l’un derrière l’autre et jamais en contact, 
Ut sont ovulaire* et mesurent de 0,60 à 0,75 miu de long pour 
un diamètre d’environ 0,25 mm. 

SU glande» cémentuires tphéroldalr» et placées régulièrement 
les unes su dessous des autre». 

Organe de Siiifiigen piriforme d'environ 0,6(1 mm de long, 
Orifice génital terminal. 

Appareil génital femelle impassible 5 étudier sur les spécimens 
dont je dispose. Seule la partir liuiae du tube utérin et l’appareil 
vaginal sont visibles, le reate étant caché par l’amas de* embryo- 
pliorci. Deux sphincter* vaginaux. Bulbe vaginal court. Entonnoir 
vaginal également court. Vulve pratiquement terminale. 

Embryophores fusiforme», longs d’environ 0,065 mm pour 
un diamètre maximum de 0,021 mm. Larges hernies polaires de 
la membrane moyenne. 

Je dédie cette espèce à mon maître, le professeur Jacques 
Cai.i-ot, qui o récolté Id plupart dei apécimem étudiés ici, 
f/âle définitif : Gaidrnp jarna iricirratus (Gaidropsaridar). 
Localité : lie d’Yeu (Vendée), 


ECHINORHYNCHUS CESTODICOLA von Linatow 1903. 

Corps inerme à contours légèrement sinueux. 

Femelle de 11 mm de long sur 0,87 min de large en avant, 
0,39 mm en arrière. 

Proboscis en massue de 0,71 mm de long, armé de 23 cou. 
ronnés de 10 crochets chacune (soit 10 file* de 23 crochets proba¬ 
blement). Les 20 erochut» antérieur* ont une laine bcaueoup plus 
longue que la racine (0,060 mm), les 3 crochets basaux ont de» 
racine» qui possèdent une apophyse supérieure (0,052 mm de long), 

Embryophores de 0,075 mm de long sur 0,023 mm de large, 

C’eat, ù mon ovin, uvee juste raison que Meyeu (1932) a 
laissé cette espèce dan» les EcâinoWiyncâuj senau lato. 



Hâta définitif i Si-batln nonvgirus (foin, des Scerpafnidae) ; 
1 Acanthocéphale uurait été trouvé dan» le eorps d’un Ce»tode 
(Botriocephalus nigropunrtalus) et non fixé h la 
de l’intestin du Poiason, 


ECHINORHYNCHUS CHERCHIAE 
Monticelli 1889 (ou 1887)! 

Corps ridé, cylindrolde, atténué en arrière, 
présentant une picudo-segmentation. 

Femelle» de 17 mm à 21 mm de Ion- 
mâles de 20 à 25 mm de long. 

Proboscis en masaue de 0,4 mm de long 
oriué de 22 files de 11 crochets chacune, B 
Hôu définitif : Téléostéen indéterminé. 
Localité : golfe de Panama (Tahoga), 


ECHINORHYNCHUS COTTI Ysmaguti 1939. 

Mille de 4,7 à 8,3 mm de long sur 0,50 & 0,95 mm de diamètre 

maximum. 


Fie. 149. — EcMnorfivnefcw callati n.sp. provenant 
de Gaidropaara» iririrrotiu de l’îif d’Yeu (Vendée) récolté» par J. Cau.„ t 

A. Exemplaire mâle adulte. 

B. Exemplaire femelle adulte. 

C. Rostre, 

D. Embryophore mûr. 

E. Appared vaginal. 


Source : MNHN, Parts 
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Probosci» de (1,42 b 0,55 mm de long 
sur 0,11 il 0.18 mm de diamètre, cylin- 
drolde, armé dit 16 à 20 file- de 11 A 13 cro¬ 
chets chacune. Le» crochets apicaux ont 
de 0,035 A 0,048 mm de long, les subapi- 
eaux qui sont les plut gros, de 0,042 à 
0,051 mm de long et les basaux, qui tont 
le» plut petit», de 0,033 A 0.045 mm de 
long. 

Cou très court 

Réceptacle épai* A duublc paroi, long 
de 0,063 mm à 1,3 mm inr 0,12 A 0,24 mm 
de diamètre. 

Ganglion céiébroldc pincé nu niveau 
du tieis moyen, Les deux muscle» rétrac¬ 
teurs qui sortent du fond du réceptacle, 
•’insèient sur la paroi interne du tronc, A 
hauteur du testicule antérieur. 

Lcmnisqucs de 0,5 A 0,8 mm de toug 
sur 0,12 A 0,16 mm de large. 

Tionc de 3,7S A 5,5 mm de long A 
système lacunaire très complexe. Noyaux 
sous- eutieulaires reliés A leurs voisins pai 
des dentrites. Cellule* musculaires bordant 
la cavité centrale, grandes et taillante», 

Testicule antériem toujouis pincé 
dans la moitié antérieure du troue. 
deux testicule» sont ovoïde» A elliptiques 
léparé» ou non l’un de l’autre, de 0.38 A 
1 mm de long sur 0,26 A 0,90 mm de dia¬ 
mètre. 

Six glandes cémentaire» ovoïdes, de 
0,18 A 0,37 mm de long sur 0,12 A 0,35 mm 
de diamètre, disposées les unes derrière le» 
outres et se recouvrant un peu. 

Oiganc de Siifftigende 0,44 A 0,50 mm 
de long sui 0.15 A 0,30 mm de diamètre 
maximum. 

Vésicule séminale de 0,08 A 0,15 ram 

La bouise copulatricc englobe l'organe 
de SiilTtigen, la vésicule séminale et la tel- 
mmaison de» canaux cémentaires. La çhupe 
musculaire de U bourse possède environ 
20 rayons digitiformes se terminant par un 
petit prolongement baeuliforme un peu 
élargi A son extrémité. 

Orifice génital mâle terminal. 

Femelles de 5,9 A 10 mro de long sui 
0.5 U 1,4 mm de diamètre. 

Proboseis de 0,5 A 0.63 mm de long sur 
0,12 A 0,20 mm de diamètre, armé de 16 A 
20 files de il à 13 crochets, [n rmehet» 
apicaux mesurent de 0.01 A 0,042 nun de 
long, les subapicaux de 0,042 A 0,050 et 
les basaux de 0,033 A 0,036 mm de long. 

Réceptacle de 0,75 A 1,35 mm de long 
sur 0,14 A 0,25 mro de diamètre. 

Tronc de 5,7 A 10 mm de long. 

Cloche utérine d’environ 0,22 mm de 
long sur 0,11 mm de large. Portion tubu¬ 
laire de l’utérus de 0,58 A 0,70 nun de long 
sur 0.05 A 0,075 mm de diamètre. 

Sphincter vaginal relativement petit, 
de 0,06 A 0,010 mm de diamètre. Le vagin 
foime, A sa partie distale, un laige bulbe 
de 0,072 A 0,09 mm de diamètre. 

Embryophores A coque externe mince 
de 0,114 A 0,132 mm sur 0,020 A 0,022 mm 
de diamètre, nvco grosues hernies polaire» 
de la membrane moyenne. Acanthor de 
0,054 à 0.060 mm de long sur 0,012 A 
0,014 mm de diamètre. 



Source : MNHN, Paris 
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Hôte définitifs .' Co«uj poiiut Gunther (fam. dei Couidae) et aussi Pdttobagrut nudicepo ({un. des £ B gri- 
dar) in Fukui et Morinta 1937, 

Localité : lac Biwa (préfecture de Sigs, Japon). 



Fie, 121. — EchinorAyncftui ditsimilis Y, 1939 
(d’après let figure» de Yamaguti, 1939) 

A. Male. 

B. File de crocheta du rostre. 



Yamnguti 1939, 


ILtlÿ 

La description princtp, «at fait. 
r « P rè» un mile adulte et une fe^ 
fragmentée immature. -"eue 

M&U : eorpi long de 7,9 mm. 

Probe»,il s ub cylindrique, diiü nct , 
ment convexe ventralement mai» nre.o, 
rectiligne donolement, long de Os 2 1 '’ 
aur 0,42 mm de diamètre. ' 

Crochets disposé» selon 27 file, de 1Q 
h 11 crochet» chacune, Ces crocheta 
un peu plus groi dormlement que Ventra 
lement. Ica crocheta apicaux sont 
minces, long, de 0,036 mm, les .ubapicj’ " 
le. plu. groi, ont 0,054 mm do long ^ 
basoux ventraux ont 0,02 mm de lonVlî 
les basaux doraaux 0,036 nuu de l on £ B 1 


Source : MNHN, Pans 
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Réceptacle allongé, de 0,95 mm de long sur 0,31 mm de diamètre. Paroi double, épaisse. 

Ganglion cérébroïde de 0,09 mm de long sur 0,033 mm de large, situé A l'union des 2 /5 antérieure et 
des 3/S postérieurs de la hauteur du réceptacle. 

Cou de 0,090 mm de long sur 0,090 mm de large. 

Tronc cylindrique de 1 mm de diamètre, pourvu intérieurement de nombreuses cellules musculaires 
faisant saillie dans la cavité générale. 

Lemnisque* de 0,85 à 0,95 mm de long sur 0,12 min de large, aussi longs que le réceptacle. 

Testicule* ovoïdes, contigus, placés dans le 1 /3 moyen du tronc, l’antérieur de 0,95 mm de long sur 
0,55 mm de diamètre, le postérieur de 0,30 mm de long sur 0,5 mm de diamètre. 

Vésicule séminale de 0,13 mm de diamètre. 

Glande» eémentaires en forme de goutte de 0,225 à 0,350 mm de long sur 0,2 à 0,25 mm de diamètre. 

Organe de S&fftigen de 0,25 ram de diamètre avec 3 connux eémentaires de chaque côté de lui et le tout 
enfermé dans une gaine musculaire épaisse contenant également la vésicule séminale et les glandes eémen- 

Bourse copulutrice avec deux diverticule* antérieurs ayant environ 0,075 mm de diamètre. Les rayons 
postérieur- n’ont pu être vus avec certitude. 

Femelle : longueur totale du corps inconnue car la partie postérieure du tronc était brisée. 

Probaseis de même forme que celui du mâle, long de 0,6 mm *ur 0,13 mm de diamètre. 

Crochets disposés selon 30 file* de 10 crochet* chacune, les crochets apicaux ont 0,045 mm de long, les 
subapicaux, les plus gros, ont 0,054 mm de long, les basaux ventroux ont 0.027 mm et les basaux dorsaux 
ont 0,036 mm de long. 

Réceptacle de 1,25 mm de long sur 0,275 mm de diamètre avec une double paroi très épaisse. 

Cou invaginé. 

Tronc de 1,1 mm de diamètre avec de* cellules musculaires saillantes à l'intérieur de la cavité générale 

Pas d'embryopborea dans cette cavité centrale. 

Hôte définitif : Lotelia phycis (Temminck et Schlegel) (fam. des Gadida «]. 

Localité : Maisaka (préfecture de Sizuoka, Japon). 


ECHINORHYNCHUS EKBA UMl nom. nov. (= Echinorhynchus gadi sensu Ekbaum 1938)- 

H me parait tout à fait improbable que les Saumons des côtes canadiennes du Pacifique 
soient parasités par la même espèce d’Acanthocéphale que les Gadidae de l’Atlantique Nord. 
Cet Echinorhynchus gadi du Pacifique a déjà été signalé par Zschokke et Heitz (1914), 
Heitz (1920) et Fujita (1920). Scion Eckbaum (1938) il est en tous points semblable à celui 
de l'Atlantique et voici la description qu’il en donne : 

Tou* les individus trouvés chez les Saumons pacifiques sont immatures. Lear longueur varie de 10 à 
25 mm et leur diamètre de 0,6 A 1,2 mm. 

Le proboscis u 0,4 A 0,6 mm de long sur 0.2 mm de diamètre. Il y a de 18 à 20 files de 12 à 13 crochets 
chacune 

Le réceptacle a 1,2 A 1,5 mm de long et les lemnisquet 1,2 1 1,4 mm de long. 

Les testicules ont 0,6 A 0,8 mm de long sur 0,2 A 0,4 mm de diamètre. 

Le» glande» eémentaires sont disposée» eu une série linéaire et leur taille varie de 0,2 A 0,4 mm de dia¬ 
mètre. La partie antérieure du tronc est dilatée surtout chez les femelles lorsque les spécimens sont tué* en 
extension complète. 

Hôtes définitifs ; Oncorhynchus nsrka, Oncorhynchus keta Walbaum, Oneorhynchut tschawyttcho (famille 
de* Solmonidoe). 

Localité ; Froser River, Deporture Bay, Five Finger* Isloud (Colombie britannique, Canada). 


Quant A Fujita (1922), il donne la description suivante : corps cylindrique, s'atténuant graduellement 
vers l'rxtrémité postérieure. Femelle* de 62 mm de long sur 1,5 mm de diamètre A la base du réceptacle. 
Male de 20 mm de long sur 0,8 mm de large. De couleur blanche A rosée. Cuticule lisse, lacune» bien dévelop¬ 
pées et noyaux hypodermiques petit* et nombreux. 

Proboscis cylindrique avec une extrémité arrondie, modérément incurvé, long de 0,96 mm pour un 
diamètre de 0,31 mm. Crochets disposés en 18 files de 14 crochets et ayant trois formes différentes. Les 7 an¬ 
térieurs sont longs et pointu* et ont 0,65 mm de long sur 0,10 mm de large (ce doit être 0.065 sur 0,010 mm), 
les 3 moyens sont eourt» et forts et ont 0,055 mm de long sur 0,015 mm de large et le» 4 dentiers sont mince* 
et saillants, ils ont 0,054 mm de long sur 0,007 ram de large. 

Cou court. 

Réceptacle cylindrique, plus ou moins diloté en arrière, long de 1,65 mm et large de 0,28 mm. 

Ganglion cérébroïde dans sa partie moyenne. 

Leizmisquei minces et de la même longueur que le réceptacle. 

Testicules long*, ovoïdes de 0,92 ram de long sur 0,28 mm de large et placés A environ 4 mm de l'extré¬ 
mité antérieure du tronc. 

Six glande* eémentaires oblongues, disposées en série linéaire, de 0,28 mm de long sur 0,22 ram de large. 

Organe de SSfftigen presque cylindrique, de 1,01 mm de long sur 0,28 mm de diamètre. 

Vésicule séminale presque sphérique de 0,02 mm de diamètre. 

Embryopbore* de 0,07 mm de long *ur 0,03 mm de diamètre. 

Hôtes définitifs ; Oncorhynchus keta Walbaum, Godus maerocephalus Tilesius et Theragra chalcotromma 
(Palla*) [fam. de* Gadidae], 

Locàlitft ! province d’Echigo (rivière Miomoté), Ilokkaido et mer d’Okhotsk. 

8 564020 6 l4 


Source : MNHN, Parts 
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ECHINORHYNCHUS LA URENTIA N US 
Ronald 1957. 

Le eorp» de» ver» vivants e»t rose ou blanc et ie 
dimoiphisme sexuel est bien marqué, le» femelle» 
étant plu» grande». 

Femelle .* longueur de 10 à 1S mm pour une 
largeur de 0,80 h 1,40 mm. 

Corps généralement incurvé ventralement ce qui 
donne l'apparence que le proboscis est inséré aut la 
face ventrale. 

l.e probosci» parfaitement étendu a de 0,35 A 
0,65 mm de long »ur 0,11 ü 0,15 mm de diamètre. 
>1# .I . \'l 11 porte 14 & 16 file» de 11 à 13 crochets chacune. Le» 

plu* grand» ciochet* mesurent 0,038 à 0,048 mm de 
long (pour la lame) et 0,020 A 0,025 mm de haut (?). 
Les. racine» ont de 0,024 à 0,029 mm de long. Le» cro¬ 
chet» sont arqués et de forme conique «euf le» basaux 
qui sont le» plu» petit» et qui sont triangulaires. 

Lciunisque» très allongée mesurant de 0,80 à 
1,10 min de long »ur 0,18 à 0,32 mm de large, placés 
de pari et d'autre du réceptacle. 

l r , » Réceptacle de 0.55 h 0.70 mm de long »ur 0,32 à 

T n lu 0,40 mm de diamètre, doue un peu plu» court que U, 

A SV ieroni«que» et »nrtout de forme plu» tubulaire. 

fl \ Ganglion eérébrolde placé dan» la partie posté- 

’ rieur* du réceptacle, le» deux rétinaclee sortant de 

B l'extrémité postérieure du ganglion. Origine du rétrac¬ 

teur dorsal triradiéc et celle du rétraeteut ventral 
diradiée. Chez le» jeune» le» masse» ovarienne» rem¬ 
plissent presque complètement la cavité générale. Le» embryophore» ont une 
extrémité pointu» et l’autre mousse. 

Mâle ; Plu» court que les femelle» et généralement plus arqué, long de 5 
4 11 mm sur 0.55 à 0,72 mm de diamètre. 

/q Piobosci» ressemblant beaucoup à celui do» femelle» h la foi» comme 
forme et comme armement en crochet». 

Testicules l'un derrière l'autre, ellipsoidaux, long» de 0,60 h 0,95 mm 
sur 0.28 a 0.3S mm de large. Ligament pré»ent entre ie» denx testicule» 
Déférent» quittant le pile postérieur de chaque testicule et enroulé» l'un 
avec l'autrf juiqu’i leur point de jonction un peu en avant de l’appareil 
copulatcur. 

(fl| Six glande» cémenUires »e recouvrant plu» ou moins et disposée» en 
une série linéaire, globuleuse». 

nil Bourse copulatrice réniforme quand die est évngînée. 
î t Orifice génital subtermînodor»al. 

Hôtes définitif! : lUppoglaaoide, platessoWes (Fabriciu») Ram. de» Hip po _ 
glastidaf] I Ilippcglvsitu hippogionsu* (Linné) Ram. de» i«ppoglo»»id oc i. 
Pseudopleuroneetei ameiiranua (Walbaum) Rum. de» Pieuroneciidaaj ; SconA- 
ihalmut oquosuJ (Mitchill) Ram. de» Tlothidav). 
localité : golfe du Saint-Laurent. 


ECHINORHYNCHUS LOTELLAE Yamaguti 1939. 


Corps de 4,5 à 9,8 mm de long. 

Pioboici» cylindrique de 0.7 à 0,8 

'"^Crochet» di»po»é» selon 16 file» 
dont la taille varie de 0,045 i n .051 —- „„ »«»• 
quelque plu» minces, leur longueur variant de 0,03 & 0,036 


long sur 0.18 i 0,22 mm de 

longitudinale* de 16 crochets chacune 
mm de long. Le» crochet» basaux »ont 


FlG. 152. 

Eehinorhynchus laurentûmus R. 1957 (d’après le» figure» de Ronald, iq 57 ^ 
A. Mâle. 


Source : MNHN, Parts 
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Réceptacle allongé de 1,3 à 1,6 mm de long sur 0,22 à 0,26 mm de diamètre avec une double paroi de 
0,02 A 0,01 mm d’épaisseur. Le ganglion eérébroide est subclliptique de 0,2 mm de long sur 0,07 utm de large 
et se situe un peu en avant de sa partie moyenne. 


Cou court. 

Tronc cylindrique de 0,6 à 0,9 mm de dio- 
mètre, contenant des nombreux noyaux sous* 
cuticulairei branehus, limités par des cellules mus¬ 
culaires puissantes et nombreuses entre le récep- 
tocle et le testicule antérieur. 

Lemnisque*- allongés de 0,4 b 1,00 mm de long 
sur 0,075 à 0,2 mm de large, nettement plus courts 
que le réceptacle. 

Testicules elliptiques ü ovoïdes, directement 
l'un derrière l’autre, l’antérieur étant juste en 
avant du milieu du tronc et étant un peu pins 
gros que le postérieur. 

Il a de 0,55 à 0,95 mm de long sur 0.37 b 
0,43 mm de diamètre. Chez le spécimen type il est 
b 1 mm derrière le fond du réceptacle mais chez le 
paratype il est en contact avec lui. Les dimensions 
du testicule postérieur sont 0,47 à 0,B0 mm de lon¬ 
gueur 0,36 à 0,43 rom de diamètre et il est situé 
approximativement à hauteur du milieu de la lon¬ 
gueur du tronc. 

Vésicule sémiunlc de 0,08 b 0,120 min de dia- 

Six glandes cémentairee ovoïdes disposées en 
série longitudinale, se recouvrant partiellement en 
arrière de 0,17 i 0,46 ram de diamètre. 

Organe de Süfftigen allongé ou ovoïde de 0.25 
b 0,28 mm de diamètre. 

Bourse copulalrice avec deux diverticules 
antérieurs et environ 20 rayons digitiformes plus 
étroits vers leur extrémité distule. longs de 0,13 b 
0.20 mm sur 0,02 b 0,05 ram de large b leur base. 

Les femelles ont de 10 b 24 mm de long. Leur 
proboscie est cylindrique et mesure de 0,63 b 
0,85 mm sur 0.13 à 0,23 mm de diamètre. Les 
crochet.» sont disposé» selon 16 b 19 Clef (généra¬ 
lement 16 files) de 16 crocheta ehacune. Les plus 
gros croehets subapicaux ont de 0,048 b 0,054 mm 
de long et les plus petits qui sont ?c* basaux ont 
de 0,033 b 0,045 mm de long. 

Réceptacle de 1,1 b 1,85 mm de long sur 0,25 
b 0.32 mm de dinmètre. 

Paroi double de 0,04 b 0,085 mm d’épaisseur. 

Cou de 0,3 mm de long sur 0,1 mm de dia¬ 
mètre chez un spécimen de 17,5 mm de long. 

Tronc do 0,7 b 2,00 mm de diamètre. 

Lemnisques de 0,62 b 1,5 mm de long sur 0,1 
b 0.28 mm. 

Utérus eylindrique de 0,9 b 2,5 mm de long 
sur 0,07 b 0,125 mm de large. 

Entonnoir vaginal de 0,054 b 0,070 mm de 
large. 

Sphincter vaginal de 0.043 b 0,066 mm de 
long sur 0,072 b 0,105 mm de large. 

Bulbe vaginal postérieur de 0.0S b 0,105 mm 
de long sur 0,06 b 0,105 mm de haut. 

Vulve veiitro-terminale. 

Etnbryophores de 0,108 b 0,132 mm de long 
sur 0,03 b 0,034 mm de diamètre. 

Coque moyenne avec hernie- polaires. 

Aeanthor de 0,039 b 0,048 min de long sur 
0,010 b 0,013 ram de large. 

Hôte definitif ; Lotella phycii (Temminclc et 
Sehlegd) [fam. dc« Gadidae]. 

lAKalili • préfecture de Sizuûka, Moisaka 
(Japon). 


Fie. 153. — Ech inorhynchut lotellae Y. 1939 
(d’après les figures de YamaGUti, 1939) 

A. Male. — B. File de crochets du rostre. 



14 


Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Paris 
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ECHINORHYNCHUS MELANOGLAEAE Doilfus 1960. 

Description basée sur un seul mâle adulte. 

Corps de 8 mm de long, cylindrolde, un peu atténué i son 
extrémité postérieure, large de 0,675 mm au maximum. 

Proboscis cylindrolde de 0,735 mm de long pour un diamètre 
apical de 0,102 mm et un diamètre basal de 0,205 mm. 

Crochet» disposé* selon 20 files de 17 k 18 crochets chacune, 
le dernier crochet de chaque file étunt très petit, les autres sem¬ 
blant subéganx, leur longueur variant de 0,010 k 0,036 mm. 

Réceptnele de 1,010 mm de long sur 0,275 mm de diamètre. 

Testicules placés dans la partie moyenne du tronc, l’un der¬ 
rière l'autre, non en contact. Ils sont de forme ovoïde, l'antérieur 
a 0,750 mm de long sur 0,385 mm de diamètre, le postérieur de 
0,890 mm de long sur 0,350 mm de diamètre. 

Six glandes cémentaires disposée» en une seule file dont la 
largeur maximum est de 0,40 mm alors que la longueur totale 
est de 2 mm environ. 

Orifice génital subtermin&l. 

Hàt' définitif : Mclanoglaea venlralit Bernard (fara. des 


Leealiti : Gorée (Sénégal). 


ECHINORHYNCHUS OBLITUS nom. nov. {= Echino- 
rhynchus sp. Katoaka et Montma 1937). 

Cette espèce a été oubliée par tous les compilateurs 
depuis la date à laquelle elle a été sommairement décrite. 

Mile k corps mince, cylindrique, de 4,41 mm de long sur 
0,41 mm de diamètre, armé de 16 file» de 6 crochets chacune. 
Le* crochet» de la base du rostre ont 0,017 mm, Us plus grand* 
crochets du rostre ont 0,041 mm de long. 

Réceptacle de 0,78 mm de long aur 0,21 mm de large dans la 
partie postérieure la plus large. 

Lemnisques non visibles sur notre spécimen. 

Testicules occupant la moitié antérieure du tronc, ellipsoïdaux, 
disposé* l'un derrière l’autre et proches l'un de l’autre. Le testicule 
antérieur a 0,62 mm de long sur 0,32 mm de diamètro, le postérieur 
0,59 mm de long sur 0,32 mm de diamètre. 

Six glaode» cémentaires occupant la moitié postérieure de la 
longueur du trône, ovoïdes et disposées en une seule file. Chaque 
glande a 0,21 mm A 0,29 mm de diamètre. 

Hile définitif : Plecoglossus altivclii Trmminck et Schlegel 
(fam. des PUcoglossidae). 

Localité : lac Biwa (Japon). 


ECHINORHYNCHUS VANGLE A VEInom. nov. (= Ecki- 
norhynchus gadi sensu Van Cleave 1924, 
sensu Lcidy 1856, = E. angustatus 
sensu Leidy 1856, = E. soeialis Lcidy 
1856 nec Leidy 1851). 

Parasite de» poissons marins. 

Corps long, cylindrique. 

Femelles ayant généralement 50 mm de long 
mai» atteignant parfois 80 mm. 

Mâles ayant environ 8 i 20 mm de long. 


Fig. 155. — Echinorhynchut obiitus nom. nov. 
(dessin exécuté & partir de U microphotographie 
du travail de Katoaka et Momma, 1937) 
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Source : MNHN, Pans 
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Proboscis de 0,5 mm de long et 0,2 min de diamètre, armé de 18 h 22 file* de 10 h 13 crochets chacune. 
Six glande* cémentairc* di»po*ée* en une «érie linéaire pré* de l’extrémité postérieure de la cevité 

Embryophore* mûrs de 0,076 mm de long »ur 0,013 mm de diamètre. 

Hâte définitif : Gadus cailarias ( = Morrhua amcricana) [fam. des Gadidae], 

Localité : Littoral atlantique de» U.S.A. en particulier Woods Hoie (Massachusets). 


ECHINORHYNCHUS YAMAGUTII nom. nov. (= Echinorkynckus gadi sensu Yamoguti 
1939). 

Les dimensions suivantes «ont donnée» pour un mâle et deux femelles provenant de l’intestin grêle 
du Cougre et de 2 male» et de 3 femelle* d’un Brotulidat. 

Mâles de 5,8 à 7,5 mm de long. Femelle* de 10 h 22 mm de long. 

Longueur du proboscis variant de 0,45 à 0,60 mm chez les mêle* et de 0,62 h 0,75 mm chez les femelles. 
Il est armé de 18 à 20 files de 12 h 14 crochets chacune dont la taille varie de 0,036 h 0,0S4 mm chez les 
mâles et de 0,036 & 0,070 mm chez les femelle». 

Réceptacle de 0,83 1 0,00 min de long chez les mâles, de 0,90 1 1,4 mm de long chez les femelles. 

La taille des testicules varie de 0,70 h 1,05 mm de long pour un diamètre de 0,25 h 0.42S mra de dia¬ 
mètre. 

flétri définitifs : Congtr myriaster Drevoort (f»m. des Congrida c) et Bothrotara resta (fam. de* Bro~ 
lulidae). 


Genre Pseudoechinorhynchu* Petrotschenko 1956. 

Diagnose.. 

Echinorhynrhidao parasites de Poissons d’eau douce. 

Les six glandes cémentaires sont disposées régulièrement en trois paires placées exactement les une» 
au-dessous des autres. 

Espèce type t Pseudoerhinorhynchus clavula (Dujardin 1845). 


PSEUDOECHINORHYNCHVS CLAVULA (Dujardin 1845) 

Petrotschenko 1956 (= Echinorkynckus clavula D„ = E. 

borcalis von Linstow), 

Corps blanc, long de 4,5 à 7,5 mm, large de 0,5 mm à 0,7 mm, 
c; lindrique, aminci en arrière. 

Cou très court. 

Trompe linéaire, longue de 0,7 à 0,9 mm armé de 30 h 32 rangées 
transverse» ou de 16 i 18 rangée» longitudinales de crochet* qui sont 
longs de 0,078 mm. 

Mâle sans appendice copulatenr mois avec 2 testicules et 2 vési¬ 
cule* séminale* distinctes. 

Le» œuf* ont 0,120 mm de long. 

H vies définitif * : diront is brama, Cyprions rorpio, dnguiUa mtl- 
gart* (faut, des dngutllidar), Etox lucius (fam. de* Esoeidar). 

Localité ; Rennes (1 lie-et-Vilaine). 

La description de LÜhe (1911) est la suivante : 

Corps trapu, élargi en avent, atténué en arrière. Le* femelle* ont 
7 mm de long, le* mâles de 3,5 ô 4,3 mm de long, 

Probosei» cylindrique de 0,75 mm de long sur 0,25 mm de diamètre, 

Crochet» disposé* en 18 file* de 12 à 13 crochets chacune, les plu* 
petits étant situés à l’apex et h ia base du rostre. 

Cou très court. 

Réceptacle de 0,8 à 0,9 mm de long. 

Testicules srrondis, placés sensihlcment dan» la moitié de la lon¬ 
gueur du trône et l’ut» contre l’autre. 

Six glande* cémentairc» pincées immédiatement en arrière du testi¬ 
cule postérieur et disposées en deux files parallèles de 3 glandes chacune. 

Embryophorcs de 0,1 & 0,110 mm de long sur 0,023 mm de 
diamètre. 

Hôtes définitifs : Loua Iota (fan), de» Gadidae ) et Etox lucius en 
Allemagne, 



Fie. 157. 

Pseudotxhinorhynchus clavula 

(D. 1845) P. 1956 
Rostre d’après Meyer, 1932, 


Source : MNHN, Parts 
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D’autres auteur» ont trouvé l’espèce chez Pcrea fluviatilit (fara. de» Pfrcidae); PleuronccMs fltsut 
(fam. de* Plcuroncctidae) en Finlande (Scuneideb 1903); Leuciscus rutilus (Nybeun 1923 et 1924 en 
Suède). La même espèce a été déterminée par Soutiiweia et Macfie (1925) au Queensland chez des 
Caranxida» et de* Sparidae. C'est manifestement inexact. 



Fie. 158. — Pieudoschinoihynchus barri (K. 1928) P. 1956 

A. Mâle. 

B. Rostre. 

O. Ffle de crochet* du rostre. 

D. Embryophore mûr. 



D 


PSEUDOECHWORHYNCHUS BAER1 (Kosijd.w 1928) no,, comb. (. Moiochi,o,hvn r b 
boeri (K.) Pctrotschenko 1956, = Eckinorhynchus baeri Kostyiew 1928). 

Mâle* de 7,S mm de long, femelles de 11 à 12 mm de Ion* sur 0,6 à 0,75 nui de diamètre maximn 
Proboscis cylindrique, arrondi i l'extrémité antérieure, un peu rétréri à la base, long d'environ n tt' 
pour un diamètre de 0,3 i 0,38 mm dan» *a partie moyenne. m,n 

Le grand axe du proboscir est prstiquement coudé à angle droit sur le grsnd axe du tronc II ... 
de 22 à 2* files de 10 crochet» chacune. Les racines de ces crochet» sont droites, dirigées vers r.’j,"" 14 
l'exception des crochets de la dernière couronne. 1 à 

Le» crochet» ventraux «ont plu» fort» et plu» large» que le» donuux. Le. dimension» (en millimj.. v 
sont le» tuivante» : ' netr *») 


Ventraux ; CIH : iarae 0,073, r< 


ib 0,055; CIV : 0,073/0,069, CV : 0,092 /0,069; CVI ■ 0 07h m 
CVI 1 i 0,061/0,061; CVI1I : 0,046/0; C1X: 0,016/0; CX : 0,046/0. 1 ' 0,078 /<M>69; 

Dorsaux : CI1I : lame : 0,078; racine : 0.069; CIV : 0,082/0,069; CV : 0,087/0,073; CVI ■ 0 mm m 
CV1I ; 0,092/0,064; CV1II ; 0,064/0,036; C1X : 0,046/0; CX : 0,046/0. “.<>92/0,092; 

Cou réduit. 

Réceptacle de 1,4 mm de long. 

Lemni<que» par plu» long» que le réceptacle. 

Tc»dcule» placé» dans la moitié postérieure du tronc, l'antérieur de 1,SS A 1,7 mm de Ion* 
â 0,38 mm de large, le postérieur de 0,38 A 0,50 mm de long «ur 0,3 h 0,32 mm de diamètre. * PUT 0,3 

Six glande» cémentaire* di»po»ée» par paire» (oh ne comprend pa» pourquoi PETROTscnENam * 
de cette espèce un Mruchinorhynchus). * «it 

Embryophore^ de 0,10S A 0,126 mm de long »ur 0,022 A 0,024 mm de diamètre. 

Acanthor de 0,070 mm de long. Grandes hernies polaire» de la membrane moyenne, 

Htfci définitif .' Salmo ischachan. 

Localité ; lac CokUcba (Arménie aoviétique). 


Source ; MNHN, Pans 
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PSEUDOECHINORHYNCHUS CINCTULUS (Porta 
1905) Petrotschenko 1956 (= Echinorhynchus cirtc- 
tulus P.). 

La description de Porta est rudimentaire et a été reprise 
par Kostylew en. 1924. 

Corps de 2,2 A 2,5 mm de long mois il s'agit de spécimens 
immatures. 

Proboscis à peu prés cylindrique, un peu élargi dans son 
tiers postérieur mais rétréci à sa base. 

Crochets disposés en 20 A 22 files de 11 A 12 crochets 
chacune. 

Pas d'embryophores mûrs. 

Hôtes définitifs : Silurus glanis (Lun. des Siluridae)', Sonder 
tiofeenais (fam. des Percidae)\ Gobio gobio (fam. des Cyprinidat ); 
Acerina cernua (fam. des PcrcùLu ); Lctla loto (fam. des Gadidac). 

Localité : bassin de la Volga (U.R.S.5.). 


wê 



FlC 159. — Pseudoechinorhynchus 
cinaulns (P, 190S) P. 19S6 
Individu mâle (d'après Kostylew. 1923). 


FlC. 160. - Pseudoechinorhynchus tenait 
(A. et D. A. 1941) 

[d'après les figures d'AciiMF.ROV, 1959] 

A. Mâle. 

B. Crochets du rostre. 


Source : MNHN, Pans 
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Source : MNHN, Pans 
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PSEUDOECHINORHYNCHUS LENOK (Achmerov el Dombrowskaja-Achmerowa 1941) 
Petrotschcnko 1956 (= Echinorhynchus lenok Achmerov et Dombrowskaja-Achmcrowa 
1941). 

Description basée sur un mile, 

Corps cylindrique do 4.5 mm de loug îur 0,705 mm de diumetre- 

Rostre cylindrique de 0,68 mm de long sur 0,23 mm de diamètre, arme de 22 files de 13 4 14 crochet* 
chacune. 

Crochets antérieurs de 0,042 mm de long et de 0,011 mm de largeur 4 leur base, crocheta moyens de 
0,035 mm de long sur 0,011 min de large 4 lu base, crochet» postérieurs do 0,035 min de long sur 0,010 mm 
de large. 

Cou absent (?) 

Réceptacle i double paroi de 0,78 rum de loug sur 0,265 nuu de diamètre. 

Ganglion cérébrolde placé dans la partie moyenne du réceptacle, long de 0,075 mm sur 0,090 mm. 

Deux lemnisques de 0,5 mm de long sur 0,15 mm de large, plus courts que le réceptacle et contenant un 
noyau dan» leur partie inférieure. 

Testicules en contact, volumineux, et grossièrement quadrongulaires. 

Le testicule antérieur mesure 0,38 mm sur 0,40 mm et le postérieur 0,37 mm sur 0,48 mm. Il» sont 
placés dons In partie moyenne du tronc. 

Six glandes cément,lires piriformes. 

H&U définitif : Brachymystax Imok (Cortgonidoe). 

Localité : lac Otcl-Tchla (Sibérie). 


PSEUDOECHINORHYNCHUS PARASILURl (Fukoi 1929) Petrotschcnko 1956. 

La description originale est faite d'après 2 femelles mtires, 3 femelles jeunes et un jeune mâle. 

Corps de forme cylindrique, d'environ I mm de long sur 0,3 mm de large che* un mâle. Les femelle» 
ont de 12 6 15 mm de long et de 0,3 6 0,5 mm de diamètre. 

Proboscis eylindrique, très long, de 0,58 4 0,67 mm de Ion* pour un diamètre d'environ 0,27 mm che* 
les femelle». 

Crochet* du rostre disposés selon 22 4 26 files de 10 4 11 crochets chacune. Les racines des crochets 
sont de forme simple. 

Réceptacle d’environ 0,96 mm de long sur environ 0.29 mm de diamètre chez le mâle et de 1,06 à 
1,25 mm de long sur 0,25 4 0,29 min de large ehez le» femelles. Il est digitiforme et 4 double paroi. 

Pas d’épine» cuticulaires. 

Lemnisques presque aussi longs que le réceptacle. 

Système lacunaire non étudiable sur mes spécimen». 

Testicules globuleux de 0,35 4 0,4 mm de long sur 0,33 4 0,35 mm de diamètre. Us deux testicules 
sont pratiquement égaux et sont disposés l'un derrière l'autre, rapprochés et situés dan* lu partie moyenne 
du tronc. 

Il y a six glandes cémculuircs glohuleuses et pratiquement disposées eu deux files parallèles de 3 glandes 

Masses ovarienne» arrondies. 

Embryopbore» en navette de 0,095 4 0,1113 mm de long sur 0,020 mm environ de diamètre. 11 existe 
de» hernie» polaire». 

Hôte définitif : Paratilnrus as al us (Linné) Jfam. des Siluridne], 

Localité i lae Biwa (Japon). 


Genre Metechinorhynchus Pelrolachenko 1956. 

Diagnose. 

Echinorhyndichac parasites de Poissons d’eaa douce dont les six glandes cémentairc» sont disposées 
en une paire supérieure et un amas inférieur de quatre glandes qui »ont alors difficile» a distinguer les unes 
des autres. 

Etpict typs .• Mctechinorhynthm talmnnis (O. P. Millier 1776) Pelrotschenko 1956. 

J’ui considéré comme des Metechinorhynchus cinq espèces brésiliennes : 

— Metechinorhynchus briconi (Machado-Filho 1959) [— Echinorhynchus gracilis 
Machado-Filho 1948); 

—• Metechinorhynchus gomesi (Machado-Filho 1948); 

— Metechinorhynchus jucundus (Travassos 1923); 

— Metechinorhynchus paranensis (Machado-Filho 1959); 

— Metechinorhynchus salobrensis (Machado-Filho 1948). 


Source : MNHN, Pans 
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En fait, je ne suis pas du tout sûr qu’il s’agisse d'Echinorkynchidar. Les dessins qui 
accompagnent les descriptions ne permettent pas de savoir combien il y a de glandes cémcn- 
taires. Chez M. jucundus , il y en a peut être six et ce serait un Mctechinorhynchus vrai. 
Chez les autre», ce nombre est peut-être de 4 seulement voire même de deux! Certains détails 
de l’anatomie de l’appareil génital mâle évoquent irrésistible ment ce que j’ai observé chez 
Megapriapus ungriai. H sc peut que ces espèces doivent être classées près des Mcgapriapus 
ou des Paracavisoma qui sont également sud-américains mais il faut pour cela qu’une étude 
correeto de l’appareil génital soit faite après dissection. 



METECHINORHYNCHUS SALMONfS (O. F. Miiller 1784) Petrotschenko 1956 (= Echino- 
rhynchus salmonis M., - E. pachysomus Crepiin 1839, = E. pkoenix Schneider 1913, 
= E. infiatm Rudolpbi 1909). 


Corp» trapu, fusiforme, élargi dan» sa partie antérieure, de couleur jaunâtre, grisâtre ou blanche 
lornmie TenimAl e»t vivant. 

Femelle* de 7 à 6 ram de Ions, mules d’environ 3*4 mm de long sur 1,2 à 1,6 mm de diamètre maximum. 

Proboscis cylindrotde de 0,7 » 1 mm de long sur 0,2S 1 0,37 mm de diamètre. 

Crochet» disposés selon 1+ file» de 9 à 11 crochets checune. Le» 3 ou 4 crochet, be.aux sont très petiu 
de même que le» apicaux alors que le* crochet» de 1a partie moyenne du rostre sont les plu* gros. 

Cou trè» eourt. 

Réceptacle de 1,3 mm de long. 

Lemnisques d'environ 1 mm de long. 

Testicule* en ovale irrégulier, placés l’un 
parfois plus près de l'extrémité postérieure. . , 

Glandes eémeutaircs placée* immédiatement rn amère des testicules et formant un amas eompaet 

Embryophores de 0,082 * 0,095 ram de long sur 0,022 à 0,025 mm de diamètre avec heruie. polaire, 
de la membrane "* 


trière l'autre et aplat», au niveau de la moitié du tronc o 


Source : MNHN, Paris 
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Cortgonul aibuk^ * C ° rcs ° nuS lavarr<us ( fam - de» Coregomdoe), SaJma lalar (Salmonidae), Salmo u 
Localité : lac Onega (UJt.S.S.). 


L’espèce a été également signalée : 

Par Nybelin (1924) chez Abramis brama (Cyprinidae), Vimba vimba (i Cyprinidae ), 
Lcttciscus (Idus) idus ( Cyprinidae ), Scardinius erytkrophthalmus ( Cyprinidae ), Osmerus 



Fie. 163. - Afriechinorftyncliiu briconi ÇA. F. 1959) nov. comb. 
(d’apris les figure' de MacuadO-1 ilho 1918 et 1959) 

File de crochets du rostre. 

Rostre. 

Embryophore. 

Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Pans 
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eperlanus (Osmcridac), Esox lucius ( Esocidac ), Anguilla anguilla {Anguillidae), Perça 
fiuviatilis { Percidac ) Pleuronecles flisus ( Pleuroncctidae ), dan» io golfe de Finlande. * 

Par JSskelInen en 1921 en Suède chez divers poissons. 

Hôte intermédiaire : Pontoporeia affinis. 

Voir également Schneider (1902), Deguisti et Budd (1959), Ward (1937), Kostylew 
(1916), Markevich (1934), Bauer et Nikolskaia (1952), Kostak (1955). 


METECHINORHYNCHUS ALPINUS (von Linstow 1901) Petrotschenko 1956. 

Femelles de 16 mm de long fur 2 mm de large en avant. 

Mâles de 6 nun de long. 

Tronc un peu «minci vers la partie postérieure. 

Prohoscis légèrement arrondi de 1mm de long sur 4,121 mm de diamètre dans sa Dortie __ 

de 0,318 mm A sa bue. Il est armé de 14 files de 8 A 9 crochets chacune. * * et 

Le» crochet, apicaux ont 0,106 mm de long, les moyens 0,127 mm et le» basaux oui n’ont A. . ■ 

ont de 0,0S3 A 4,084 mm de long. ‘ 1 P ‘ (lc r,c, “' 

Cou court, cylindrique. 

Réceptacle pratiquement de la même longueur que le prohoscis. 

Testicules placé» dans la moitié intérieure du tronc, arrondis, de 0,5 mm de long »ur 0,4 mm dc dio 

Glandes cémentaires irrégulièrement globuleuses et disposées en un gtoupe compsct. 

Emhryophore» de 0,115 mm de long sur 0,016 mm do diamètre. 

HClt définitif ; Schiiopygopiia kostovi (foui, de» Cyprinidac). 

Localité ; Irgizyg (Asie centrale), (L’espèce aurait également été trouvée cFex ui 
de llouango en Chine.) 


u indéterminé 


METECHINORHYNCHUS BRICONI (Machado Filho 1959) nov. comb (= 
gracilis Machado Filho 1948, pré-employé = E. briconi M. F. 1 . 1959. 


Echinorhynchus 


Femelles de 15 A 22 mm de long sur 3 à 4 mm de diamètre. 

Mâles de 9 à 15 mm de long sur 2 mm de diamètre. 

Prohoscis de 1,32 mm de Ion* sur 0,265 mm de diamètre, armé île 10 â 17 files de 14 
Ces Crochets mesurent environ 0,071 mm de long et ont de, rscines d’environ 0,046 nu 
Réceptacle de 1,660 mm de long sur 0,32 mm de diamètre. 

Lemnisqucs de 1.120 min de long sur 0,85 mm de diamètre. 

Glandes eémentaires de 1,210 mm de longueur totale pour un diamètre de 0,85 
Utérus de 1,260 mm de long. 

Finbryophore» de 0,121 mm de long sur 0,016 mm de diamètre. 

Hôte définitif ; Brycon hilarii (Valencienne») (fam. des Characidar], 

Localité : Porto Cabra! (Étst de Suo Pnulo, Brésil). 


crochet» chacune, 
n de long. 


METECHINORHYNCHUS COREGONI (Linkins in Van Cieave 1919) (= Echiné i 
coregoni L. in V. G]. ™*ynch us 

La description dr Van CrEWE (1924) est faite d’après de» exemplaires provenant de la coli • 
Leidy. vonection de 

Prohoscis cylindrique armé de 12 à 15 files de 10 & 11 crochet* chacune. Le» crochets ne sont 
les uns contre le» autres. Le» husaux ont de 0,028 à 0,053 mm de long, ceux du milieu du rn , 8 * rr< * 

0,065 à 0,080 mm de long et ceux de la région apicale sont plus petits et plus faibles que ceux d ? ° nt de 
moyenne. ae la Partie 

Les crochet» ventraux sont un peu plus fort» et plus gros que ica crochets dorsaux. 

Iaîs lemnisqucs ne sont pa» plu» longs que le réceptacle. 

Il y 0 six glandes cémentaires groupée» en un bouquet compact. 

Les emhryophore» ont de 0,051 4 0,091 mm de long sur 0,017 4 0,020 mm de diamètre , V f i 
polaire» de la membrane moyenne 4 peu près globuleuses. ® c “tarnies 

Hâta définitif» : Corcgomu nlfcufiis (fam. des Cortgonida») et Solrelinu» n 
m'das). 

Localité : grands lacs américains. 


h <fam ' Sctlmo- 


Source : MNHN, Paris 
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METECHINORH YNCHUS CRYOPHILUS Sokolowskaja 
1962. 


Dimorphisme sexuel accusé. Femelles de grande taille, de couleur 
blanche, svee un corps long, presque cylindrique, élargi au niveau du 
1/3 antérieur c’est-à-dire à In hauteur de l’extrémité postérieure des 
lemnisques. Paroi du tronc épaisse, hypoderme mesurant au plus 0,38 
à 0,44 mm d’épais«cur. Males de taille moyenne (soit les 2 11 de la 
longueur des femelles environ) avec parois du tronc plus épaisses, ayant 
approximativement une forme cylindrique et un peu incurvée. 

La largeur maximum du tronc se trouve à lu hauteur du testicule 
antérieur, le diamètre s’atténue vers l'extrémité antérieure. 

Le dimorphisme sexuel e«t également apparent dans la forme du 
rostre qui est on ovale allongé chez le mile et ovoïde chez la femelle. 
Il est armé de 15 à 17 files (le plus souvent 16) de 6 à 8 crochets cha¬ 
cune. Chez le mâle il y » le plus souvent de 7 à B crochet» par file, rare¬ 
ment 6, alors que chez la femelle le nombre habituel de crochets est de 
6 à 7 et plus rarement 8, 



B C 

Fie. 164. — MfUchimrhynchui corcgoni (L. in V. C. 1919) 
[d’après les figures de Vax Cieave, 19211 

A. Forme générale du corps. 

B. Embryophore. 

C. File de crochets du rostre. 



A 



Source : MNHN, Pans 











222 


YVES J. GOI.VAN 


c 



FiG. 165. - MtteMnorhync.hu* cryophituê S. 1962 (d'après le» figure» de Soüolowskaja. 19621 

A. Mile. * ' 

B. Différente type» de rostre». 

C. Crochet» du rostre. 

D. Embryopbore. 


Source : MNHN, Paris 
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M6U : de S,5 A 10 mm de long sur 0,9 à 1,S mm de diamètre. Proboscis souvent inséré A angle droit 
sut le grand axe du tronc, long de 0,60 6 0,81 mra sur 0,31 A 0,18 mm de diamètre. Crochets plus uniformes 
que chez les femelles. 

Les crochets des couronne- III A VI sont plus puissants que les antres. 

Les lames des 2 crochets apicaux (couronnes I et II) ont de 0,028 à 0,080 mm de long pour une largeur 
A la ba«o de 0,008 A 0,020 mm et une racino de 0,020 à 0,068 mm de long. 

Crochets moyens ayant une lame de 0,080 à 0,120 mm de long sur 0,016 A 0,032 mm de large avec une 
racine de 0.060 à 0.100 mm do long. 

Crochets des doux couronnes basales ayant de 0,020 0 0,092 mm de long «ur 0,008 A 0,020 mm de large 
et une racine de 0,012 à 0,018 mm de long. 

Cou bien développé de 0,38 A 0,41 mm de long avec une petite portion subcervicale qui peut contenir 
une courte portion du réceptacle et des lemnisqucs. 

Réceptacle long et minco ayant une paroi double très épaisse (de 0,10 A ,014 mm) approximativement 
deux fois plu» long que ie rostre (de 1,1 J 1,8 mm de long sur 0,24 A 0,54 mm de diamètre). Ganglion céré- 
hrolde placé au milieu de la hauteur du réceptacle. Lemnisqucs sombres et massifs, de structure granuleuse, 
le plus souvent plus longs que le réceptacle, ayant de 1,1 A 1.2 mm de long. 

Testicules grossièrement quudringulaires, le plus souvent en étroit contact, touchant au réceptacle et 
aux lemnisques, généralement placés en avant de la moitié de la longueur du tronc. Testicule antérieur de 
0,9 A 1,9 mra de long sur 0,7 A 1,1 mm de diamètre, testicule postérieur de 0,8 A 2,00 mm de long sur 0,6 A 
1,00 mm de diamètre. 

Six (parfois 7) glandes eémentaires piriformes et allongées, touchant au testicule postérieur. Bourso 
copulatrice possédant de 22 A 23 rayons digitiforme». Sac musculaire hien développé (cette partie de la des¬ 
cription ost confuse, l'organe de SiifTtigen est-il appelé « sac musculaire do In bourse » ou hien est-ce lui qui 
est considéré comme la 7« glande cémentaire ? Existe-t-il des ampoules déférentielles qui pourraient avoir 
été confondues avec une glondo cémentaire et qui paraissent bien avoir été figurées sur le dessin original ? 
Enfin les six glandes cétnontairea me paraissent bien groupées par paires et dans ce cas cette espèce serait 
un Pseudoechinorhynchus). 

Femelle langue de 13 A 42 mm pour un diamètre de 1,3 A 2,9 mm. 

Probosci» ovoïde de 0,60 A 0,90 mm de long pour un diamètre maximum placé au niveau de* couronnes 
IV ou V, ce diamètre étant de 0,5 A 0,7 mm. Les crochets des couronnes IV et V sont les plus puissants avec 
de grosses racines presque aussi longues quo la lame. Lame des crocheta I et II de 0,020 A 0,084 mm de long 
et une racine de 0,043 A 0,064 mm. Lame des crochets III de 0,080 ù 0,108 mm de long avec une racine de 
0,092 A 0,120 mm de long. Lame des crochet» IV et V de 0,116 A 0,148 mm de long avec une racine de 0,120 
A 0,148 mm de long. Les crochots des deux dernières couronnes ont de 0,040 A 0,116 mm de long et une racine 
de 0,016 A 0,036 mm de long. 

Réceptacle de 1,7 à 2,6 mm de long sur 0,40 A 0,72 mm de diamètre. 

Lemnisqucs de 1.4 A 3,5 mm de long. 

Appareil génital extrêmement long. 

Embryophoros fusiformes avec hernie» polaires sphéroldales de 0,078 à 0.082 mm de long sur 0,021 A 
0,022 ram de diamètre. Acanthor de 0,044 A 0,054 mm de long sur 0,014 A 0,015 mm do diamètre. 

Hôtes définitifs : Broehymy Haï lenoJr; Hucho taimen; Thymollus «retiens; Cunopharyngodon idella; 
Leuciscus waUckii. 

Localité : hassin du fleuve Amour. 


METECBINORHYIS'CHUS GOMESI (Machado Filho 1948) nov. comb. [= Echinorhynthm 
gomesi M. F.]. 

Femelles de 20 A 22 mm do long sur 2,5 A 3.5 mm de diamètre. 

Miles de 10 A 12 mm do long sur 1,5 A 2,5 mra de diamètre. 

Probosci» do 0,996 mm do long sur 0,348 mm de diamètre, armé de 13 Aies de 14 croche U chacune. Ces 
crochet» ont 0,065 mm de long et possèdent une racine de 0,041 mm de long. 

Réceptacle de 1,245 mm de long sur 0,332 mm do diamètre. 

Lemnisques de 0,913 mm de long sur 0,282 mm de large. 

Testicule antérieur de 0,796 mm de long sur 0,448 mm de diamètre. 

Testicule postérieur de 0,747 mra de long sur 0,494 mm de diamètre. 

Longueur totale des glandes eémentaires de 0,962 mm pour uno largeur totale de 0,406 ram. 

Utérus de 1,180 mm de long. 

Embryophores de 0.168 mm de long sur 0,021 mm de diamètre. 

Hôte définitif : Charncinidat sp. 

Localité t Porto 15, Bohia do Parana (État de Matto Grosso, Brésil). 


METECHINORHYNCHUS JUCUNDUS (Travassos 1923) nov. comb, [= Eckinorhynchus 
jucundus T.]. 

Femelles de 20 A 26 mm de long sur 4 mm de large. 

Mâles do 10 A 15 nua do long sur 2 mm de large. 

8 584020 S 1 5 


Source : MNHN, Paris 
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Probosci» cylindrique de 1,294 mm de loue sur 0,30 mm de diamètre, armé de 16 à 17 files de 14 crochets 
chacune. La taille de* crocheta e«t sensiblement h même sur toute la hauteur du rostre (0 067 mm’i 
longueur de leurs racines étant do 0,021 mm. 

Réceptacle de 1,2 mm de long sur 0,39 mm ds diamètre. 

Lemnisques & peu près iu-«i longs que le réceptacle, de 1,2 min de long sur 0,36 mm de large. 
Testicules de 0.89 h 1 mm de long sur 0,60 à 0,80 mm de large. 



Fig. 166, — Mrltthinorhynchm gomtti (M, F. 1948) 
[d'après MaCHADO-Fh.ho, 1948 et 1959] 

Mâle. 

Crochet» du rostre. 

Rostre. 

Erabryophore. 

Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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Source : Paris 
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1. 2. 3, Mettchinorhyachus (?) paranrnsit. 
i. Mruchinorhynchus (?) gomrii. 

5. Mttrchinarhynchas (?) briconi, 

6. Metrchinorhynshu* (?) talobrtnsii. 

7. et 8. Mtirthinorhynchiu (?) jucwuhu. 


Source : MNHN, Paris 
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Glande* cémentaire» relativement petite». pressées le» une» 
contre les antre», de 1,108 mm de long sur 0,508 mm de large. 

Utérus de 1,245 mm de long. 

Embryophorets de 0.160 mm 4 0,125 mm de large »ur OJ018 à 
0,021 mm de diamètre. 

Hôte définitif t Piaracltu brachypomtts (Cuvier) [fam. de» Chara- 
cidae]. 

Localité : Sao Joso (État de Mutto Grosso, Brésil). 


METECHINORHYNCHUS KUSUIROENSIS (Fujita 1921) 
nov. comb . [= Echinorhynchtu kuskiroensis F. 

Ls description princeps e»t fuite d'après 2 mâle* et 10 femelle». 

Corp» allongé, étroit en arrière et plu» ou moins contracté. 

Femelles de 9,0 mm de long et 1,0 mm de diamètre. 

Mâle» de 10 mm de long et de 1.1 mm de diamètre. 

Cuticule lisse, de 0.08 mm d'épaisseur. Système lacunaire mal 
développé. 

Noyaux hypodermiques de taille modérée et pas très nomhreux. 

Prohosci» court, presque tronqué è l'apex, long de 0.83 mm 
pour un diamètre de 0,36 mm. 

Crochets disposé» en 24 files de 8 crochets chacune, ces crochet» 
«ont aigu» et ont 0,09 mm de long et 0,60 mm de diamètre. 

Ganglion cérébrolde placé pratiquement au milieu de la hauteur 
du réceptacle. 

Lemnisques mince», plu» longs que le réceptacle. 

Testicule- oblong-, placé» l'un derrière l'autre dan» la moitié 
postérieure du tronc, longs de 0.59 mm sur 0.35 mm de diamètre. 

Vésicule séminale de 04 rom de diamètre. 

Glande» cémontaire* ovale» de 0.15 mm de diamètre et dispo¬ 
sée» en deux groupes immédiatement en avant de l'organe de 
Süftigen. 



Fie. 169. — Alclecfcinorhynchu* FushiVornsts (F. 1921) 
[d'après les figures de FCJITA (1921)] 

A. Mâle. 


C. Crochet» du roitre. 



A 


Source : MNHN, Pans 
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Organe de Sâfftigen en ovale allongé, étroit 
Femelle» à appareil génital hien développé 
Hâte» définitif» : Vtrasper rooaeri Jordan < 
Idéalité : Kushiro (Hokkoido, Japon). 


en arrière, de 0,30 mm dan» »on diamètre sntéro. postérieur, 
mai» pa» d'œuf». 

et Gilbert (fam. des Uippogloasidar). 



Fjo. 138. - Mettchinorhynrhu» IngmiformU (E. 1938) 

[dessin* exécuté» d’après le* microphotographie» du travail d’ECKBAUM, 1938] 


A. Femelle. 

B. Mâle. 

G. Rostre. 

D. Embryophore. 


METECHÏNORHYNCÜUS LA GEN IFOR MIS (Ekbaum 1938) nov. comb. (= Echimrhyn- 
chus lageniformis E.). 

L'espèce est une des plu» commune dan» les eaux littorale» de Hle de Vancouver. 

Dirmorphisme sexuel hien marqué, lu femelle a la forme d’un Baron de vin de Florence et le m31e en 
fusiforme. Cette différence est déjà apparente cher les individus jeune» n ayant pas plus de 1,5 mm de long. 
LiTcouleur du parasite varie du blanc au gris à l'orange, mai» ceci tient à 1 alimentation de l’hbtc. 

Petit Acanthocéphale à dimorphisme sexuel tri» nurqué. 

Proboseis de 0,25 à 0,4 mm de long, cylindrique ou, plus souvent, dilaté dan» sa partie moyenne. Cro¬ 
chet» disposés selon 14 à 16 Blés de 8 à 10 exocets. Le» crocheta apicaux ont de 0.04S à 0,050 mm de long, 
les moyen» de 0.050 h 0,055 mm de long, le» basaux de 0,035 à 0,010 mm de long. 

Réceptacle^e'wTl.î mm de long. Lemnisques un peu plus long» que le réceptacle lorsqu'il» ne sont 

p ” Ganglion'cérébroTde placé dans lu parti* moyenne du réceptacle. 

La longueur des femelles varie de 2.S à 6,5 rom et le plus grand diamètre »c trouve dan* la région posté¬ 
rieure dn corns II varie de 1.2 à 2,2 mm alors que celui de lo portion antérieure va de 0,4 à 0,7 ram. 
le, embryon de 0,065 à 0.080 mm de long sur 0,015 à 0.020 mm de diamètre. 

Mile dont la longueur varie de 1,5 à 5 mm. Le plus grand diamètre est de 0,5 à 0,8 mm et se trouve „„ 
neu en arrière du milieu de ia longueur du troue. 

P Testicule» placés obliquement et mesurant de 0,3 à 0,5 mm de long sur 0,2 à 0,35 mm de large. 

Six glande» cémentoire» piriforraes de 0,2 à 0,25 mm de long sur 0,1 à 0,15 mm de diamètre, groupée» 


définitif» ■. Plotichlhys uellalus (l’allas) [fam. de» PiruronselitM et Lrpidopsetta bitincata (Ayres) 
[fam. de, PUuron*ctidae]. 

; Departure Bay, Ile de Vancouver (Colombie britannique). 


Source : MNHN, Pans 
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METECHINORHYNCHVS LATERALIS (Lcidy 1851) 
nov. comb. (= Echinorhynchus latcralis Leidy 1851, 
= Acanlhocephalus lateralis [L.] Petrotschenko 
1956). 

Voici la description de LEIDY : 

Corps cyiindroîdr ou lubfuaiforme, «minci «n arrière avec 
une extrémité arrondie, obtuse. 

ProboscU cylindrique d'environ 0,7 mm de long, subterminal, 
«rmé de 12 rangées transversales de 6 crochets chacune (soit, 
sans doute, 6 file* de 12 crocheu ainsi que le remarque Me y eu 
(1932). Mâle sans appendice copulateur. Corps d'environ 1.1 nun 
de long sur 0,6 mm de large. 

Hôu définitif : Salrriimn fontinolis. 

En 1924, Van Cleave, à propos de cette espèce écri¬ 
vait : « Dans la publication originale de Leidy, l’attention 
était attirée sur le fait que cet Echinorhynchus lateralis 
était closely allied to E. angustatus Rudolphi. Cette der. 
nière espèce ayant été récemment reconnue comme syno¬ 
nyme d'Acanthocephalus lucii, mais il n’y a aucune récolte 
authentique d’Acanthocéphales appartenant h ce genre 
chez les Poissons d’Amérique du Nord (en fait on sait 
aujourd’hui qu’il en existe quelques 
espèces qui ont été décrites depuis 
la publication du travail de Van 
Cleave). En 1856, Leidy plaçait 
E. lateralis comme un possible syno¬ 
nyme d 'E. globulosus. Des auteurs 
européens ont depuis peu reconnu 
que cette espèce est un synonyme 
d'Acanthocephalus anguillae. Ainsi, 
à deux reprises, Leidy a comparé 
son E. lateralis avec des espèces qui, 
aujourd’hui, sont reconnues apparte¬ 
nir à un genre inconnu chez des Pois¬ 
sons d’Amérique du Nord. • 

On peut donc penser que c’est 
en se basant sur cette opinion de Van 
Cleave que Petrotschenko a classé 
cette espèce parmi les Acanthocepha- 
lus. Quant à Yamaguti (1963) il 
adopte le même point de vue tout en 
citant un certain nombre de travaux 
récents dont aucune référence ne 
figure dans sa bibliographie. Sans 
doute ccd explique-t-il qu’il n’ait pas 
fait preuve de plus d’esprit critique. 

Grâce à M. Dollfus j’ai pris 
connaissance de deux articles essen¬ 
tiels, celui de RicHAttnsoN (1937) qui 
redécrit et figure l’espèce et celui de 
Sandeman et Pippy (1967) qui l’ont 
retrouvée à Terre-Neuve. Dans l’un 
et l’autre textes fl n’est nulle part 
fût mention de la position du gan¬ 
glion cérébrolde et cet organe n’est 
pas indiqué 9ur le schéma de 



FlC. 171. — Mewhinorhynchu» laieralit (L. 1851) n* 

A. Rortre d’après la figure originels de Sandeman et Pipp 
(1967). 


Source : MNHN, Paris 
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Richardson. C’est évidemment une lacune importante. Mais il n’cst que de voir la figure 10 
représentant un mâle in t-oto pour être convaincu qu’il s’agit bien d’un Metechinorhynckus 
caractérisé par la disposition de ses glandes cémentaires et non d’un Acanthocephalus. Voici 
d’ailleurs la traduction du texte de Richardson (1937) : 


Le* spécimens dont nous disposons ont été récolté* dans l’intestin de* truites capturée» dan» le lac 
Edward et leur morphologie s’accorde avec le» brèves descriptions de Leidy qui ont été complétées par des 
publications ultérieure». VAN ClEAVE n’a pu établir ie lieu de provenance de. «périmer.» type». Le. 76 spé. 
eiraen» qui ont servi de base ï la description originale de Leidy ont été récolté* par feu le professeur Baibd. 
Baihd a récolté des Poissons dans l’étit de New York et le Québec et il par*ît probable que les exemplaires 
décrit* par Leidy sous le nom d’ Echinorhynt.hu* lalcrali* proviennent de cette région. 



Figures du travail de Richardson (1937) : 

8. Femelle adulte in loto; 

9, Probowû» d’une femelle adulte; 

10, Structure d’un mile adulte; 

11. Erobryophoie mur (dessiné d’après des spécimens non colorés mais placés seulement dans l’ ettll 
entre lame et lamelle). 


Source : MNHN, Paris 
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Le* spécimen» dont je dispose ont un corp* cylindrique, arrondi en avant et en arriére. Cbez la femelle 
adulte la région antérieure du corp* est souvent un peu dilatée, mais pu» tant qne chez F. kidy, l’extrémité 
antérieuro d’E. lattrali» a seulement 1 mm do large et 0,75 mm au niveau de l’extrémité poetérieure. La femelle 
a de 10 A 14 mm de long. Le proboscir e*t ohiiquemont incliné fur le grand axe du tronc et même peut 
•e trouver à angle droit. Le roitre a 0,75 mm de long, il est cylindrique et armé de U à 12« couronnes» 
de crochets, chaque couronne comptant 6 crochets. Les crochets de la couronne apicale sont faibles, ceux 
de la couronne voisine sont plus petits que ceux des couronnes de la région moyenne. Les premiers ont de 
0,032 à 0,040 mm de long, les dernier* de 0,036 h 0,948 mm de long avec une racine qui atteint presque la 
même longueur. 

Les crochets de* deux ou trois couronnes basales sont faibles et n’ont que 0,028 mm de long. 

Les lemnlsques sont de taille moyenne, n’ayant que la moitié ou lc« trois quarts do la longueur du 
réceptacle 

Les mâles ont de 6 % 7 mm de long et de 0,7 & 0,9 mm de laigc dans la région antérieure. Dans la légion 
postérieure ils n’ont que de 0,5 A 0,6 mm de diamètre. 

Le* testicules sont rarement contigus, de taille subégnle, et atteignant de 0,7 A1 mm de long pour un 
diamètre do 0,3 A 0,4 mm. La moyenne de longueur du testicule postérieur par rapport A l’antérieur est selon 
le mode 10/11. Il y a six glnndes cémentaires piriformes disposée* de façon linéaire mai* montrant de consi. 
dérables variations allant d’une disposition srnsiblement monilifarme avec seulement deux des glandes 
disposées en une pairo A un arrangement où seule la glande supérieure est isolée, la seconde la troisième et 
la quatrième étant en un seul groupe et la quatrième et In cinquième soit isolées soit formant une paire 
(ceci montre bien qu’il ne s'agit pas d'un Acanthoeephalus mais d'un MefédU narhynchus). La disposition la 
plus commune o«t que la première glondo est isolée, lu seconde et la troisième forment nne paire, lu qua' 
trième est isolée, la cinquième et la sixième forment une paire. Ls glando cémentairo supérieure est rare¬ 
ment en eontnet avec le testicule postérieur. La bourse copulatrice e«t généralement invnginée. 

Aucun des spécimens n’utteint la longuenr maximum indiquée par Leidy. 

Les embryopbore» ont de 0,088 A 0,112 mm de long sur 0.020 mm de dismètre. La membrane moyenne 
pousse dos beraies polaires qui sont nettement pins longue* que larges. Richajidson dit ensujto que son espèce 
diffère d’E. kidy parce qu’elle a moins de crochets sur le rostre et aussi des oeufs moin* allongés. Elle est 
également différente d’E. r rvitar, d’E. talmonis et d’E. coregoni par l’armement du rostre, la taille des 
adultes mûrs et aussi les dimensions des embryopbores. 

li ajoute ensuite que les Trait» du lae Edward «ont très lourdement parasitées au début de i’été, 
même lorsqu’il s’agit de jeunes Poisson*. Aprè* un mois de séjour dans ie lac les truite» reprise» en juin *ont 
déjà infestées (les vers n’ont alors que de 5 A 13 mm do long et sont immature»). Beaucoup de Poissons pré¬ 
sentent des Amphipodet (Hyalella knicktrbocktri = H. oztrtca) dan» leurs estomacs et il se peut quo ce Crus¬ 
tacé soit l’hôte intermédiaire d’E. taleralii. 


Quant au travail de Sandeman et Pjppy (1967) il contient de nouvelles données morpho. 
logiques et un excellent schéma du rostre que je reproduis ici. 

Description basée sur 47 femelle» et 41 miles. Les individus de» doux sexes sont cylindriques, le diamètro 
de la région antérieure est plus grand que celui de la région postérieure. 

Les crochet» des deux ou trois couronnes basales «ont les plus petit* et mesurent environ 0,028 mm. 
Chaque crochet possède une mcino qui s approximativement la même longueur que 1» lame. 

Le réceptacle 1 0,464 à 1,38 mm de long (moyenne 1.01 mm) et les lemnisques ont la moitié ou nn peu 
plus do aa longueur. 

Les embryophore* ont 0,065 A 0,110 mm de long (moyenne 0,086 mm) et possèdent de* hernies polaire» 
plus longuos que Isigc*. 

Mâles : de 3,00 A 17,5 mm de long (moyenne 7,20 mm) et do 0,40 A 1,60 mm de diamètro (inoyonnr 
0,69 mm) dans la région antérieure. Le rostre est armé de 12 A 18 files de 10 A 12 crochets chacune. Lee anté¬ 
rieur» mesurent de 0,025 A 0.057 mm de long (moyenne 0,040 rom), les moyens 0,025 A 0,058 mm (moyenne 
0,042 mm) et ceux do la région basale de 0,023 A 0,055 mm (moyenne 0,039 mm). Le» crochets de* deux 
on trois couronnos bosales ont envhon 0,028 mm de long. 

Testicules rarement contigu», l’antérieur e*t plus gros que ie postérieur et varie en longueur de 0,295 A 
1,68 mm (moyenne 0,775 mm) et en largeur de 0,118 à 0,970 mm (moyenne 0.318 mm). 

Six glande» cémentaires piriforme* généialement séparée* du testicule postérieur et généralement dis. 
posées on une ligne quoiqu'il y ait des variation* considérable* dans cette disposition. 


Sandeman et Pippy ajoutent que leur description concorde avec celle de Richardson 
(1936) sauf en ce qui concerne les crochets. En réalité â semble bien que la façon dont Richard, 
son a compté ce* crochets soit erronée car il indique * 11 A 12 rangées circulaires de 6 crochets 
chacune, le* crochets étant alternés », ce qui peut se traduire par 12 files de 6. Or son schéma 
indique 22 couronne* (ce qui donne 11 crochet* par file). Quant i la disposition des glandes 
cémentaires elle s’accorde avec les variations signalées par Fantham et Porter (1948). 

Hàtr*définitifs : Salvtlinus Jbiuinalis (Mitchill), Salmo talar L.; Solmo irultn 1..', Subira goirdntri Richard¬ 
son ot Coregoniu clupmformis (Mitchill). 

//&* intermédiaire i HyalMa azleca ( = H. knickerbockori). 

Localité : Québec et Teire-Neuvo. 


Source : MNHN. Pans 


J. GOl.VAI» 



Fie. 173. — Mttechinorhynchas Itidyi (V. C. 1921) (d'eprie Van Cleave, 1924] 

A. Forme générale du corps de U femelle. 

B. Mâle. 

C. Embryopbore mùr, 

D. File de crocheté du rostre. 


Source : MNHN, Paris 
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METECHINORIiYNCHUS LE1DYI (Van Cleave 1924) non. comb. (= Echinorkynchus 
salvelini Linkins in Ward et Whipple 1918 nec Schxank 1788, = Echinorkynchus 
leidy VanClcavc 1924). 

Partie antérieure souvent considérablement élargie, surtout chez lee femelles. 

Males de 7 A 12 mm de long, femelles de 10 4 20 mm de long. 

Probosci» cylindrique armé de 16 i> 18 file» d'environ 18 crochets chacune. 

le- crochets basaux ont environ 0,039 A 0,050 mm de long, ceux de In partie moyenne et antérieure 
ont de 0,044 A 0,068 mm de long et la racine environ 0,083 mm de long. 

Lcmnisqiies un peu plu» longe quo le réceptacle. 

Six glande» céuienuite» disposée» approximativement en une seule file sauf à l’extrémité postérieure 
où deux ou trois d'entre elle» peuvent être groupée*. 



Ktc. 174. - Mufckinorhynchus (?) porantnsis (M. F. 19S9) non. comb. 

(d'après le» figures de MacüadO' Ku.no, 1959) 

A. Mile. — B, Rostre. - C. Femelle. — IJ. Crochets du rostre. — E. Appareil génital femelle. 


Source : MNHN. Pans 
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Embryophore» de 0,115 k 0,165 mm de long sut 0,020 à 0,025 mm de diamètre avee longue» bonne» 
polaire» de la membrane moyenne. 

Hàtt définitif i SaMinuj namayeuth (fam. des Solmonidoe). 

Locaii lé : grands Inès américain». 


METECHINORHYNCHUS PARANENSIS (Machado Filho 1959) nov. comb. [= Echinor- 
hynchus paranensis M, F.]. 


le cuticule fine, délicate et très transparente, 
m de diamètre. 


Acanthoeéphale» de petite taille a 
Femellfi* de 9 à 12 mm de long tur 2 mm de diamètre. 

Males de 7 k 10 mm de long «ur 1.5 mm de large. L’extrémité postérieure est la plue étroite et le d... 
mètre augmente progressivement d’arrière en avant. 

Kn avant s’insère |o proboscis qui est cylindrique et a 1.4 mm do long sur 0,1 mm de large. Il est armé de 
crochet, se réparti.sont en trois groupe, morphologique,. U premier groupe apical a de» crochets de 0,071 
» 0 092 mm de long avec de» racine- de 0.036 à 0.040 mm de long. Ce sont le. crochets de. deux première, 
"oiiorâes (si l’on en croit le schéma de Machado-FUho ce» racine» ont un prolongement inférieur et de» 

* P ° P U recônd poüpe'compte des crochet» de 0,052 à 0.068 mm de long avec des racine, de 0,048 i 0,050 mm 
j. fa sont rrofihfU de# couronne» III k X.1II, 

1 Ut crochet! du troisième groupe, qui est le groupe haeul, ont de 0,046 à 0,068 mm de long et les racines 

ont de «M»* ll'crochrts^chaciine (en fait il seinhle bien y en avoir 14 ou 15 par file mai, la de-crip. 

tiou est assez confuse et le. cliiffre. qu’elle indique no corrc.pondent par h «eux du tableau qui lui est annexé!). 
Récentacle de 1,608 mm de long sur 0,402 mm de diamètre. Ganglion eéréhrolde duni la partie moyenne. 
Iatmnisque* court» et flexueux, de 0,938 mm de long sur 0,167 mm de large. 

Testicules arrondis, placés dan. la partie moyenne dii tronc, long» de 0,435 mm sur 0.335 mm de large. 
Glandes cémentaire» formant un ensemble compact de 0.30 mm de long sur 0,23 mm de large. 

Utéru, de 0.995 mm de Ion*. 

Embryophore» immature». 

HS, f définitif : Tripoithau paranensis (Güntbcr) [farn. de. CharocimrfoeJ. 

Localité : Salobra (État de Matin Grosso, Brésil). 


METECHINORHYNCHUS RHENANUS sp. nov. 

La description e-l basée sur deux spécimens, un mile et une femelle mûrs. 

Corps de 7,5 mm de long sur 1,4nun de diamètre maximum chez la femelle, de 5,4 mm de long sur 1,5 mm 
de diamètr- maximum chez le mile. Le corps e,l replet, fusiforme, la plu, grande largeur étant située 
au-destou» du fond du réceptacle. , . ,. . . „ „ 

Proboscis bref, en massue k grosse extrémité supérieure, long de 0,54 mm et large de 0 2 mm dans U 
région subnpicule et 0,175 mm il sa hane. 11 est armé de 18 files de 13 crochets chacune, la taille des crochet, 
est sensiblement éfle de haut en bas dn rostre. Ceux de la dernière couronne sont toutefois un peu p l u » 

P * tll Réceptaelo de 0,70 k 1,1 S mm de long sur 0,20 k 0,30 mm de diamètre. 

Ganglion eéréhrolde placé dans la parue moyenne du réceptacle. 

Lemniaqueî ayant pratiquement la même longueur que le réceptacle. 

Organe? génitaux mâles oeenpant plut de la moitié postérieure de la longueur du tronc. 

Testicules ovoïdes, de 0,5 mm de long sur 0,35 k 0,40 mm de diamètre, placés I un derrière l’autre et en 

e0nl £ glande» cémentaire» ovoïdes, disposées en trois paires superposées. 

Canaux excréteurs de, glande, eémentaires volumineux, eheminant en deux faisceaux de trois de part 
et d’autre de l’organe de S&fftigen. 

Organe de SSfftigen volumineux, long de 0,7 mm environ. 

Chape musculaire de la boune copulatrice présentant des ruyon* digiUformes eourts. 

Appareil génital femelle non viaihle sur notre spécimen type dont la cavité centrale est remplie d’em- 


ywpovrc^s . , 

Orifices génitaux terminaux dans les deux sexes. .... 

Embryophore, fusiforme» de très grande taiHe, long, de 0,135 mm pour un diamètre de 0,025 mm etl . 
viron. Hernies polaire, de la membrane moyenne très brève. 

Acanthor de 0,065 mm de long et 0,018 mm de diamètre. Toute la surface de l'embryon est couverte 
de très fines épines. 

Hôu définitif : Lola loua. 

localité : Strasbourg (Bas. Rhin). Ce. spécimens ont été récolté» par le profes.eur Jacquc. Caiaot. 


Source : MNHN, Paris 
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METECHINORHYNCHUS SALOBRENSIS (Machado-Filho 1948) nov. comb. [= Echinor- 
kynchus salobrensis M. F.]. 

Mâle de 8 4 10 mm de long sur 1 ram de diamètre. Femelle, de 10 4 14 mm de long »ur 1 à 2 mm de 

* Proboroi* de 1,162 mm de long »ur 0.332 mm de diamètre, armé de 16 à 17 file» de 14 crochet» chacune 
dont la taille e»t d’environ 0,075 Dira de long avec des racine* de 0,054 mm. 

Réceptacle de 1,580 mm de long sur 0,498 mm de diamètre. 

Lemoisques de 0,996 mm de long aur 0,166 mm de large. 

Testicule* ayant 0,531 mm de long .ur 0,415 mm de diamètre pour l’antérieur et 0,464 mm de long sur 
0,365 mm de diamètre pour le po»lérieur. 

Six glande» cémentaire» de 0,547 mm de longueur totale. 

Utérui de 1,294 mm de long. 

Embryopborei immature*. 

Hôte définitif : Mylatoma parafuayensit (Norman) (fam. de» Ckaracinidae). 

Localité ; Salobra (État de Matto Grouo, Brésil). 


METECHINORHYNCHUS SEVANI (Ditmik 1932) nov. comb. [= Echinorkynckus sevani 

DJ. 

Ce ver a été trouvé en gronde quantité (ju.qu’à 1 000 et 1 500 individu») dan» l’iitte»tin des Saumon» 
du lac de Sevan. 

Chez le» male» le corps est cylindrique et de diamètre sensiblement égal sur toute sa longueur alots que 
chez le» femelles il se rétrécit graduellement vers l’extrémité postérieure. Couleur orange clair sur le vivant. 

Mêle» de 3,5 4 5,5 mm de long sur 0,5 4 0,7 mm de diamètre, femelles de 6,5 4 1,40 mm de long «ur 
0,7 4 1,0 mm de diamètre. 


Source : MNHN, Pans 
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UoHtre presque cylindrique de 0,6 ù 1,0 mm de long iur 0,3 à 0,5 mm de diamètre, armé de 18 à 20 fiies 
de crochet» comprenant chacune 8 à 9 crochets. Les crochets apicoujc ont de 0,082 5 0.095 mm de long, JJ, 
sont mince», arqués avec un racine petite. Le» crochet» de ia partie moyenne des files «ont plus forts et ont 
de 0,090 à 0,108 mm de long, iln «ont pratiquement courbés à angle droit sur leur racine. Les crochet» bataux 
ont de 0,038 A 0,074 tum de long. H* «ont mince» et faiblement arqué» et n’ont qu’une petite racine. Le* 
variations de» dimension» de« crochet» dans une file, d’avant sn arrière, sont illustrées par le* chiffre» »ui. 

Ouz Ica m6Ua : 0,083; 0,091; 0,099; 0,104; 0,108; 0,099; 0,078; 0,066 et 0,050 mm; 

Chez les frmellet ; 0,078; 0.091; 0,093; 0,099; 0.104; 0,074; 0.066 rt 0,062 mm. 



Source : MNHN, Paris 
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Le cou est court et incnne. Le réceptacle est long de 1,1 b t,S mm pour un diamètre de 0,2 à 0,4 mm; 
Le* lemnùquet ont de 0,67 A 1,0 nun de long. 

Les testicules sont dans le second tiers de la longueur du tronc, en contact l’un avec l’autre. IL ont de 
0,35 à 0,42 mm de long. 

Le» glande» cémentaire» sont groupées immédiatement en arrière du testicule postérieur. 

Le» embryophores ont de 0,108 b 0,120 mm de long sur 0,019 b 0,022 mm de diamètre. 

Hile définitif : Satmo ischchan Kesseler, 

Localité : lac de Sevan (Arménie soviétique). 



Source : MNHI\I, Pans 
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Fig. 178, - Mrtrch i norhynchus truuae (S. 1788) P, 195$ 
destinée» d'après Ut» exemplaire récolté, chez de Truite» d'Albert rs„m m n 
et de Plourac’h [Cdte..du-Nord]) "* [Somme] 

A. Femelle. 

B. Embryophore mûr, 

C. Mâle, 

U. Appareil génital femelle. 

E. Partie inférieure dVppareil génital mile. 


Source : MNHN, Paris 
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METECHINORHYNCHUS TRUTTAE (Schrank 1788) [= Echinorhynchus trultae S., 
= E. farionis Frôlich 1802, = E. fusiformis RudoJphi, 1809 = E. clavula Hamann 1891 
nec Dujardin 1845]. 

I.u description de Meyer est la suivante : 

Corps mince, cylindrique, très légèrement plus large en avant. 

Femelles de 15 & 20 mm do long {25 mm pour In femelle figurée ici) sur 1 6 1,2 mm de diamètre mnxi- 
mum (0,75 mm seulement pour l'exemplaire jeune que j’ni dessiné). 

Mâle de 8 à 11 mm de long pour un diamètre de 1 i 1,2 mm (0,70 mm seulement pour le mule figuré 

ici), 

Prohoscis de 1 & 1,2 mm de diamètre, un peu incliné sur In face ventrale. Il est Armé de 20 è 22 files de 
13 à 16 crochets chacune. Ce» e racket* «ont pratiquement tou» semblables, sans dissymétrie dorso-ventrale. 
Ils ont une racine simple sauf les crochets des une ou deux couronnes basales qui sont plus petits et ont des 
tacines rudimentaire». En règle, la lame des crochet* e«t im peu plu» longue que la racine. 

Le réceptucle mesure de t,S i 3 mm de long. Le ganglion cérébroïde est placé dans la partie moyenne 
Les lemnisques ont 1,4 mm de long et ont pratiquement la même longueur que le réceptacle. 

l»es organes génitaux mâle* occupent la moitié postérieure du tronc. Les testicules sont ovoïdes, ont 
de 0,8 ù 1,1 mm de long sur 0,4 il 0,65 mm de luge. Ils «ont placé» l’un derrière l'autre, séparés normalement 
mais parfois l’un contre l'autre don» les spécimens un peu rétracté». 

JLcs glandes cémentaires îont an nombre de 6 et sont disposées de façon fort variable. Elle* sont parfois 
grossièrement disposées pas paires, le pins souvent elles sont placées selon le mode 1-1-2-1-1 comme le 
montre la figure. Canaux excréteurs larges, cheminant en deux faisceaux de trois eonnux de part et d'autre 
de l'organe de Süfftigeu. 

8 561020 C 10 


Source : MNHN, Paris 
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Organe de Sàfltigen bien développé de 0,4 mm de long sur 0,18 mm de diamètre maximum. Vésicule 
séminale bien développée. Souvent existent des ampoules déférentielles sur le trajet de* déférent». 

Chspe musculaire de la bourse copulatrice avec deux diverticule» à sa base et de» digitations pointues. 
Orifice génital mâle ventro-subtenninoi. 

Pénis très court et tronc conique. 

Appareil génital femelle long de 1 mm environ. 

Cloche utérine de 0,2 mm de long. 

Entonnoir vaginal de 0,08 mm de long. 

Un sphincter vaginal fort. Vulve terminale. 

Emhryophorcs mûrs fusiforme», longs de 0,08 à 0,11 mm sur 0,022 è 0,024 mm de diamètre. Hernies 
polaires bien développées. Acnnthor de 0,045 mm de long sur 0,012 mm de diamètre. 

Hôte définitif : surtout le» Salmonidat non seulement sauvages (Solmo farta) mais aussi d'élevage 
(Salmo irideus, Salvclinui foiuirirdit). 

Localité : parasite fréquent dans toute la France. J'ai examiné de nombreux spécimen» trouvés chez 
des Truites de ruisseau provenant de Plourac'h (C6tes-du-Nord), d'Albert (Somme), de Milly-sur-Thérain 
(Oise) ainsi que de plusieurs élevages de Truite arc-en-ciel du Midi de la France. 

L’espèce est également fréquente en Allemagne et en Autriche, ainsi probablement que dans toute 
l'Europe occidentale. 

Quant & U détermination de MetnAtitorhynehus truttar chez de» Poissons de mer d'Australie, elle est 
trè» certainement erronée. 



Source : MNHN, Parts 
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ECHINORHYNCHUS incerlae sedis 

ECHINORHYNCHUS (s. J.) DEBENHAMI Leiper 
et Atkinson 1914 (= Leptorhynckoides deben- 
kami [L et A.] Johnson et Best 1937, — Echino- 
rkynchus (sensu stricto) debenhami [L. et A.] 
Petrotschenko 1956). 

Cette espèce est très insuffisamment décrite 
d’après des exemplaires complètement racornis, à 
rostres invaginés, et dont l’anatomie interne est im¬ 
possible à étudier de façon convenable. YamagüTI 
(1962), suivant en cela Petrotschenko (1956) en 
fait une espèce â'Echinorhynckus sensu stricto . A 
mon avis il est impossible de donner une raison 
valable pour assigner cette espèce A tel genre 
d’Eckinorhynchidae plutôt qu’à tel autre. H paraît 
probable que le nombre des glandes cémentaires est 
six. Ceci permet donc (pour autant que ce compte 
soit exact) de ne pas admettre l’assignation de John¬ 
ston et Best qui en faisaient un Leptorhynckoides . H 
est évident qu’il faut étudier de nouveaux spécimens 
récoltés et fixés dans de bonnes conditions pour pou¬ 
voir se prononcer. 

Voici l’essentiel du texte de Johnston et Best 
(1937) : 



A 


Quelques spééimens obtenus de l'intestin de A’otothema 
coriietps ayant environ 2 mm de long, fortement arqués et 
dont le probosc» est complètement invaginé, il est 
impoMible d'étndier le rostre et son anatomie. 

Réceptacle A double paroi inséré à la base du 


rostre, long de 0,4 mm sur 0,15 mm de large. 

Lemnisques longs, tubuleux et très contournés. 
Système lacunaire ressemblant à celui de L. camp- 
heîli. 

Testicule* de 0,4 mm de long sur 0,35 mm. Le 
postérieur recouvre en grande partie l'antérieur. Ils 
sont placés dans la partie antérieure du tronc (du fait 
de la rétraction intense). Glandes cémentaires situées 
immédiatement en arrière. 11 est impossible de dire 
s'il y en a six ou huit. Elles sont disposées en deux 
groupes qui w déversent chacun dans un canal cémen- 
taire qui chemine latéralement par rapport A l'organe 
de Shiftigen. A la baie de ce dernier, les deux canaux 
s’unissent avant de se jeter dans le canal éjaculatenr 
qui aboutit dans la bourse copulatrico. 

Utérus court. La structure du vagin rappelle 
celle de L. campbrUi. 

Nous identifions notre matériel h VE. debenhami 
de Leiper et Atkinson trouvé cbez T. bernaedtii. 
Si comme semble l'indiquer leur figure il y a seule¬ 
ment 6 glandes eémentaires il faudra classer cette 
espèce dons un autre genre. 

11 est aussi possible que cette espèce soit iden¬ 
tique i celle trouvée chez N. coriieep* en Géorgie du 
Sud par l'expédition Uamburg-Magellan et décrite 
par Linstow sous le nom d’E. mtgarhynchus. 

Hôte* définitif* : Nolothcnia cariietp s Richard¬ 
son (fam. des Notothtniidat) et Trematomus bernac- 
chii Boulenger (fam. des AWlhsntidar). 

Localité t Terre Adélie. 



FlG. 181. — Echinorhynchut (s. L) orientait! 
K. 1951 (d’après les figura* de Kaw, 1951) 

A. Rostre. 

B. Files de crochets du proboscis. 


Source : MNHN, Pans 
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ECHINORHYNCHUS (j. I.) ORÏENTALIS Kaw 1951. 

L’espèce est décrite d’après une seule femelle ce qui ne permet donc pas de savoir à 
quel genre elle appartient exactement. Il s’agit soit d’un Pscudocchinorhynchus soit d’un 
Metecki norhynchus. 


Corne fusiforme, allongé, de 5,6 mm de Ion*. .... 

Probosci- Ions cylindrique et légèrement incurvé, «le i mm de long sur 0,25 mm de diamètre, armé 
de 16 files de 16 crochets chacune. Les crochets de la partie moyenne du rostre sont le. plus grands et leur 
taille décroît tant vers l’apex que ver» la base du prohoseis. Us racine, sont .impies. La taille de. crocheta 

* C d *l 1 - l, ”ochêt , 0, , 022 a mm, racine 0,027 mm ; Il : 0,040/0,032 mm; 111 : 0.060/0,054 mm ; IV : 0,067/ 
O 054 rnm V: 0,061 /0.054 mm : VI : 0,070/0.050 mm ; Vil : 0.070 '0.054 mm ; VIH : 0.064/0,060 mm ; 
IX ■ 0 067/0 054 mm ; X : 0,063/0,060 mm ; XI : 0,063/0,052 mm ; XII : 0,061 /O.OS4 mm ; XIII : 0,060/ 
K 1 XIV "To 60 /0.050 nim ; XV : 0,052 /0.O50 mm ; XVI : 0.050 /0.0S0 mm. 

’ u eorp(i n on compris le prohoseis, e«t allongé et subcylindrique, s attéroiunt en avant et en arrière 
et me.urant 4,6 mm de long sur 1,05 mm de diamètre. 

La paroi du tronc est très épaisse et le système lacunaire est indistinct, représenté par deux cauaux 
latéraux longitudinaux et un réseau d’anastomo.es transversale». 

U réceptacle est long, ayant près du 1 /4 de la longueur du troue et trè» 

Sa paroi est double et épaisse. 

U ganglion cérébrolde paraît localisé dan. la partie 
Lemnisques piriforme., petit., de 0,28 à 
L’appareil génital femelle compiend de» 

I . / ■_ma lUainanl aJnièul. l’ut 


du réceptacle. 

sur 0,13 ù 0,15 mm de large, 
les de 0,052 A 0,062 nuu de diamètre, une 
e Ion# sur 0,1 mm de diamètre. L'entonnoir 
0,086 mm. U bulbe vaginal a 0,15 mm 


eloebe utérine fixée au ligament génital. L utérus a 0,27 » 
vaginal est petit suivi d'un fort sphincter mesurant 0,06 

de long sur 0,07 mm de diamètre et s’ouvre au niveau d’une vulve subtenmno-ventrale. 
Le. embryophorcs sont allongés, arqués, longs de 0,112 mm pour 
Hite définitif : Scktiothorax sp. (fam. de* Cyptinidae). 

Localité ; lac Dal (Cachemire). 


diamètre de 0,009 mm. 


ECHINORHYNCHUS (a. I.) PELECI Crirom 1870. 

Cité par Petrotscuenko (1956). La femelle me.ure 6,2 mm de long et les crochets du rostre sont 
disposé, .elon 9 file, de 5 crochets chacune. Il .'agit peut-être d'un Acanthoc'phalu,. 

Ilôt, définitif : PcUcut culirat us (fam. de* Cyprinidac). 

Localité : Saratov. 


ECHINORHYNCHUS (s. I .) SERPENTULUS Griram 1870. 

Également cité par Pëïhotsckënko et par Yamacuti (1963). 

Le mile a 1 em de long, la femelle 2 à 3 cm et les croeheU du rostre sont disposé, selon 15 files de 
25 crochets. 

Ilôtt définitif : Colin, quadricornis (fanl. de» Cotlidor). 

Localité : mer Blanche. 


ECHINORHYNCHUS {s. I.) ZANCLORHYNCHI Johnston et Best 1937. 

Description faite d’après une seule femelle de 10 rom de long et de diamètre pratiquement uniforme 

de 0,8 mm quand l’exempluire est comprimé. ....... 

Prohoseis incomplètement évvjiné mais long, cylindrique et armé de 14 files de crochets très longs et 
pointus. La longueur du rostre est de 0,65 mm pour la partie évaginée et 0,25 mm pour la portion invaginée. 
En extension complète 1e rostre doit mesurer environ 1 mm de long. 

La dernière couronne de crochets se trouve très en avant da 1 msertion du réceptacle. 

Il y a 7 crochet» sur la portion évaginée si bien qu’il parait y «voir 10 à 11 crochets dans chaque file 

longitudinsde^cie # Q() mm de long iur 03S rom diamètre, lia une double paroi et est inséré A la base 

du ^Les'feinnisqucs sont couru et irréguliers, atteignant environ le 1 /3 de la longueur du réceptacle. 

Les œufs cachent le reste des structures interne». 

EDMONM qui * revu ce parasite donne (1957) la description suivante i 

Deux spécimens immatures, un maie et une femelle. Les deux sont considérablement plus petits que 
!c /‘J y u P ^,viron 2 mm de loug et la femelle environ 2,6 mm pour un diamètre variant de 0,4 à 

0,5 mm. 


Source : MNHN, Paris 
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Fie. 182.^ — Echinorhyndius (*. 2.) zanclorhynchi J. et B. 1937 
(d'aprèt le? figures de Johnston et Be3t [1937]) 

A. Habitui. - B. Ro»tre en partie invaginé, - C. Crochet. - D. Kmbryophore. 


Source : MNHN, Pans 
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Le rBr tre de la femelle est complètement rétnclé et celui du mâle évaginé seulement à moitié. Il paraît 
,VOi Il 0 y aU i*16 file» de crecbet» mu nombre de 10 à 12 par file. Ceci correspond aux détails donnés par 
Johnston et Bc*t. 

flfte définitif : Zancitlorynchuz spinif.r Günther (fam. des Cengwpcdidae). 

Jjocaiilf : Macquarie friand. 

U est bien difficile, en l’absence de tout détail sur la structure de l'appareil génital 
mile, de classer cette espèce. 


Genre Metecanthocephaloidet Ynmaguli 1959. 

Diagnose. 

Echinorhynchinat. parasite do Poisson. do mer du Pacifique. 

Corps de petit© taille. 

Tronc cylindreïdc ivec hypederme centenant de nombreux petit* noyaux partiellement ramifié-. 

Sy,ti c Tu 'court*'Probo» ris ovoïde à lubeylindrique, armé de nombreuses files longitudinales de crecbeti 
nen nombreux dont la taille décroît d'abord de l’apex i la partie moyenne du re.tre peur diminuer emuite 
graduellement jusqu’au niveau de la base où le trouvent les croche U les plu» petits. 

Réceptacle long, à double paroi, avec ganglion cérébrelde dan* la parue antérieure. 

Lemnisques dîgitifermes à claviformei, pai uïi iene». 

Testicules arrondis, post-équeteriaux, directement lun derrière 1 autre. 

Six glande! cémentairts cempactei, «errées les unei centre le» outre» en arrière du teiticvde postérieur 
Organe de Sifftigen et vésicule séminale bien développé-. 

Chape musculaire de la beurae copulatrice «an» diverticules antérieur» et posiédant, en arrière, un 
cercle d’appendice» tabulés. 

Cloche utérine ne «’ouvrint pas ver» livanU 

Présence, de part et d’autre du vagin, d’nne gre.se cellule menenudéée. 

Embryopbere* inconnu». 

E,pht type : Mttacanthoczphaloidet ztbrini Yaraaguti 1959. 


METACANTHOCEPHALOIDES ZEBRINI Yamaguti 1959 . 


Description basée fur une cinquantaine d'individu» dont aucun n’est mûr. 

Mâle» à trenc cylindrolde de 2 à 2,3 mm de long sur 0,5 mm de diamètre. 

Noyaux hypodermique» petit», nombreux et partiellement ramifié». 

Syitèrae lacunaire réticulaire. 

Probe sois ovoïde k subcylindrique, plus eu mein» dilaté eu sen milieu, de 0,3 à 0,5 mm de long sur 
0 12 à 0,28 mm de diamètre, armé de 19 à 25 files de 6 k 9 crecbet» chacune. Le. crochet* «ubapiceux, 
1^* plus grès, ent de 0,056 â 0,078 ram de long et possèdent une racine courte dirigé* ver. l’arrière. Le. 
crochet* baiaux lent le» plu. petit, et me.urent 0,039 k 0 0S2 ram de long. 

Réceptacle lubeylindrique à double paroi, de 0,4 k 0,75 mm de long (0,9 mm quand il cet en extension 
eempiète) sur 0,1 k 0,2 mm de diamètre, etteîgnant ta tcticulc antérieur. 

Ganglion cérébrelde elliptique, placé dan. la partie antérieure du réceptacle. 

Lemnisques claviforme» à cylindriques, généralement plu» court* que ta réceptacle. 

Testicules «ubglohuleux â eveldcs, placés directement l’un derrière l'autre dani la moitié antérieur© 
du tronc, de 0,2 k 0,5 mm de long sur 0,24 k 0,52 mm de diamètre, oecupant parfoi. tonte la largeur de 1, 

C *"*Yésicule «éminale bien développée, de 0,15 k 0,28 mm de leng »ur 0,1 k 0,23 mm de diamètre, placée 
immédiatement en avant de la chape mu*culaire de la beurse cepulatrice et oblique. 

Six glande» cérocntaire* cempactei, de ferme irrégulière, groupées directement en urrière du testicule 

P ° rt Chape muiculaire de la bourse copulatrice dépourvue de diverticule* mai* présentant à son berd 
postérieur de courtes longuette* tabulée». , 

Portion membraneu.e de la bourse cepulatrice couvert* intérieurement de petits tubercule», resserrée 
— _n.s des faisceaux musculaire» circulaire» formsnt un pseude-sphincter et e’euvrant 


n k 0,7 rr 


pe«térieurement par 
un large orifice en position terminale. 

Femelle tangue de 3 4 3,5 mm sur 0, 
dermique» petit* et partiellement ramifiés. 

Cou court. 

Probosci» subcylindriqur, plui 
à 0,26 mm do diamètre. , _ . „ 

Crechet» disposé, scion 23 à 28 files de 7 à 10 cri 
Réceptacle slfcngé de 0,6 k 0,9 mm de long (1,1 
0.23 mm de diamètre. 


p.eude-sphincter et «'ouvrant par 
de diamètre, avec de nombreux noyaux hy-pp- 


moin» dilaté dan» sa partie moyenne, long de 0,4 k 0,6 mm »ur 0,24 


n quand il est en extension complète) sur 0,13 k 


Source : MNHN, Paris 
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brolde placé pris de l'extrémité antérieure. 

_..... jn peu plue courte que le récepuele. 

Cloche utérine 1 ouverture asiez petite mais dilatée dans 
•a portion postérieure (environ 0.04 mm de large). Longueur 
totale de l’utérus (cloche et portion tubulaire) de 0.44 mm. Portion 
tubulaire de l’utérus de 0,2 mm de long sur 0,06 mm de large, 
entourant en arriére l’entonnoir vaginal. 

Bulbe vaginal de 0,12 mm de diamètre, s’ouvrant dans le 
sinus terminal qui a environ 0,3 mm de profondeur ebez la 
femelle type. De chaque côté du vagin se trouve une très grosse 
cellule bilobée. mesursnt 0,15 à 0,18 mm de long sur 0,11 à 
0.13 mm de large et contenant un protoplasme finement granu¬ 
leux et un gros noyau rond d’environ 0,025 rom de diamètre. 

Cette grosse cellule est contenue dans une capsule homogène et 
épaisse (de 0,005 ô 0,01 mm) et placée un peu obliquement avec 
la base touchant la partie antéro- latérale du bulbe vaginal. 

Embryophores immatures. 

Hôtes définitifs : Zebrias zebrinus (Synapturidas), /négocia 
meerdervoorti (Pfatycephalidat). Paraliehthys olivactus {Paraiichthyi 
dae). Pieuronieôlôys cornmni {Plrnroneclidar), 

Localité : mer intérieure japonaise. 


Genre Acanthoccphalus Koelrcnther 1771 ( - Para- 

canthocephalus Àcbmerov et Dombrowskaja-Achmc. 
rova 1951). 

La mise en synonymie de ces deux genres a été pro¬ 
posée par Yàmàguti (1963) et elle est justifiée. J’avais 
proposé la création provisoire de 1a 
famille des Paracantkocephalidae 
Golvan 1960 pour inclure ces espèces 
sur lesquelles je n’avais guère de 
renseignements. Cette famille doit 
bien sûr disparaître de la nomencla¬ 
ture. 

Diagnose. 

Echinorhynekidar parasites de Pois- i 
sons d'eau douce ou d'Ampbibiens. I 

Trône fusiforme et inerme. 

Cuticule assez épaisse et sous, cuticule 
contenant de nombreux fragments de 
noyaux géants. 

Proboscis en massue plus on moins 
longue, armé de crochets toujours peu 
nombreux disposés selon des files longitu¬ 
dinales comptant peu de crochets cha¬ 
cune. Lu taille des crochets diminue tou- 



Fig. 183. — Metavamhocephaloides ssôrini Y. 1959 
(d’après les figures de Yamaguti. 1959) 

A. Male. 

i. Détail de la structure du vagin. 


de simples épinee k racines rudimentaires. 

Ganglion cérébrolde toujours plneé au 
fond du réceptacle. 

Lemniiques sacciformes, aussi longs 
ou plus longs que le réceptacle. 

Organes miles occupant la moitié 
postérieure du troue. 

Testicules massifs, spbéroldaux. placés l’un derrière l'autre, en contact ou c 

Toujours six glandes cémentnires courtes et piriformes, groupées souvent ei 
fois disposées plue ou moins en trois paires. 

Utérus court. 

Orifice* génitaux terminaux dans les deux sexes. 

Embryophores ellipsoidaux à coque mince avec grandes hernies polaires de la membrane moyenne. 

Espèce type : Acanthoccphalus anguilles (O.F.M.). 


Source : MhlHN, Paris 
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Fie. 184. - Acanihocephalue angm'Uav (M. 1780) 

A. Pôle antérieur de l'Acanthor (d'après CnAnDA-KAZUiisKs). 

B. Rostre (d'après Meyer, 1932). 

C. Emhryophore (d’après Meyer, 1932). 


acanthocephalus an. 

GUILLAE (0. F. Millier 
1780) Lühe 1911 (« Echi. 
norkynchus anguillae O.F. 
M. = E. globulosus Rudol- 
Phi 1819 pp., = E. linstowi 
Hamann 1892, = E. proteus 
P °na 1905, = E. propin. 
quus Mühling 1898 nec Du- 
jardin 1845). 

t,932). 0ici de5cri P tion Meyer 
C orps pratiquement eylindrique 
riciir" PeU dl ° té d " n ' *“ p ° Ftie n ^* 
Femelle de 12 à 30 mm de Ion* 
sur 2 mm de diamètre. g 

„ H ” a . U d * * ‘J de long sur 
0 8 à 1,1 min de diamètre, 
n ac Pt 1 * 0 * 11 '*. c " 1,1 as sue courte de 

d. 6S «A ra Â n e Uc “"J 5 0rmé d * 10 61*» 

de (S) 6 à 7 crochet* chacune, ce» 
crocheta sont de grande taille et rela¬ 
tivement minces. Les crochets hassux 
sont, en fait, de simples épine» A 
racine rudimentaire. Les .mie» „o 
chet» possèdent une racine bien déve¬ 
loppée ayant une forme trè. carac¬ 
téristique. Au-dessus du point d’in¬ 
sertion du crochet existe deux ano 
physe. supérieures à direction obli- 
tpie. L, port,ou inférieure de la 
racine est verticale. Il s’ensuit que “ 
racine a, en gros, la forme d’un Y 
I.a lame du crochet est p|„. | nn _„ ’ 

JS.-nTÎ!»?”**-." 

Cou court d’environ 0,7 mm de 


1.7 


ranidckg' 1 ' d’environ 1,3 à 
Lemnisques de 1 à i 7 lum , 
long, sacciformes. ’ e 

Testicule, dans le tiers moyen de 

In longueur du tronc, de forme a ]" 0 »! 
gée, placés I nn derrière l’autre. 

Six gi mdes rémentaires ’disno- 

^ss^trJtss 

p.tiire, d.‘ U mrâLE mVeiST’ 

c 

AbrZ) S i Car<,,n, ' us ?r,thnph,hnlmZ S 
A brama brama, mais aussi A 
on Jeans (selon Lühe 1911) * ,io 


de Finlande par Hamann chez Idus idut, Abramis balUrut, liticco b'irhna, Àlbumutalburn?!?* Jn. Ko| fe 
bipunctalus, Congonia lararrtus, Lotla lata, Aetpetatr huto. ’ s'Wnrntt# 

Lüue ajoute J cette liste : Perça ftuviatilU, Acerina cernua, Sonder heiaperca, Salmo a , 

farta, Salmo iridrus, Siluru, glana. ‘ Juamnhs, ^alnu, 

D’autres auteurs ont signale cette espèce en Amériipic du Nord et Porta (1905) die» de. i> : 
mer de Méditerranée, Ceci parait être erroné. 1 oisson* de 

Localùf : tous les fleuves d’Europe jusqu'au bassin de la Volga, mai» aussi le golfe de , 

les eaux sont douces. *mlaude dont 


Source : iMNHW. Pans 
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ACANTHOCEPHALUS ACUTULUS Van Cleavc 1931. 

Lu description est très succincte et basée suc une douzaine de spécimens immotures. 

Corps long de 3,5 A 5 min de long sur 0,4 min de diamètre maximum. 

Proboacii en bnrillet de 0,29 & 0,40 mm de long sur 0,17 à 0,23 mm de dir,mètre, armé de 18 a 24 files 
de 9 a 12 crochet» chacune. Iæs crochets les plus longs ont généralement de 0,04 h 0.047 mm de long, par¬ 
fois jusqu’à 0,053 mm. 

Emhryophores murs non observés, 

Hôtes définitifs : DUmictylus viridetetns (le nom correct do ; t être Notophthalmus v.) [Amphibieu, 
Urodèle, Salamandridnr |. 

Localité ; Durham (Caroline du Nord, U.S.A.). 


A 



Pic. IBS. — Acanihottepkalus acutulus V. C. 1931. 

Parties antérieures de deux individus d'après Van Clcave (1931) 


ACANTHOCEPHALUS ANTHUR1S (Dujardin 1845) Lühc 1911 (= Echinorhynchu* 
onthuris D.). 

La description de Dujardin est la suivante : 

Corps blanc, fusiforme, un peu arqué et obtus aux extrémités, huit à neuf foi» plus long que Inrge. 
Trompe cylindrique égale, longue de 0,5 mm, large de 0,2 mm, précédée par un «ou conique, invaginé, 
rétractile, armé de 216 A 224 crochets longs de 0,7 h 0,B mm, formant 24 h 26 rangées transverses ou 16 à 
18 rangées longitudinales de 12 ou 13 crochet* chacune. 

Tégument puroissiuit aréole. 

Lemnisqucs à peine plus longs que le réceptacle. 

Mâle long de 3.5 à 4,5 inni, lurge de 0,5 mm, terminé par un appendice eopulutoire eu forme de fleur 
eampanuiée, 5 limbe membraneux, sinueux ou festonné et montrant 4 l’intérieur une couronne ou eorolle 
de 24 rayon» lancéolés, linéaires. Deux testicules ovoïdes et des vésicules spermatiques (glandes cémen- 
taires) très compliquées. 


Source : MNHN, Pans 
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Male. 

Appareil vaginal. 

Embryophore. 

Partie inférieure de l'appareil génital male. 
Filet de crochet! du roatre. 

Partie inférieure de l'appareil génital mâle. 


Source : MIIHN, Paris 















SYSTÉMATIQUE DES ÀCÀNTHOCÉPHÀLES 


Femelle loia-uc de 7,S mm à 8,5 mm, luge de 0.8 à 0,9 mm. 

Entonnoir et oviducte long! de 1,15 mm, large- de 0,1* mm en avant, beaucoup plui étroit* au milieu. 

Ovaires ovoïdes, longs de 0,15 mm il 0,16 ram. 

Œufs très étroits, fusiformes, longs d’abord de 0,04 mm et devenant longs de 0,9 à 0,10 mm quand 
ils sont mûrs. 

Je l’ai trouvé, à Bennes, 4 fois sur 8 dans l'intestin de Triton pundattu et 2 fois sur 6 dans le Triton 
crisuuux. Je ne l’ai vu ni dons les autres Triton» ni dans les Salamandres. 

Cette description e*t, pour l’époque tout i fait remarquable et est accompagnée de dessins 
extrêmement précis qui permettent de bien reconnaître l’espèce. 

Cette espèce m’a été envoyée par mon collègue ComjjeS, assistant de mon ami Louis 
Euzet, qui l’a récoltée en abondance chez Rana ridibundaperezi près de Perpignan (Pyrénées. 
Orientales, France). Il indique que près de 20 % de la population locale de Grenouilles sont 
parasités. 

Le» dimension» générales sont celles indiquées par DuJahDin. Il y a bien de 16 A18 files de 12 à 14 cro¬ 
cheta chacune. Tous ce» ciochets, sauf ceux de la couronne basale, ont des racines bien développées, de 
forme simple, étroites A leur partie inférieure et su contraire larges au point d'insertion de la lame. Il y a 
peu de dissymétrie dorao-ventrnie, les crochets le» plus gros étant ceux de la partie moyenne du rostre. 

Chez le mâle que j’ai figuré id, les testicule» sont en contact avec le fond du réceptacle mais sans 
doute est-ce parce que le cou est invaginé. 

Chez l’exemplaire figuré par Dujakdin (planche Vil, fig. Di) lea testicules sont A distance du fond 
dn réceptacle et un peu séparés l'nn de l’autre. 

Comme l'a trie bien vu Dujaudin, la paroi externe du réceptacle est formée de fibres i direction 
oblique. 

Il y a six glandes cémentairee ephéroldale», groupées A peu près en trois paires placées l’une au- dessous 
de l'autre. L’organe de Siifftigcn est bien développé. La vésicule séminale est grosse, spbéroldaie. Le pénis 
est court et conique. Il m’a été impossible de voir les digitations de 1a chape musculaire de ls bourse eopu- 
latrie*. 

L’appareil génital femelle, chez les deux femelles immatures dont je dispose, est partiellement caché 
par les œufs en voie de développement. La partie inférieure du tube ntérin est large. L'entonnoir vaginal 
est assez court, il semble n’y svoir qu'un seul gros sphincter vaginal suivi d'un buble vaginal losangiqne. 

Les orifices génitaux sont terminaux dans Tes deux sexe». 


ACANTHOCEPHALUS CURTUS (Achmerov et Dombrowskaja-Achmerowa 1941) Yama- 

guti 1963 (= Paracanthocepkalus curtus Achmerov et Dombrowskaja- Achmerowa 1941, 

= Acanlhaecphalus amuriensis Kûotylew 1941, = Acanthoccpkalus anguillae sensu 
Belous 1952). 

Description basée tur 109 exemplaires dont 52 femelles et 57 mâles. 

Corps eourt, ellipsoidal, de 1,5 A 2,5 mm de long sur 0,45 A 0,70 mm de diamètre chez les femelles et 
de 1,35 A 4,19 sur 0,35 A 0,45 mm ebez les miles. 

Probosci» eliipsoldsl de 0,19 A 0,375 mm de long sur 0,14 A 0,27 mm de diamètre (les dimensions don¬ 
nées par Kostylew sont 0,46 i 0,74 mm pour un diemètre de 0,16 mm). Il est armé de 28 crocheta en tout 
disposés selon 4 couronnes de 7 crocheta (6 files de 3 A 4 crochets pour Kostylew). Le» crochets antérieur* 
ont 0,049 A 0,070 ram de long (0,082 ram pour Kostylew), les moyen» ont de 0,091 A 0,095 mm (0,119 A 
0,132 mm pour Kostylew) et les postérieur» 0,063 mm (pour Kostylew 0,082 mm). Ce dernier ajoute que 
le» racines ont une forme caractéristique avec des apophyses supérieure». 

Con de 0,16 mm de long (0,075 A 0,1 mm). 

Réceptacle court de 0,18 mm sur 0,135 mm chez le» mile» et de 0,240 A 0,60 mm sur 0,12 A 0,24 mm 
chez le» femelle» (pour Kostylew de 0,44 A 0,500 ram de long). 

Ganglion cérébrolde placé au fond du réceptacle de 0,06 ram sur 0,075 mm. 

Lemnisque» eonrti, de dimensions variables de 0,15 à 0,38 mm (0,30 à 0,58 mm pour Kostylew), 
atteignant presque le testicule antérieur avec un noyau en dessous de »a moitié. 

Testicules dans le tiers moyen de la longueur du tronc, sphéroldaux, de 0,18 sur 0,225 ram (0,26 sur 
0,36 mm pour l’antérieur et 0,31 *ur 0,26 mm pour le postérieur telon Kostylew). 

Six glande» cémentaire» piriforme» disposées en groupe compact. 

Femelle de 12 ram do long sur 1,1 mm de diamètre (selon Kostylew) ayant des crochet» du rostre 
un pen plu» grands que les mâle*. 

Acbehhoy ajoute ; L'appareil génital femelle a pu ctre étudié sur une longueur de 0,42 A 0,53 mm. 

Embryophore» avec hernies polaires de 0,60 A 0,64 mm de long. 

Hôtes dffinilift .• Parabramis pekinensis, Cyprinus earpio, Chnnodirhthys erythropterus ( Krythro- 
cultes tryihropltrus), Ptreouus glehni , Esox nidierti, Paratilurus «salut, Ltiocassis ussuriensit, Pungitius 
pungiiius sinensis. 

Localité ; lac Orel-Tcbla, rivière Sedanki (in Belou»), fleuve Amour. 


Source : MNHN, Paris 
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ACANTHOCEPHALUS DIRUS (Van Cleave 1931) Van Cleave et Towsend 1936 (=* Echi 
rhynckus dirus Van Cleave 1931, = Pseudoechinorhynckus dirus (V. C.) Petrotschenkô 

Coip* allongé, léger**,icnt élargi dan» »a partie antérieure. 

Femelles de 10 A 20 mm de long sur environ 0,7 mm de diamètre. 

Môles de ♦ 4 6 mm de long sur environ 0,45 mm de diamètre. 

Proboscis eylindroïde, armé de 15 ô 16 files longitudinales de 11 à lî crochets chacune. Les ni 
rrochets sont placés il la pnrtic moyenne du rostre et ont environ 0,072 mm de Ion* ehei les’ Krof ' 

0,018 à 0,060 mm de long chez les môle*. e * et de 

Lemnisques plu» long» que le réceptacle. 

Ganglion cérêbrolde placé nu fond du réceptacle et rétinacles traversant la paroi musculaire & ce 1 
(re seul caractère permet de faire de cette espèce un Acaniluntphalu* et non un F.chinorhvnch nrveaH 
Pfeudoechinorhynchas), "* 0,1 u « 

Organe» génitaux mâles occupaut les deux tier» postérieurs de la longueur du tronc. 

Testicules placés l’un derrière l’autre et faiblement en contact. 

Six glande» cémentaire» sphéroldale», tassées les unes contre le» mitre». 

Orifices génitaux terminaux dan» le» deux sexe». 


Source : MNHN, Pans 
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Embryophore* ellipsoïdaux de 0,09 il 0.108 mm de long sur 0,012 h 0,015 imn de diamètre, avec 
grosse! hernies polaires de lu membrane moyenne, 

Hoirs dèfirùlift : Aplodinotus grunniena (fum, des Sciaenirfoe), Huro salmvides (lara, de* Cenlrarehidne), 
Htlioperca inciser (fam. de» Cenlrarchidae), Ictalurus punctalus (fam. des Ameiuridar). 
ïjocaliti : U.S.A. (voir aussi Riskr 1954). 



Frc. 188. - Aearuhoctphalut diras (V. C. 1931) [d’après les figures de Van Cleave. 1931] 

A. Male. 

B. C. D. Rostres. 

E. Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Pans 
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ACANTHOCEPHALUS ECHICOENSIS Fuji ta 1920 (= A. oncorhynchi Fujita 1921, = A. 
aculeatus Van Clcuve 1931, = A. acerbus Van Cleave 1931). 

Corn* pratiquement cylindrique. Mile de 4 à 5,4 mm de long »ur 0,72 à 0,80 «un de diamètre maximum. 
Femelle» de S.i à 12 mm de long aur 0,95 à 1,25 mm de diamètre. 

Probosci" cylindrolde de 0.S5 k 0,67 mm de long cher le» male» et de 0.48 à 1,1 mm chez le» femelle a. 
XI e»t légèrement plu» gto» en avant et »on diamètre varie de 0,19 i 0,36 mm. 11 e»t armé de 8 à 13 files 
de 6 k 10 crochet» chacune. La taille de» crochet» diminue progre»»ivement de l’apex k la base du rostre, 
le» dimension» allant de 0,110 k 0,024 nun de Ion*. .... 

Réceptacle de 0,70 mm de long mit 0,28 mm de diamètre avec ganglion cérébroide placé au niveeu de 

*° n Organe» génitaux mâle» occupant le» deux lier» po»térieur» de la longueur du tronc. 

Six glande» cémentaire» formant une muie eompacte, la forme de chaque glande étant irrégulière¬ 
ment aphéroldale. 

Orifice génital maie terminal. 

Cloche utérine de 1 mm de long. 

Emhryopbore» de 0,106 k 0,115 mm de long («elon Harada, 1935) aur 0.019 mm de diamètre avec 
grande» hernie» polaire» de ia membrane moyenne. 

H6ta définitifs : OiKorhyachu* ktla, O. rnfoni», O. nerko et SoJmo irideiu (fam. de» Solmonida», ce der¬ 
nier étant probablement un poi»»on d'élevage). 

Localité : province de Shinano, Hokkaido, rivière Ha»»abu prè» de Sepporo (Japon). 




FlG. 189. — Acanthoccphalu* echigotntii F. 1920 
A. et B. Rostre, d’aprè» Van CixaVE. 


Source : MNHN, Parts 
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Fie. 190. — Acamhocqjhalui tthigoensis F. 1920 
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ACANTHOCEPHALUS ELONGATUS Van Clcave 1937. 

La description princepi est très brève et basée sur une femelle immature. 
Ce spécimen mesure 4,1 
mètre, armé de 16 file» de 13 

Les crochet» antérieure ont 0.033 à 0.045 mm de lt 
0.057 mm. 

Quant à ceux de la baec. il» ont 0,045 mm de long. 


mm de di». 
partie moyenne du rostre environ 


Source : MNHN, Paris 
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D’après la figure, 1e réceptacle eut court, large, A double paroi et le 
ganglion céréhrolde est volumineux et placé A >a hase. 

Hoir définitif : trouvé en association avec A. sinrnsis chez Bufo 
formatas. 

Localité ; Changsha (province du llunan) Chine. 


ACANTHOCEPHALUS FALCA Tl/S(Frblir.h 1789) Lühe 1911 
(= Echinorhynckus fakatus F,), 

La description de Gbabba Kazubska (1962) est excellente et per¬ 
met d'affirmer qu'il s'agit d’une bonne espèce distincte d'A. ranae 
(Schrank 1788), 

Corps de taille moyenne A téguments lisses. Dimorphisme sexuel 
nettement marqué. 

Môles à corps cylindrique, un peu arqué dans sa partie antérieure. 

La longueur varie de 2,12 à 5,21 mm et le diamètre de 0,43 A 1,00 mm. 

Les femelles sont bien plus grandes, leur longueur varie de 2,40 à 
8,14 mm de long et le diamètre de 0,46 à 1,18 mra. L'extrémité anté¬ 
rieure du tronc est dilatée et d’une manière générale le tronc est plus 
fortement arqué ventralement que celui de» môles. La plu» petite 
femelle contenant de» embryophores mûrs a 4,23 mm de long. 

Le prohoüci» n'e»t pas grand, il e»t un peu conique et mesure entre 
0,25 et 0,S2 mm de long sur 0,15 à 0,24 mm de diamètre chez les male», 
de 0,28 A 0,48 mm de long Eur 0,21 A 0,37 mm de diamètre chez les 
femelles. 

L'apex est plat et inerme (ce qui correspond A la papille sensorielle 

le» crochets sont disposés selon 11 A 15 files chez les miles et 12 ô 
17 file» chez le» femelle», cependant les nombres les plus fréquents sont 
de 13 files chez les môle» et 14 chez les femelles. Le nombre de crochets 
par file varie de 5 A 6 et de 7 A 8, mais, dans les deux sexes, le nomhre 
ls plus fréquent est 6 ou 6-7 crochets par file. 

LeB crochet» sont délicats avec du lames minces. La taille de» 
crochets augmente de l’apex jusqu'à la base du rostre, le plus gros 
crochet étant le pénultième de chaque file. Les racine» sont nettement 
plu» courte» que les lame*. Leur forme est simple. 

La longueur des crocheté varie de 0,048 A 0,072 mm chez lu môle» 
et 0,054 A 0,086 mm chez le» femelles. Le dernier crochet est générale¬ 
ment réduit et dépasse A peine la surface de la cuticule. 

Cou très court, d’environ 0,11 mm de long, souvent invaginé et 
mai visible. 

Il n'est pas rétréci comme chez A. ranat. 

Le réceptacle est court et large, mesurant 0,34 A 0,70 mm de long sur 0,14 A 0,22 mm de large chez le» 
mâles et. chez lu femelle», 0,37 à 0,74 mm de long sur 0,13 A 0,26 mm de diamètre. Il possède une double 
paroi musculaire. 

Le ganglion céréhroïde est placé au fond du réceptacle. 

Lemuisque* plats dont l’extrémité postérieure ne dépiste pas, en arrière, le fond dn réceptacle. Leur 
taille ut de 0,18 A 0,68 mm chez lu raàlu pour une largeur de 0.09 A 0,028 mm riors que chez les femelles 
ils atteignent 0,13 A 0,74 mm de long sur 0,10 A 0,39 mm de large. 

Appareil génital môle occupant les deux tiers postérieur» de la longueur dn tronc. 

Testicule» ovoïdes se recouvrant partiellement, pincé» l’un derrière l'autre. 

L’antérieur mesure de 0,31 A 0,74 mm de long sur 0,24 A 0,58 mm de large et le postérieur de 0,24 A 
0,78 mra de long sur 0,21 A 0,62 mm de large. 

Six glande» eémentaircs en contact et même parfois recouvrant un peu le pôle postérieur du testicule 
inférieur. Elle» sont piriformes et le plus souvent disposées en trois paires ou en deux groupes superposés 
de 3 glandes chacun. 

Vésicule séminale de 0,37 A 0,61 mm de long (je pen«e qu'il s’agit an fait de l’organe de Süfftigen). 

Appareil génital femelle de 1,10 A 1,18 mm de long. Cloche utérine très longue de 0,32 à 0,35 mm de 
long. Cellule» sélectrice» grosses avee noyaux visibles entourant la hase de la cloche. Tube utérin rectiligne, 
A paroi épsÛMie. Entonnoir vaginal hien développé, suivi de deux sphincters, l'interne étant peu développé. 

Embryophores do 0,074 A 0,087 mm de long lur 0,017 A 0,021 mm de diamètre. Ils sont ovoïdes ou 
parfois aplatis d’un coté. Coque externe très mince, coque moyenne épaisse avec petite» hernies polaire*. 
Acanthor de 0,038 A 0,047 mm de long, avee gros crochets embryonnaire» antérieurs et surface tégumentaire 
entièrement couverte de minuscules épine». 

HStts définitifs : Salamandra atra L*ur, Trituras alpeitris (Laur), Trimru» montandoni (Bouleuger), 
Bufo viridis Laur. 

Localité ; Alpc» occidentales et Carpathe». C'est une espèce montagnarde. 

8 5M020 ü 17 



FlC. 192. 

Acanthocephalus tlongalus 

V. C. 1937 
(d'après la figure 
de Van Cleave, 1937) 


Source : MNHN, Paris 
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Fig. 193. — Acanthocephalut falcatut (F, 1789) (d’»pt*s Gbabda-Kazueska, [1962)) 
A. a. et 6, Mile et femelle d\l. fakatui. 

e. et d. Rostre» de mâle et de femelle d'A. fakatui. 


Source : MNHN, Paris 
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FlC. 194, — Acaïuhocf phabts falcatut (F. 1789) et diagnoie différentielle entre A. fakatus et A. ranac 
d'nprè» Ghabda-Kazubsxa, 1962) 

а. A. faicatui mâle et femelle de Bufo viridis. 

б. A. ranar mâle et femelle de Bufo bufo. 

e, A. fakatus mile et femelle de Trilurut alptHrii. 

d. A. ranar mile et femelle, iufeetation expérimentale de Triturus vulgari*. 
d. et ». Pile antérieur de l’aeanthor. 

/. Deux embroyphorea d\4. falcatu» & gauche, un embryophore d’A. ru nue â droite 

17. 


Source : MNHN, Paris 
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Fi*. 195. - Di«*no»e différentielle entre A. rana» et A. falcatut 

a. Crochet* du rottre dt» mile d'A. faicatiu. 

b, Crochet* du rostre de U femelle d'A. falcatut. 

c. Crochet* du rostre du mî te d'A. ramie. 

d, Crochet* du ro»tre de la femelle d'A. ranar. 


Source : MNHN, Pans 
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ACANTHOCEPHALUS FLUVIALITIS Papema 1964. 

L’espèce ni décrite ■ommurcment d’sprèi trois mâles adultes. 

Longueur de 4,1 A 4,3 mm nu 0,4 A 0,5 mm. 

Proboscis de 1,1 A 1,2 mm de long sur 0,4 A 0,45 mm de dia¬ 
mètre maximum. 

Les crochets du rostre ont une large « base» et sont disposés en 
quinconce. 

Il y a 6 crochets par file (soit 12 files en quinconce [?]) et 24 A 
25 files longitudinales autour du rostre. Les crochets antérieurs ont 
0.02 A 0,025 rom de long et sont les plu» gros, cependant que les 
postérieurs sont les plus petits et ont de 0,008 A 0,010 mm de long. 

Hôte définitif : Aconlkobrama terraesanctae Steinitz. 

Localité : Wadi Milk, aonree de la rivière Tnt, mont Carmel 
(Israël). 

Je n’ai pas exactement compris ce que signifient les 
chiffres donnés par l’auteur 12 files en quinconce, 24 à 
25 files longitudinales. Si l’on s’en rapporte à la figure ori¬ 
ginale et si l’on admet qu’elle donne une représentation 
fidèle du rostre, il ne doit pas y avoir plus de 14 à 16 files 
longitudinales. Cette espèce mériterait une redescription 
complète. 



fie. 197. — Acanihoctpholut goroi V. C. 1925 
(d’après 1er figures de Van Cleave, 1925) 

Proboscis. 

Fde de crochets du rostre. 



ÏYC. 196. — Acanlhoctphalu* fluviaiila P. 1964 
(d'après la figure de Papebna, 1964) 

Mile. 


Source : MNHN, Pans 
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ACANTHOCEPHALUS GOTOI Van Cleave 1925. 


La description princep* eat trè» succincte et faite d'aprèa 2 mile» et 1 femelle. 

Corps de 3,45 A S mm de long aur 0,45 à 0,7S mm de large chez lea mâles, de 7,2 mm de long chez le* 
femelle*. 

Proboacis cylindrolde, l'amincissant quelque peu vers ton apex, long de 0,47 A 0,65 mm pour un di,.- 
mètre maximum de 0,17 à 0,20 mm ,nrmé do 15 à 18 file* de 11 à 15 crochet! chacune, ne présentant dm 
de grandes variations de taiiie selon les niveaux. p 

Lea crochet» subapicaux. le* plua granda, ont de 0,045 à 0,057 mm de long, lea basaux, oui .ont U. 
plu* petit», de 0,033 1 0,042 mm de long. ’ ” nt le * 

Rérepticie de 0,S7 A 0,77 mm de long aur 0.19 A 0,25 mm de diamètre. 

Lemnisque* allongé*, de 0,45 A 0,65 mm de long *ur 0,08 A 0.13 mm de large. 

Testicule, arrondi* de 0,32 A 0,48 mm de long *ur 0,28 A 0,37 mm de large. 

Glande» céraenUire* de 0,1 A 0,19 mm de diamètre. 

Organe de Süfftigen de 0,16 A 0,20 mm de diamètre. 

Embryophore* fusiforme* de 0,071 A 0,083 mm de long aur 0,009 A 0,012 mm de diamètre. 

Hôte* définitif* : Anguilla japonica (fam. de* AnguiUidae), Mogurnda obscurs (f Bm . dea Eltotridatù 
Parasilurus asotus (fam. de* Siluridae.) Chaenofonius annularis nrotaenia (Iillgendorf) [fam. de* (.ahiiftar] 

Localité ; Japon, en particulier le* lac* Ogura, Suwa et Biwa. 




M. 1932 d’aprè* ea figurea de Meyer, j 


Source : MNHN, Pans 
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ACANTHOCEPHALUS GRACILIACANTHUS Meyer 1932. 

Corps cylindrique, qui le rétrécit jusqu’à sou extrémité postérieure. 

Femelle de 9,S mm du long eur 1 mm de diamètre maximum. 

Probosci» en massue de 1,4 mm de long sur 0,4 mm de diamètre à l’apex et seulement 0.3 mm de 
diamètre à la base. 

Crochets disposés selon 12 files de 6 & 9 crochets chacune. La lame est mince et longue. La recine u 
trois apophyses, la forme générale est celle d’un Y. 

La lame mesure 0,25 mm de long au maximum et 0,05 mm au minimum. 

Le réceptacle a 1,75 mm de long. Ganglion cérébrolde placé au fond du réceptacle. 

Cou de 0,75 mm de long. 

Lemnisque" d’environ 1 ram de long et dépassant à peine la longueur du réceptacle. 

Système lacunaire avec deux canaux principaux latéraux et des anastomoses en résesu. 

Noyaux sous'cuüculaircs petit* et très nombreux. 

Pas d’embryopboies mûrs. 

HâU définitif .* Tinta tiaea. 

Localité : Poméranie. 


ACANTHOCEPHALUS HARANTI 1 Golvan et Oliver n. sp. 

L’un de nous (G. Oliver) a récolté de nombreux exemplaires de cette espèce nouvelle 
tous en parfait état de conservation. 

La description est donc basée sur une quarantaine d’adultes jeunes ou parfaitement mûrs. 

11 s’agit d’Acanthocéphe le s d’assez petite taille à tronc fusiforme dont le plu» grand diamètre se trouve 
en arrière du fond du réceptacle. Le» mâles ont de 4,9 à 5,2 mm de long pour un diamètre maximum de 
0,72 nun. Les femelles ont do 6,4 à 8,5 mm de long pour un diamètre maximum de 0,75 mm. 

Le rostre est cyiindrolde, très nettement plus large à l’union de ses deux tiers antérieurs et de son tiers 
postérieur. Il mesure eu moyenne 0.70 à 0,90 mm de long sur 0,22 mm de diamètre maximum. Il est armé 
de 20 à 22 files de 16 à 20 crochets chacune. Ces crechet» ne présentent aucune dissymétrie dorio-ventrale 
et sont sensiblement de même taille. Le» plus petits sont basaux. Les racines sont simples, pratiquement 
aussi longues que la lame mais les crocheta de la couronne basale ont des racines très réduites. 

Le cou eut tronconiquc, court, de 0,1 mm do long environ. 

Le réceptacle est long de 1 mm pour un diamètre de 0,35 mm. Sn double paroi est épaisse et l’assise 
extemo a dos fibres à direction oblique. 

Le ganglion cérébrolde est volumineux et placé au fond du réceptacle. 

Le» lemnisque* ont sensiblement la même longueur que le réceptacle, ils sont parfois un peu plus courts, 
parfois un peu plus long» que lui. Ils sont surtout beaucoup moins largeB. 

L’appareil génital mâle occupe près des deux tiers postérieur* de 1a longueur dn tronc. 

Le* testicules Boni placé» i’un derrière l’autre et légèrement en contact. Ils mesurent en moyenne de 
0,38 à 0,45 mm de long »ur 0,23 à 0,21 mra de large. Le* eanaux déférents présentent des dilatations ampul- 
Inirei très visibles (une à deux sur choque canal). 

11 y a six glandes cémentaire* ovoïdes ou sphéroldales, mesurant de 0,15 à 0,20 mm de long. Leurs 
canaux excréteurs sont très larges, longs, et ne s'unissent qu’à la base du pénis. Ces glande» sont très irré¬ 
gulièrement disposées par paires. 

Les canaux excréteurs forment deux faisceaux de trois qui cheminent de part et d’autre de l’organe 
de Safftigen près de son bord ventral. 

L’organe de Sütftigon est très développé, piriforme A grosse extrémité supérieure. Il mesure environ 
0,48 mm de long pour nn diamètre maximum de 0,11 mm. 

La vésicule séminale est spbéroldate, placée sur la partie terminale et vantrale de l’organe de Sàffü- 
gen. Son diamètre est d’environ 0,12 mm. 

Le pénis est fort, conique, long de 0,8 mm. 

L’orifice génital mile est terminal. 

L'appareil génital femelle comprend une cloche utérine assez large, longue de 0,12 mm, suivie de 
grosses cellules sélectrices. Cette portion est asses étirée si bien que le tube ntérin e»t nettement séparé de 
la cloche. Ce tube ntérin est relativement court et large. H mesure 0,32 mm de long pour une largeur de 
0,08 mra daae sa partie haute. Il se dilate ensuite pour englober l’entonnoir vagin:.1. 

L’entonnoir vaginal a 0,10 mm de long. 

Le vagin comporte deux sphincters dont l'interne est faible alors que l’externe est fort. Le bulbe vagi¬ 
nal est bien développé. L’erifice vulvaire est sensiblement terminal. 

Les embryophore» mûrs sont fusiformes, us symétriques, avec une face convexe et une face plaue. 
Ils ont eu moyenne 0,09 mm de long sur 0,017 mm de diamètre. La coque externe est mince et les hernies 
polaires très grandes. 

Nous dédions cette espèce à notre raaitre, 1e professeur Hervé Harant, directeur du laboratoire de 
Parasitologie de la faculté de Médecine de Montpellier. 

H Ou définitif : Barbus mcridionalis. 

Localité i Font Estramar (Pyrénées-Orientales). 


1. Cette espèce est décrite ici en collaboration avec G. OUVER, qui a récolté les spécimens. 


Source : MNHN, Paris 
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Fie- 199. — Acanthocephaiiu horarUi G. et O. a, >p, 

(d'après les exemplaire récoltés par Ouven ches Barbu, méridional,, 
à Font-Estramar (Pyrénées Orientale»]) 

A, Appareil génital mâle disséqué, 

B, Mile. 

C, Femelle. 

D, Rostre, 

E, Ernbryophore mur. 

F, Partie terminale de l'appareil génital mâle. 

G, Appareil génitul femelle. 


Source : MNHN, Pans 
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Ajoutons que 48 B. mcridionalis capturés dans quatre stations différentes ont été dissé¬ 
qués. Seuls les 8 Barbus provenant de cette fontaine vauclusienne ont été trouvés parasités 
par A. haranti. 


ACANTHOCEPHALUS HASTAE Baylis 1944 (= Echinorhynchus truttae Schrank in 
Southwdl et Macfie 1925, = E. clavula Dujardin in Southwell et Macfie 1925). 

Bayus a décrit son espèce avec un matériel nouveau comparé au matériel même de 
Southwell et Macfie. 


Cor p» inerme. 

Probosci» cylindrolde nu très légèrement elavifurme, armé de 
12 file» d'environ 11 crochet» chacune. Le» crochet» ventraux «ont un 
peu plu» fort» que le» dorsaux et de forme légèrement différente, leur» 
pointe» »e recourbant en dehor». 

Ganglion cérébroïdr placé un fond ilu réceptacle et rétinacles tra¬ 
versant la paroi A ce niveau. 

Lemnisque* de tnille trè» variable, aussi long» ou un peu plu» 
long» que le réceptacle loriqu'il» «ont rectiligne», beaucoup plu» court» 
que le réceptacle lortqu'il» «ont sinueux. 

Male de 4 & 8 mm de long pour un diamètre maximum de 0,66 A 

Probo«ci» de 0,7 A 1 mm de long «ur 0.17 A 0,21 mm de diamètre. 

Qrochet» antérieur» ayant environ 0,06 mm de long. La taille 
décroît progressivement jusqu'à 0,02 mm pour le» crochets bat aux. 

Réceptacle de 0,95 mra à 1,6 mm de long »ur 0,21 A 0,82 mm de 

Testicule» placé» l'un derrière l'autre et généralement contigu», 
placé» dan» la partie moyenne du tronc, long» de 0,14 A 1,2 mm »ur 
0,50 A 0,70 mm de large, l'antérieur étant généralement un peu plu» 
gros que le postérieur. Six glande- cémeutairc» grosse» et pririformee, 
disposées en deux série* de 3, commençant immédiatement en arrière 
du testicule postérieur. 

Femelle» de 6 A 12 mm de lang pour un diamètre maximum de 0.6 

Probosci s de 0,7 A 1,4 mm de Inng sur 0,16 5 0,25 mm de diumèlrc. 

Le» crochet» antérieur» mesurent de 0.06 A 0,08 mm de long, le» 
postérieur» de 0,02 A 0,03 mm de long. 

Réceptacle de 1,7 A 2,2 mm de long »ur 0,24 A 0,30 mm de diamètre. 

Longueur totale de l'appareil utéro. vaginal de 0,9 à 1,7 nun. 

Entonnoir vaginal de 0,15 à 0,18 mm de long environ pour une 
largeur de 0,09 A 0,14 nun. 

Bulbe vaginal de 0,07 A 0.08 mm de long sur 0,2 A 0,15 nun de large. 

Embryophores fusiformes de 0,066 à 0,084 mm de long sur 0,02 A 
0,024 mm de diamètre avec épai**i»»ement» polaires mai» pas de 
hernie» nette». 

HStri définitifs ; Sparur farda (fnm. de» Sporirfae), Pamadasys florin 
fara. de» Pomadatyidoe), Trachurus dedivis (fam. de» Carangidnr). 

Localité : Cleveland Bay, Townville (Queensland). 

Il est à remarquer que c’est le seul Acanthocephalus qui 
soit parasite de Poissons de mer. 



■ft * su 
\tt nié 

Fig. 200. 

Acanihoctphalus hastac B. 1944 
(d'après la figure de BaYlIS, 
1944) 

Rontro. 


ACANTHOCEPHALUS JACKSONI Buliock 1962. 

Mile» : de 2,9 A 5,5 min de long sur 0,54 A 1,5 mm de diamètre. La partie la plu» large est placée 
aux alentour» do la moitié de la longueur du troue, lequel s'atténue ver» le» deux extrémité». 

Probosci» presque cylindrique de 0,31 A 0,62 mm de long »ur 0,12 A 0,24 mm de large. Armé de 11 A 
16 file» de 7 A 10 crochet» chacune (généralement 14 file» de 8 ù 9 crochets chacune). Le» pin» gros crochets 
•ont juste en arrière de la moitié de la longueur du probosci». Il» ont de 0,041 A 0,084 mm de Inng. Les racines 
•ont longue» et mince», sait» grande» modification». 

Réceptacle de 0,40 A 1,30 mm de long avec une double paroi. 

Gsnglion eérébrolde placé près du fond du réceptacle. 

Lemnisque» ayant la moitié de la longueur du réceptacle ou légèrement plu» long» que lui. tin eeul 
ou parfois le» deux lemoieque» sont lobé» (accident tératologique). 

Testicule antérieur de 0,38 A 0,79 nun de long sur 0.30 A 0,43 mm de large. 


Source : MNHN, Paris 
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Teaticule postérieur de 0,30 è 0,70 mm de long sur 0,20 i 0,50 mm de large, Le» testicule 
ment en contact. 

Organes génitaux mâles occupant approximativement la moitié de U longueur du tronc, 

Glunde» cémentidret au 



ccmemaire» au nombre de 
6, claviformet à piriforme». ayant de» 
efférent* d '* PO ' é ' e " 2 ««« 

Femelle» ; de 7,0 k U.3 mm de 
long «ur 0.60 â 0,93 mm de large. 

Corps pratiquement cylindrioue 
avec son plu» grand diamètre près dé 

I extrémité antérieure et s'atténuant un 
peu vers l'arrière. 

Proboscis presque cylindrique et 
nettement plut gros que celui dea mâle. 

II a de 0,46 â 0,85 mm de long sur 0 15 
4 0.30 mm de diamètre. Il est armé de 

12 â JB file.de 7 â 10 eroebets^: 

(généralement 14 â 16 file» de 9 à 10 
crochets). 

Le. plu» po. crochets .ont juste 
en arrière de la moitié de I. longueur 
du rostre et généralement plu» gros que 
reux de* male»; mesurant de 0,055 à 
0.103 mm de long. Le» racines aonl 
simple, tout comme chez les mâles 
Réceptacle de 0.40 à 1,61 mm do , ' 

Lemnisques ayant les trois quart, 
de 1a longueur du réceptacle mais non 
vant être .uni un peu plu. longs que 
lui. Il paraissent moins souvent lobé* 
que ceux des mâles. 

Embryopbor» de 0.056 è 0.103 mm 
de long sur 0.16 â 0.19 mm de diamètre 
ext *™ " unc BtTOcti ^ 



Fie. 201. — Aearuhoctphahu jacksoni B. 1962 
(d'après les figures de Bpllock, 1962) 

Mâle. 

Crochets du rostre. 

Embryophore. 

Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Pans 
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Hôtes définitifs : L’e>pèce ■ été trouvé* chez de nombreux Poisson» (voir lUte en fin de fascicule) 
appartenant surtout aux famille* de Soimonidoe, Pereidae, Ctrurarihidae, Calottomidar, etc. 

Hôte intermédiaire ; AstUtu »p. 

Localité : 


Bullock 
l’espèce écrit 
hâve becn no 
that such var 


gical individi 
aussi, d'aille» 
est à noter q 
faible valeur 
SOUTHWEIX 
est qu’ils n'a 
groupe. Ce q 
ou d’une autr 
pour bâtir Ici 
tienne. Pour 
comme ayanl 
jours constat 
spécimens t< 
normalement 
veau genre o 
tels individu 
tendu, une 
sans profit 1 
valeur. 


ACANTHOL 
(Fukui < 
ko 195( 
et M., 
nicus (ï 

L’espèce i 
1936 puis d', 
ensuite. 

8,53 mm de le 
les mâles, de 1 
de diamètre cl 
Rostre ar 
Récaptad 
0,56 mm de la 
Ganglion 
de 0,13 à 0,19 
Lemnisqe 
à 0,13 mm de 
Organes| 
Testicule, 
â 0,14 rom. 
Six gland 

des glandes •. 
long sur 0,06 
Organe d 
diamètre. 



Source : MNHN, Pans 
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Chape muaculnire de la bourse copulatrice de 0,18 mm de Ion* «ur 0,32 mm de large. 
Diverticules antérieurs avec pénis placé entre eux. 

Bourse bien développée de 0,41 mm de Ion*. 

Utérus Ion*. Cloche utérine petite. 

Embryophores de 0,097 mm de long sur 0,022 mm do large avec hornie* polaire» granuleuse». 



Fie. 203, — Acanthocephalm habuUiuis U. et S. 1956 
(d'après le» figure» de Datta et Soota, 1956) 

A. Appareil utéro-vaginal. 

B. Extrémité postérieure du mite. 

C. Partie antérieure du troue. 


Source : MNHN, Pans 
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Hâtes définitif ■ : Hrxatrammoi otaki (fum. de. Hexagrammidae) et Tiuihii fuscesccns (fera. des Acatf 
t huridas). 

Localité ; Hukue-Tyo (préfecture de Aiti) et Moinotori-imira et Sima-gun (préfecture de Mie) [Japon). 

L’appartenance de cette espèce au genre Acanthocephalus me parait douteuse, mais, 
n’ayant pu voir les spécimens, il m’est impossible de me prononcer. 


ACANTHOCEPHALUS KABULENSIS Datte et Soota 1956. 

Mâle i corps presque cylindrique, dont U région antérieure est plue large que la postérieure. Longueur 
de 1,38 mm pour un diamètre maximum antérieur de 1,02 un. 

Le corps s'atténue graduellement ven l'arrière. 

Proboscis de 0,32 mm de long sur 0,28 mm de large, armé de 7 3 9 file» de i i 7 crochets chacune, dont 
la longueur est comprise entre 0.06 et 0,08 mm. 

Réceptacle de 0,81 mm de long. 

Lemnisques plus long- que le réceptacle. 

Ganglion cérébrolde placé dans la partie postérieure du réceptacle à 0,85 mm de l’extrémité antérieure. 

Testicule» inégaux, l'antérieur eit le plus gros ot mesure 0,58 mm sur 0,43 mm. 

Le postérieur mesure 0,55 mm sur 0,39 mm. 

Six glandes cémenuire» piriforme», en arrière du testicule postérieur et le recouvrant partiellement, 
tassées les unes contre les autres, ayant 0,58 mm de long sur 0,37 mm de large. 

Vésicule séminale (vraisemblablement l'organe de Sufltigen) d'environ 0,65 mm de long. 

Bourse copulatrice é vagi née. 

La forme générale de la femelle rappelle celle du mâle. Longueur de 6,17 mm pour un diamètre de 
1,19 mm dans la région antérieure. 

Proboscis de 0,49 mm de long sur 0,41 mm de diamètre avec une disposition des crochet* identique 
i ce qu'elle est chez le mille mais dont la longueur varie de 0,07 à 0,090 mm . 

Cloche utérine de 0,29 mm de long. 

Utérus et vagin de 0,58 mm de long. 

Embryopbore» de 0,09 â 0,110 mm de long sur 0,05 à 0,08 mm de diamètre. 

Hâte définitif ; liana sp. 

Localité I Kaboul (Afghanistan). 


ACANTHOCEPHALUS KASHMIRENSIS Datte 1936. 

La description princept est faite d'après 19 spécimens. Les vers sont de couleur brune. 

Dimorphisme sexuel marqué, les mâles étant plus petits et plus minces que les femelle». Les mâle» 
mesurent de 1,75 t 8,60 mm de long sur 0,44 à 0,99 rnra de diamètre et le» femelle» de 3,48 à 14, 60 mm de 
long sur 0,57 i 1,00 mm de diamètre. 

Corps long, cylindrique, atténué i son extrémité postérieure. Pas d'épines cuticulnires. 

Proboscis long et cylindrique se continuant en un cou court et inerme. 

Le rostre est armé de 13 â 18 files de 6 à 8 crochet». Les crochets des couronnes antérieures sont plus 
gros et plus longs que ceux des couronnes postérieures. 

Le» antérieurs ont 0,110 mm de long pour une largeur de 0,030 mm, le» basaux ont 0,075 ram de long 
sur 0,019 mm de diamètre. Les racine» sont large» et piriforme». 

Réceptacle A paroi épaisse, h double assise musculaire. 

Ganglion cérébrotde près du fond du réceptacle. 

Lemnisques placé» de part et d’autre du réceptacle, de longueur égale ou trè» peu supérieure A celle 
du réceptacle. 

Paroi du tronc épaisse avec canaux lacunaire» latéraux et réseau d'anastomose». 

Testicule* de taille sensiblement égale, placés l'un derrière l’autre et en contact. 

Vésicule séminale piriforme s’ouvrant près de In base du pénis. 

Six glandes cémentaire» en mmsue dippo*ée* grossièrement par paire* et serrée* le» unes contre le» 
autres. Les canaux cémenlaires cheminent par faisceaux de trois de part et d'autre de l'organe de SSff- 
tigen (qui est probablement ce que l'auteur appelle et confond avec la vésicule séminale proprement dite) 
avant de se réunir au niveau du pénis. 

Ce dernier est conique. Bourse copulatrice en entounoir. 

Cloche utérine on entonnoir suivie de cellule» sélectrice*. 

Tube utérin étroit et relativement court. Vagin court, à parois épai»»e» avec probablement deux 
sphincters (« two bond* of atrong muscles » dit le texte). 

Vulve postéro-ventrale. 

Mensuration» diverse* : 

Mâles i 1,75 i. 8,60 mm de long sur 0,44 i 0,99 mm de large. 

Femelles : 3,48 i 14,6 mm de long sur 0,57 & 1,00 mm de large. 


Source : MhlHN, Paris 
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„ . . , dc lon „ , ur 0.51 mm de diamètre, réceptacle de 1,69 mm de long sur O.U mm 

ftoboscip , de J 276 ^ de lon<ç , ut 0 ( 22 mm de large, testicule postérieur de 1,122 mm de le 
diWtre, lertmiBipi ^ c émentâires de 0,55 mm de long. Organe de Snfftigen (= vésicule sémin 
7n°: Z fis"Sm de &tr 0,484 mm de large, bourre copul.tr, c* de 0.594 mm sur 0.896 mm. 
^Embryophores de 0,060 mm de long sur 0,010 mm de diamètre (san. doute .ont-,U .mmature.). 
H6U définitif : Schitopygoptit itolictkat Steindachner (fam. dea Cyprinidat). 

Localité : L.dalc {Tbibet indien). 



FIC. 204. - Acmuhocephaiut kathmirtntit D. 1956 («don le. figure, de Datta, 1936) 


A. Rostre. 

B. File de crochet» du rostre. 

C. Embryophore. 

D. Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Pans 
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Source : MNHN, Paris 
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ÀCANTHOCEPHALUS LUCIDUS Van Cleave 1925 (= Acanthocephalus artatus Van 
Cleave 1925). 

Cette mise en synonymie a été proposée par Harada (1935) et confirmée par Yamaguti 
(1939) qui donne la redescription suivante d’après un matériel récolté au même endroit. 


n de large. Probosci* de 0,35 4 0,4 mm de long sur 0 18 
■m de long, disposés selon 12 à 16 file, de 4 i 5 crochets 


Mâle de 4,5 à 7,3 mm de long sur 0,8 à 1,3 n 
à 0,29 mm de diamètre. Crochets de 0,07 à 0,120 m 
chacune. 

Réceptacle de 0,5 il 0,7 mm de long sur 0,2 à 0,33 mm de diamètre. 

Lemnisque* de 0,65 à 0,8 mm de long sur 0,16 à 0,2 ram de large. 

Testicule» de 0,37 à 0,95 mm de long »ur 0,32 à 0,65 mm de large. 

Organe de SSfftigen de 0.23 à 0,46 mm de diamètre. 

Femelle de 5,4 4 18,5 mm de long sur 0,7 i 2,00 mm de large. 

Prohosci» de 0.27 h 0,56 mm de long sur 0.2 4 0,13 mm de large. Crochet* de 0.07 à 0,135 mm de Ion 
disposés selon 13 4 17 files de 4 à S crochets chacune. Réceptacle de 0,4 4 1,05 mm de long sur 0,2 à 0.38 m ' 
de large. ' m 

Lemni.ques de 0,5 à 1,3 mm de long sur 0,12 4 0,2 mm de large. Longueur totale de la cloche utérine 
et du tube utérin de 0,32 A 1 mm. Entonnoir vaginal de 0,12 i 0,26 mm de long »ur 0,06 il 0 087 mm rte I 

Sphincter vaginal de 0,045 à 0,090 ram de long sur 0,075 à 0,120 mm de large. Bulbe vaginal de'n 
4 0.081 mm de long sur 0,06 4 0,105 mm de large. K üe °' 06 

Emhryophores de 0,093 4 0,114 mm de long sur 0,024 4 0,032 mm de diamètre. 

Acanthor de 0,045 4 0,060 ram de long sur 0,013 i 0,015 mm de diamètre. 

Hôtes définitifs : Rana japanica Giinther, Rano tempararia ornativcnlrii (Werner), Hana nigromacutai 
Hullowell, Rana tagai Okada, Mrgalobatraehui japonicut (Temminek), Palypedatci bturgtri Boulenger° 

Localité : Japon. 

La même espèce aurait été retrouvée au Tonlûn par JorEUX et Batn (1935) chez Rano sn et ch 
Rana tigriaa Daudin. 



Pôle antérieur de l'acanthor (d'après ChabDa-Ka2uBsila 1962). 


ACANTHOCEPHALUS LUCII (O. F. Millier 1776) Liihe 1911 (- Eckinorhynchus lurii w 
= E. angiLSlalus Rudolphi 1809). 1 

J'ai retrouvé l’espèce chez Perça fluviatilis à Richelieu (Indre-et-Loire). Les dimens' 
des mMes sont un peu supérieures i celles données par Meyer (1931). 


“ arrière. Femelle, de 8 4 n „ 


Corps pratiquement cylindrique, mais un peu plus large en avaut qu'en i 
de long, mâles de 1 4 7,5 ram de long, pour un diamètre variant de 1 4 1,9 

Prohosci* pratiquement cylindrique de 0,5 4 1 ram de long pour un diamètre de 0 25 4 n lé - 
large, armé de 12 4 16 files de 7 4 9 crochet» chacune. 


Source : MNHN, Paris 
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La partie libre de la lame e»t plus longue que la racine du crochet. Au niveau de la couronne basale 
les crochets sont de simples épines 4 racines rudimentaires. Tous les autre» ont une racine bien développée 
de forme tout 1 fait caractéristique avec une apophyse latérale placée sensiblement 4 la hauteur de l’inser¬ 
tion du crochet sur la rucinc, ou un peu au-dessous. Ces racines m'ont paru asymétriques. 

Cou d’environ 0,15 mm de lonc. 

Réceptacle de 1,5 mm de long. Lemnieques plus longs que le réceptacle. 

Ganglion cérébrolde placé au fond du réceptacle. 



Fie. 201. — Acanthoctpkalus lutii (M. 1776) 

Dessins exécutés d’après de* spécimen- récoltés 4 la station de Parasitologie expérimentale de Richelieu 
(Indre-et-Loire) che» Perça jluvUuilie. 

A. Appareil génital femelle. 

B. Mêle. 

C. Files de crochets du rostre. 

D. Fjnbryophore. 


8 564020 C 


18 


Source : MNHN, Paris 
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0,05 
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Fie. 20B. — Acanihoctphahit lucii (M. 1776) 


Organe* génitaux mâle» occupant approximati¬ 
ve ment la moitié poitérieure du tronc. 

Testicule* ovoïdes, placé* l’un derrière l’antre 
et non en contact cher le* exemplaire* en parfaite 
extension. .... 

Six glandes cémentaires disposée* trie irréguliè¬ 
rement par paire». Organe de Safftigen bien déve¬ 
loppé. 

Orifice génital mâle terminai. 

Appareil génital femelle aa»ez court de 2,7 mm 
de long environ. Cloche utérine longue et étroite, 
renflée h *a base *ur et face dortale. Cellule* *élec- 
trice* petite*. 

Tube utérin tri* mince i paroi* épaisses. Entre 
le tube et le groupe de* cellule* sélectrices existe une 
sorte de coi étiré. Entonnoir vaginal bien développé. 
Un groi sphincter vaginal. Bulbe large. Vulve *ûb- 
tennino-ventr ale. 

Embryopborea tri* caractériitique*, trè* allongé* 
et tri* mince*, souvent'aplatis inr une face, long, 
de 0,110 mm »ur 0,01 î k 0,015 mm de diamètre, 

La coque externe e*t mince et ornée de relief* 
filamenteux. Gr*nde» hernie* polaire* de la mem¬ 
brane moyenne. 

mut définitif* : nombreux poiiions d’eau douce 
de l’Europe occidentale, et même ju»qu’au bas*in 
de I* Volga (Kobtÿlew 1924) au golfe de Finlande 
(Levander 1909). 



ACANTHOCEPHALUS (?) LUTZI (von Listow 1896) Meyer 1931 (- Echinorhynchus lutzi 

v. L.). 

Corps do taille moyenne, fusiforme, le plu* grand diamètre *c trouvant «n niveau du liera moyen du 
tronc. T égument» »**eî mmces. extr émité apicale, armé de H k 16 files de 6 i 7 crochet* chacune. 

Probosci* cy in rup r le» femelle*. Le* meine* «ont plu* courte* que la partie 

S&vÆ15£?Jtfï * S*- *■**• - point d '“" de ,o »—- h 

racine. 


Source : MNHN, Paris 
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[d'après les figures 
de Hamwitch 1956 et Meycb 1932] 

A. Crochets du rostre. 

B. Rostre. 




n de Ion*, lemnisques de 0,95 mm de long. 

Rostre ermé de 14 files de crochets dont lu lume 
mesure de 0,074 & 0,087 mm et la racine 0,057 mm. 
Testicules l’un derrière l’autre et en contact, sphérol- 
daux et d’environ 0,45 mm de long en tout. 

Hartwich écrit dans son texte « Zement- 
drüsen biraenformig, in 5-zehl ». Or, sur sa 
figure, il représente 4 glande? cémentaires 
seulement plus l’organe de Safitigen. Ce 
nombre 4 se retrouve également sur le schéma 
original de Meyer (1931). Dans ces conditions 
l’appartenance de cet * Acanlhoctphalus » au 
genre me parait difficilement acceptable. De ( 
plus l’embryophore dessiné par Meyer « 
reproduit ici montre nettement qu’il s’agit 
d’un œuf sans hernies polaires de la mem¬ 
brane moyenne, impliquant probablement un 


Fis. 211. — Aranthwephalut lutzi (v. L. 1896) 
Mile (remarquer qu’il n’y a que 4 glandes cémen¬ 
ts ires) et crochets du rostre. 




Source : MIIHN. Paris 
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Mâle. 

Femelle. 

Rostre. 


Crochet». 

Appareil génital femelle. 
Embryopbore» mûr*. 


cycle terrestre. Comme je n’ai pas eu les types 
en main je ne puis conclure mais U me semble 
qu’il s’agit, en fait, d’un genre nouveau, voisin 
des Paracanthocephalus de Petroschenko 
mais caractérisé par la possession de quatre 
glandes cémentaires seulement. 

Fcmella longue de 14,5 h 20,5 mm, pour un 
diamètre maximum de 1,35 à 1,7 mm. 

Le probotris et la cou font, environ, 0,64 à 
1,00 mm de long. 

Réceptacle de 0,95 à 1,1 mm de long, 

Lemnisques de 0,69 à 0,73 mm de long. Vulve 
ventro-subterminale au centre d'une dépression 
circulaire. 

Embryopbores fusiformes de 0,089 mm de long 
sur 0,024 5 mm de diamètre. 

Hôu définitif : Bufa morinus (Linné). 

Localité : Brésil. 


ACANTHOCEPHALUS MADAGASCAR 
RIENSIS Golvan 1965. 

Le description est basée sur 15 adultes mûrs 
récoltés per M. Domergue. 

Corps de petite tailla, A parois épaisses. 

Mâles de 6 à 7,5 mm de long, Isrges de 0,80 m»n 
au maximum (union des 1 /3 antérieur et 1 /3 moyen). 

Femelles longues da 10 à 13,5 mm â tronc dilaté 
dans sa partie antérieure, la plus grande largeur 
étant de 2,2 mm. 

Rostre inséré un peu plus près de la faca ven¬ 
trale que de In face dors nie. de forme générale ellip¬ 
soïde ou tronconique (selon l’étet de fixation), long 
de 0,350 A 0,400 mm, large da 0,275 à 0,300 mm, 
armé de 18 A 20 filas longitudinales de cinq et six 
crochets chacune alternativement (chez certains indi. 
vidus toutes les files comptent cinq crochets seule¬ 
ment). 

La taille des crochets et de leurs racines de 
forme simple, croit du 1 au IV, puis décroît ensuite 
jusqu'au VI. Le crochat IV mesure 0,110 mm de 
long sur 0,030 mm de large A la base, en moyenne, 
La racine, souvent arquée, mesure 0,07 mm de long 
sur 0,014 mm. 

Cou court da 0,065 à 0,90 mm da bout sur 0,25 
à 0,35 mm de large. 

Réceptacle en sac clos, A doubla paroi. La paroi 
exteraa est formée de fibres obliques et est bien plus 
minca que la paroi interne formée de fibres circu¬ 
laires. Il s'insère A la base du rostre et mesure de 
0,65 A 0,90 mm de long sur 0,30 mm de large. 

Ganglion cérébrolde volumineux, placé un peu 
au-dessus du fond du réceptacle. 

Leitmisques aplatis, courts, dépassant de peu le 
fond du réceptacle, de 0,75 A 1 mm de long sur 
0,18 mm de largeur maximum. 

Canaux lacunaires principaux latéro-dorsaux 
reliés par des anastomose» principales à disposition 
pseudo-métamérique alors que les anastomoses secon¬ 
daires dessinent entre elles un réseau A mailles gros- 
sièremant polyédriques. 

Appareil génital roàla occupant seulement U 
moitié postérieure du tronc. 

Testicules ovoïdes, placés l’un derrière l'autre 
et en contact. L’antérieur de 0,55 mm de long sur 
0,30 mm de diamètre, le postérieur da 0,50 mm de 
long sur 0,34 mm de diamètre. 

Six glandes cémentaires courtes, piriformes, dis¬ 
posées grossièrement par poires dont la taille décroît 
d'avant en arrière. 


Source : MNHN, Paris 
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Organe de Sàfftigen volumineux, long de 0.90 mm. 

Lee canaux cémcntaires cheminent sur tel facei latérale*, plue prie de ton bord ventral. 
Pénit court, tronconique. 

Bourae copulatrice à chape tnutculairc épaine. 

Orifice génital môle ventro-terminal. 



Fie. 213. — Acanthactpkaltu minor Y. 1935 (d’après le* figuret de Yakaguti. 1935) 

A. Mile. 

B. File de crochet*. 

C. Appareil génital mile. 


Source : MNHN, Pans 








276 


Yves j. golvan 


Appareil génital femelle mesurant environ 1 mm de long et comprenant une cloche utérine longue et 
étroite (0,250 mm de long sur 0,0S mm de large) suivie ds cellules sélectrice» en grappe compacte, puis 
d’une portion tuhulaire 1 paroi a»»ez épaisse, flanquée de deux gros noyaux cellulaire, latéraux un peu 
au-de «eus de sa bats. 

Entonnoir vaginal particuliérement volumineux (0,085 mm de long sur 0,075 mm de large) «uivi 
d'un sphincter vaginal très puissant (0,08 mm de large). 

Vulvs ventxo-terminale. 

Embryophores mûrs fusiforme», 4 coque externe très mince et transparente, avec hernies polaires de 
la membrane moyenne, longs de 0,07S mm sur 0,023 mm de largeur maximum. Acunthor do 0,035 mm 
de long sur 0,012 nun de large, portant dr gros crochet» au pôle céphalique et de petites épine* disposées 
en quinconce sur le reste du tégument. 

La morphologie de ces embryophores indique nettemeut un cycle» aquatique». 

frais définitif : Rocophorus sp. 

Localité t Le* Roussettes, montagne d'Ambre (Madagascar). 


ACANTHOCEPHALUS MINOR Yamaguti 1935. 

La description de Yamaguti (1939) est la suivante ; 

Mâle : corps de 2,7 4 3,4 mm de long sur 0,6 à 1 mm de diamètre. 

Tronc subcylindrique. 

Cou conique de 0,15 4 0,2-t mm de long. 

Prohosci* cylindrique de 0,2S 4 0,-10 mm de long sur 0,14 4 0,21 mm de diamètre. 

Crochets disposés selon 13 à 14 files de 7 à 8 ciochets chacune, possédant une racine 4 direction posté¬ 
rieure. 

Les crochets suhapicaux sont le» plus gro*. Ils mesurent 0,06 4 0,075 mm do long. Le» WniT a 
0.025 4 0,050 mm de long. ^ ° nt * 

Réceptacle subcylindrique de 0,33 4 0,18 mm de long sur 0,1S 4 0,22 mm de diamètre. 

Ganglion cérébrolde placé au fond du réceptacle. 

Lemnisques sacciformes de 0,16 4 0,30 mm ds long sur 0,10 4 0,16 mm de large. 

Testicules ovoïde», poet-équatorinux, placés l’un derrière l'autre, immédiatement en avant des glandes 
cément lires, mesurant de 0,25 4 0,35 mm de long sur 0,12 4 0,30 mm de large. 

Glandes cémentaire» serrées les unes contre les autres, ayant ds 0,08 4 0,26 mm de diamètre 

Organe de Sfifftigen de 0,12 4 0,18 mm de diamètre. 

Bourse copulatrice avec de nombreux rayons en cône pointu, de 0,036 mm de long et de 0,022 mm 
de largeur 4 leur base. ' 

Femelle ayant nn corp* de 3 4 1,7 mm de long sur 0,8 à 1,2 mm de diamètre. 

Tronc s'amincissant un peu sn arrière, la largeur la plus grands étant située pr 


I ds l'extrémité anté- 

n de long sur 9,21 4 0,28 mm de diamètre. 

Crochets disposés selon 13 4 14 file» longitudinale* de 6 4 7 crochets chacune, ayant leur longue 
raaxim.de de 0,085 mm juste au-dessous de l’apex du rostre et leur longueur minimale de 0,030 4 0,050 nml 

Réceptacle de 0,45 4 0,60 mm de long sur 0,19 4 0.23 mm de diamètre. 

Lemnisque» de 0,25 4 0,50 mm de long sur 0,10 4 0,16 min de large. 

Utérus cylindrique de 0,32 4 0,40 mm de long sur 0,07 4 0,09 mm de large. 

Sphincter vaginal externe de 0,09 4 0,105 mm de diamètre. Sphincter vaginal interne de 0 06 4 0 075 n, 
de diamètre. ’ ’ 

Bulbe vaginal de 0,055 4 0,060 mm de diamètre. 

Embryophores de 0,10 4 0,110 mm de long sur 0,017 4 0,021 mm de diamètre avec hernies nol 1 
de la membrane moyenne. p ,lure * 

Acanthor de 0,045 4 0,054 mm de long *ur 0,009 mm de diamètre. 

Hôtes définitifs : Mogumda obscura Temminck et Schiegel (fiun. des Ekotridae) et Carassius • 

(Linné) [fam. des Cyprinidae]. ' M caraseius 

Localité : Japon, Ohama, préfecture de Hukui et de Toyama. 


ACANTHOCEPHALUS NANUS Van Cleave 1925. 


La description est empruntée à Yamaguti (1939) et 4 Van Cleave (1925). 

Mâle ; corp* de 4,5 4 6,8 mm de long sur 0,7 4 1 mm de diamètre. 

Femelle : de 6,2 4 11,6 ram de long sur 0.7 4 1,05 mm de diamètre. 

Probosci* court, cylindrolde, de 0,3 4 0,5 mm de long sur 0,12 4 0,20 mm de diomètre, armé de 11 a 
14 files de 6 4 8 crochets. Les crochets subspicaux sont les plus gros et mesurent de 9,057 4 0 069 mm A 
long. ' ae 


Les basaux sont le» plus petits et ont de 0,045 4 0,048 
Réceptacle de 0,48 4 0,81 mm de long (0,18 
faux comme le remorqua YAMAGUTI (1935), 


mm de long (0,030 lit Y ima 
la nn pour Van Cleave, 1925), ce qui est certai 
le réceptacle est toujours plus long que le rostre! 


Source : MNHN, Pans 




SYSTÉMATIQUE DES ÀCANTHOCÉPHALES 


277 



Fio, 214. 

Acatuhoctphalus nantis V. C. 192S 
(d'après le* figure* de Van Ole ave, 1925) 


5. Rostre. 

6. File de crochet* du rostre. 


Lemnisques digitifermes, environ une 
feis et demie plu» long* que le réceptacle 
(0,68 4 1.15 mm de leng »ur 0.10 il 0,21 mm 
de large). 

Testicules evelde* eu elliptiques, placée 
dons le 1/3 meyen du tronc, l'un derrière 
l'autre, long* de 0,37 4 0.95 mm et larges de 
0.2 1 0,13 mm. 

Glandes cément aires oveldes disposées 
en tieis poire* dont la taille décroît d'avant 
en arrière, les plus antérieures ayant de 0,25 
à 0,15 rom de diamètre. 

Canaux déférent* présentant 2 ou 3 dila¬ 
tations fusifermes sur leur trajet. 

Vésicule séminale de 0,23 mm de leng 
environ placée sur la fece dorsale de lu moi¬ 
tié postérieure de l'organe de Sâfftigen. 

Orgsne de Sâiftigen de 0,35 4 0,53 mm 
de long et 0,15 h 0,23 mm de diamètre dans 
sa partie antérieure dilatée. 

Chape musculaire de lu bourse cepula- 
tri ce d’environ 0,21 ram de large et possé¬ 
dant 21 rayons digitiferror*. 

Longueur totale de l'utérus de 0.85 3 
0,90 mm. 

Entonnoir vaginal de 0,036 à 0,063 mm 
de long. Sphincter vaginal de 0,069 40,072 mm, 

Bulbe vaginal de 0.062 4 0,075 mm de 
diamètre. 

Embryephores fusifermes de 0,084 4 
0.102 mm de leng sur 0,015 4 0,020 mm de 
diamètre avec hernies polaires de le mem¬ 
brane moyenne. Acanther de 0,012 4 0,057 rom 
de long sur 0,008 4 0.011 mm de diamètre. 

Hôtes définitifs ; Diimyctylus pyrrogastee, 
Rana eugota. 

Hôte intermédiaire ; Asrtius aquatieus, 

Localité : Japon, préfecture d*Omi et 
environs de Tekyo. 



F»C. 215. — Acanthocephalus opsariiduhydi* Y, 1935 
(d’après les figures de Yahagiti. 1935) 

A. Mile. - B. File de crochets du restie.-C. Erabryephere. 


Source : MNHN, Paris 
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ACANTHOCEPHALVS OPSARIICHTHYDIS Yamaguti 1935. 

Mole» long» de 1,8 A 5,6 mm sur 0,42 à 1 mro de diamètre. 

Femelles de 2,1 à 7,2 mm de long sur 0,46 à 1,3 ram de large. 

Proboscis cylindrique de 0,40 à 0,65 mm de long «ur 0,08 A 0,18 mm de diamètre. 

8 A 9 file* de 5 à 7 crochets chocunn, 6 racines fortes et possédant une apophyse supérieure. Les cro¬ 
chets le» plu* gros, qui sont les subapicaux, ont de 0,084 à 0,150 mm de long; les basaux, qui sont les plus 
petits, roenurent do 0,025 A 0,051 mm de long. 

Cou court. 

Réceptacle de 0,34 à 0,75 mm de long sur 0,12 1 0,19 mm de diamètre. 

Lemnisque* généralement un peu plus courts que le réceptacle. 

Testicule» ovoïde» de 0,28 A 0,80 mm de long sur 0,20 à 0,50 mm de large, directement l’un derrière 
l’autre et placé* aux environs de la moitié de 1a longueur longueur du tronc. 

Six glandes cémentâmes disposées en trois paires de 0,1 à 0,14 mm de long sur 0,075 A 0,34 mm de 
diamètre. 

Vésicule séminale petite, postéro-dorsale par rapport à l’organe de Snfftigou. 

Orgnno de Siifltigcn de 0,1 A 0,2 mm de diamètre. 

Cbnpe musculaire de la bourse copulatrice portant intérieurement de nombreuses petites papille. 

Utérus elliptique et cylindrique de 0,12 A 0,2B mm de long sur 0.045 A 0,080 mm de diamètre. 

Sphincter vaginal de 0,015 à 0.060 mm de diamètre. 

Bulbe vaginal postérieur de 0,033 A 0,060 mm de diamètre. 

Embryophore* fusiformes de 0,093 A 0,114 mm de long sur 0,013 A 0,017 mm de diamètre avec une 
coque externe à structure filamenteuse, avec bornies polaire» do grande taille et ncanthor* de 0 (Kl s 
0,056 mm de long sur 0,009 à 0,010 mm de diamètre. 

Système lacunaire du tronc comprenant deux troncs principaux latéraux réunis pur de nombreuses 
anastomoses transversales. 


Môles définitifs : Optariichthys uncirostris (f«m. de» Cyprinidae), Zacco platypus (Cyprinidat), Hemi~ 
barbus barbus ( Cyprinidae ), Hymcnophysa enrta ( Cobitidat ) [le nom de genre exact est flotta J, Ptrudorns- 
bora parva (Cyprinidat), Cyprintts carpio ( Cyprinidae ), Parasilurus asotus (Siluridar), Phoxintts strin 
dachntri (Sauvage) [Cyprinidae], Lmriscus hakanensis Ciinther (Cyprinidoe). Ilnathopogon e. tiongatus 
(Temminclc et Schlegei) [Cyprinidae], Afisgurnirs anguillUaudaitts (Cantor) \Cobitida,l, Chatnoeobiu . 
annularis urotaenia (Hilgeudorf) [Gobiidac], Ploroglossut altivelis (Temminclc et Schlegel (Plrroghssidat) 
localité : Japon, en particulier : préfecture de Nagano, lacs Biwo, Oguro, Suwa, rivière Yodo, etc 



Fig. 2t6. 

Acanthocephaius paraUrlousiis A. et U. A. 1941 
(d’après le» figures d’AcuHEROV, 1959) 

A. Mâle. - B. Rostre. 


ACANTUOCEPHALUS PAR ALLE- 
LOTESTIS Achmerov et Dom- 
browskaja Achmerova 1941. 


pur un maie* 


Corps long de 4.67 mm et large J. 
0,93 mm, atténué vers les deux extrémités 
Frobosci* ovoïde se rétrécissant vers 1* 
base, long de 0,6 mm et large de 0,315 nun 
armé de 16 files de 6 à 8 crochets chacune’ 
Crochets antérieurs longs de 0,033 mm 
moyens de 0,060 à 0,075 mm et postérieur 
de 0,015 A 0,055 mm. 

Réceptacle de 1,125 mm de long fur 
0,325 mm de large, ganglion placé au fond 
du réceptacle, long de 0,07 mm sur 0 1 
de large. ’ ™ m 

lieux lemnisque* presque aussi longs mj,. 
in réceptacle, de 1.095 A 1,20 mm de loog 
et de 0,18 mm de large. Lea noyaux sont A 
la partie inférieure. 

Six glandes céraentaire# piriformes. 
Testicules très particuliers, en forme de 
saucisse, longs de 1,SS A 0.80 mm et large» 
de 0,33 à 0,36 mm. Ils sont disposés l’ un x 
côté de l’outre, parallèlement. 

Us testicules occupent le deuxième tiees 
de la longueur du tronc. 


fUte définitif i Htmibarbus labro. 

Ucoliti t lac Oudyl (Sibérie orientale). 


Source : MNHN, Parts 
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D 


FlCr, 217. Acanthocephahi* pustiri ' 
A, Mâle# — B. Rostre. - C. Embryophore. 




Source : MNHN, Pans 
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ACANTHOCEPHALUS PARONAI (Condoreffi 1897). 

Selon Anton Meyer (1932) cette espèce est très proche à'A. anguilla*, 

Corn" rétréci vers l'arriere, mâle de 5 à 6 mra de Ion* sur 0,6 mm de large. 

Probescis court, en massue ou presque cylindrique, de 0,5 mm de leng sur 0,23 mm de diamètre. 
CxeeheU disposé» selen 10 files de 8 crochets chacune, le» crechct» antérieurs ont 0,186 mm de leng et 
le* postérieurs 0,110 mm seulement. 

Testicule» dan» la partie moyenne du tronc. 

Six glandes cémenta ire» piriferme». 

Lemnisques un peu plu» lengs que le réceptacle. 

H6f définitif : GoMu» avernentu. 

Localité : Italie. 


ACANTHOCEPHALUS PESTERI Tadros 1966. 

Deicriptien princcpt ba»ée sur quelques mâles et femelle» adultes et immatures en hen état de conter- 

Probescis ceurt, presque rectangulaire de 0,228 à 0,355 mm de leng sur 0,198 4 0,355 mm de diamètre 
dans les deux sexes. Armé de ld à 16 file» de 5 croeheu chacune. Tous le» crochet* ent la même ferme et 
comprennent une lengue lame et une racine rectangulaire courte qui a seulement le tien de la lengueur de 
la lime. Le* crechet* de la couronne 11 sent un peu plus longs que ceux de la couronne apicale et les crochets 
de la eeurenne IV »ont nn peu plus longs que ceux de la eeurenne hssal*. 

Les crocheta I ent 0,04 â 0,081 mm de leng sur 0,009 à 0.01. mm de large 4 la base, les crochets II ont 
0 063 à 0 095 mm sur 0,009 4 0,011 mm, le» crocheta 111 ont de 0,068 à 0,095 mm sur 0,009 (et non 0,009 
comme il est dit dans ie’texte) sur 0,015 mm, te» crocheta IV ent de 0,063 à 0,080 mm eur 0,009 â 0,012 mm 
et le. hasaux (crocheta V) ent de 0.05 â 0,068 mm sur 0,009 » 0.010 mm. 

Réceptacle de 0,451 i 0,61 mm de long »ur 0,122 â 0,259 ram de diamètre. 

Parei composée d’une double assise musculaire. Insertion de» rétracteur» dorsal et ventral en avant du 
milieu de la lengueur du trenc 4 2,7 4 3 mm de l’extrémité antérieure. 

C .malien céréhrolde plaeé au fond du réceptacle, long de 0,152 à 0,24-1 mm sur 0,091 à 0,131 mm. 

Lemnisque» égaux et un peu plus longs que le réceptacle. Ils ent de 0,610 à 0,854 mm de long sur 0,085 
i 0,152 mm de large. 

Système lacunaire avec anaitemeses en réseau. 

Mâles de 4,1 à 6 mm de long sur 0,11 à 0,85 mm de diamètre (un peu en arrière de la base du reetre cette 
largeur max | mum).^ie^ ^ en , VMlt milieu de la lengueur du tronc, placés l’un derrière l’autre et 
pratiquement de taille égale. Testicule antérieur de 0,457 à 0 472 mm de long su, 0 305 à 0,381 mm de dia¬ 
mètre?testicule postérieur de 0.442 à 0,472 mm de leng sur 0,259 » 0,335 mm de diamètre. 

Six glande» cémentaire» claviforme» en bouquet mesurant chacune de 0,335 è 0,457 mm de leng sur 
0 106 i 0 131 mm de diamètre. Canaux cémentaire* au nombre de deux (?) de 0,564 à 0,61 mm de leng aur 
o',076 â 0,122ra m de large, »e jetant dans le conduit génital commun à 0,411 ou 0,580 mra de l'extrémité 

Pelt cè^J*génit*l commun formant un élargissement piriforme de 0,15 4 0,16 mm sur 0,01 4 0,018 mm de 
large. Péni» petit et conique 4 la partie antérieure de la beurra copulatnce, de 0,009 mm de leng *nr 0.006 mm 

Chope musculaire de la heurse copulitrice de 0,152 4 0,244 mra de leng sur 0,028 4 0,260 mm de dia- 
Ltre. Partie memhraneuse de la heur.e de 0,2 4 0,9 mm de leng sur 0,076 4 0,152 mm de large 4 la haw. 


in diamètre maximum de 0,82 4 1 mm dans 1a partie antél 


mètre. Partie memhraneuse de- 

Femelles mûre» de 7 4 8,5 mm de long, a 

neum du tronche ^ clechc utérine K trouve un anneau 4 partir duquel 1e sac ligamentaire der.al »e diffé¬ 
rencie en trois faisceaux. U fai.ceaux central passe 4 traver. l’anneau et s’insère dan» la cloche utérine. 
Le. deux autres s’insèrent sur le pourtour de l'anneau et te prolongent en amère pour engaiuer le traetua 

“^Cloche utérine à 0,55 4 0,72 mm de l’extrémité postérieure, evelde, de 0.092 4 0,152 mm de long aur 
0 076 4 0,106 mm de diamètre. Six noyaux géants à la hase de la cloche. 

Utérus en massue dont In partie étroite proximale mesure environ le» 3/5 de In lengueur totale de l’or¬ 
gane, il est leng de 0,122 4 0,183 mm peur nn diamètre de 0,06 4 0,076 mm. La partie postérieure a 0,091 4 
U 122 mm de leng »ur 0,076 4 0,106 mm de diamètre. 

' Vagin piriferme de 0,076 4 0,128 mm de leng sur 0,078 4 0,091 mm de diamètre. 

Vulve «ubterminole 4 environ 0,106 4 0,152 mm de l'extrémité pe.ténmire. 

Emb ryephere» allongés, fusiforme» avec grandes hernie* polaire» de la membrane moyenne long» de 
0,044 4 0,051 mm sur 0,018 mra de diamètre. 

Localité : inconnue (probablement Égypte). 

}[âu : Poisson indéterminé. 


Source : MNHN, Paris 
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ACANTHOCEPÜALVS RANAE (Schrank 1788) Lühe 1911 (= Echinorhynchus ranae S. 

= E. haeruca Rudolphi 1809). 

Les exemplaires dont je dispose correspondent exactement avec la description que 
Meyer (1932) donne de l’espèce. 

Corps pratiquement cylindrique chez les femelle», un peu dilaté toutefois dana sa partie antérieure. 
Che* les mâle» l’aspect eat plutôt fusiforme. 

Femelle» de 20 à 60 mm de loue sur environ 2 mm de large. 

Mâles de S à 12 mm de long sur environ 1 mm de large. 

Probosci» court, en cône arrondi A «on extrémité spiculé, voire cylindroïdr, d’environ 0,45 à 0,5 mm 
de long sur 0,3 mm de diamètre. Le plus souvent les crochets sont disposes selon 12 A 20 files (en règle 
16 files) de 4 à 6 crochets chacune. 

Les plus gros crochet* sont ceux de» couronnes III & Vil. L» longueur de la lame atteint alors 0,070 mm 
de long et la racine 0,06 mm de long. 

Lemnisques d'environ 0,6 A 0,B mm de long. 

Testicules ovoïdes placés un peu en arrière de la moitié du tronc. 

Six glandes cémentuire» sphéroldoles. 

Embryophores de 0,110 mm de long sur 0,013 mm de diamètre, plus aplatis sur une fsce que sur l’autre 
avec grandes hernies polaires de la membrane moyenne. 

Hôtes définitifs : lia tin esculrnta, Hana lentporaria, Bufo vuigorü, Bufo viridis, Bomtinalor igneu», 
Salamandra atra et peut-être le» Triton» encore que cette espèce ait pu être confondue avec A. falcatus. 

Localité : Europe occidentale et orientale (Koatylew 1926). 

Quant à l'espèce déterminée A. ranae aux U.S.A. (Van Geave 1915) elle est sûrement 
différente. 



Fie. 176. — ^coniAocepAalus ranae (S. 1788) 

A. Rostre et annexes d'après GlLaaDA.KAZVBSKA (1962). 

B. et €. Pôle (intérieur de l’Acmtbor. 

D. Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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Fie. 219. 

Acanihoccphalua rautcl li n. »p. (partie antérieure du corps). 
D'aprè» un exemplaire trouvé 

par Rebert Rauscu dan» le péritoine d'Fgkimo de l'Alukm 


ACANTHOCEPHALVS RAVSCHI n. sp. 

Je dispose de deux exemplaires femelles en très 
mauvais état qui m’ont été confiés aux fins de déter¬ 
mination par mon ami le docteur Robert RauSCH de 
l’Àrctic Health Center d’Anchorage (Alaksa). 


!1 «'«ait de deux exemplaire» immatures d'enviren 5 mm 
de long, A corp» fusiforme, dent la partie la plu» large »e treuve 
en arrière du fond du réceptacle. 

Piebesci» invaginé chez un de» exemplaire», arraché chez 
l'autre II e»t armé de 10 files environ de 10 à 1S crochet» cha- 


Cou assez long. 

Réceptacle court, A double parei avee ganglien cérébrelde 
volumineux plaeé au fond du réceptacle. 

Lemnisque» plu» longs que le réceptacle et aplati» A leur 
extrémité distale. 

Tronc inerme et A cuticule trè» contracté. 
flôtr : péritoine d'Eakimo. Il «'agit trè» certainement 
d'Acauthocéphale» dr Poisson» contemmé. cru» qui ent tra- 
veraé le tube digestif de Hlomme et sent allé» «e fixer dan» 
le péritoine où il» ent déterminé la formation de kystes fibreux 


Localité : Alaska. 


Cette espèce est très vraisemblablement un 
Acanthocephalus sensu stricto que l’on doit pou¬ 
voir retrouver chez les Poissons qui servent 
d’aliments aux Esktmos de la région. Les quel¬ 
ques caractère# que j’«i seulement pu donner ici 
permettront sans doute de la reconnaître et d’en 
faire une description plus complète. 


ACANTHOCEPHALVS SINENSIS Van Cieave 

1937. 

La deicription princcp» est basée »ur 4S spécimen». 

Femelles de 10 A 15 mm de long et milles de 5 à 

Probosci» armé de tS A 19 file» de 4 à 6 crecbet» 
chacune. Le» crochets mentrent de grande» variation» 
individuelles. Ceux de» femelle» tondent à être plu* 
grands que ceux de» males. Les crecbet» de la région 
apicale du rostre de» mile» atteignent 0,053 A 0,094 mm 
et ceux de» femelle» ent de 0,053 A 0,115 mm de leng. 
Ceux de la partie moyenne du prebeeci» Ont de 0,066 A 
0,103 mm de leng chez ie» males et de 0,079 A 0,115 mm 
chez le» femelle»; ceux de la régien ba»»te ent de 0,053 
A 0,098 mm ehez le» male» et de 0,053 A 0,098 mm 
chez le» femelle». 

Embryepbere» de 0,045 A 0,060 mm de leng «ur 
0,012 à 0,015 ram de diamètre. 

Hâté définitif : Rana ni&romaculala et Bufofermoaus. 

Localité : Cbongsha (province de Hunan), Sh iiming 
(province de Chikiang) et Wucbang (province de Heupei). 


pic. 220. - Acanlhotcphalut nntnsis V. C. 1937 
(d'aprè* ia figure de Van Ole ave, 1937) 

Rostres. 


Source : MNHN, Pans 
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ACANTHOCEPHALUS TENUIROSTRIS (Achroerov et Dombrowskaja Achmerova 1941). 
Yamaguti 1%3 (= Paracanthoccphalus tenuirostris A. et D. A.). 

Cette espèce est très répandue chez le» Poisson* de l’Amour et nous l’avon» trouvé chez 16 espèces dif¬ 
férentes de Poisson». En tout nous avons récolté 106 mâles et 178 femelles. 

Description t corps long, cylindrique, se rétrécissant vers le» deux extrémités. 

Le» dimensions du corps sont de 3,48 sur 0,5 mm i 5,6 sur 0,82 mm pour les mâles et de 3,63 sur 0,6 
à 6,9 sur 0,8 mm pour les fcmell». 



Fie. 221. - Acanthoctphalus tenuirostris (À, et D. A., 19*1) 
[d’après les figures d’AcilMEROv, 1959) 

A. Partie antérieure du corps. 

B. Crochet» du rostre. 

C. Rostre d'un mâle. 

D. Mâle jeune. 

E. Mile adulte. 

F. Rostre d’une femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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ProboicU allongé de 0,42 mm de long «ur 0.105 mm de diamètre cher lee mâle* pouvant atteindre 
0 705 mm «ur 0,165 mm alon que cher lee femelle» le» dimen«ion« varient de 0,495 ft 0,900mm de long sur 
o'l5 à 0.18 mm de diamètre. , 

' Probotcis armé de 5 couronne* tranevertile* de crochet» comptant 6 crochet* chacune (autrement dit 
6 file» de 5 crochet» chacune). Le- dimension» de» crochet» «ont le» inivante» : C I : 0,082 ft 0,087 mm; 
r 11T • 0 100 h 0.119 mm et C V : 0,052 à 0,059 mm. 

Le réceptacle eut de longueur variable allant de 0,105 h 0,375 min de long »ur 0,12 h 0,24 mm de 
diamètre. 

Ganglion cérébroide de 0,075 mm de long sur 0,11 mi 

Cou dont In longueur varie «elon la taille de» para»itei 

d * * Deux leinniique* parfoi» benucoup plu» long» que le réceptacle mai» par fui» égaux i lui. Leur longueur 
varie de 0,37 à 0,45 mm de long. Le» lemui-que» contiennent deux noyaux géant» dont le plu» inférieur e»t 
placé uu-dee»ou» du milieu de la longueur du lemnieque. 

Testicule* de forme et de taille variable», iphéroldaux de 0.S2 *ur 0,755 mm ou allongé» de 0,870 mm 
»ur 0.235 et de 0,825 «ur 0,375 mm. Il» »ont placé» l’un derrière l'autre. 

Six glande» céroentoire* piriforme». 

Embryophore» à hernie» polaire» de 0,040 i 0,041 mm de long. 

Embryon de 0,0092 mm de long. 

Hôtes définitifs : Pscudorasbora porta, S/niprreo chualsi, Pscudaspius leptacsphalus, Parasilurus motus , 
Esox nicherti, Ophiocephalas argus. Pseudobagrus fulvidraco, Corr.gonut ussuriensis, Elopichlhys tmmbusa, 
Leuciscus tcalsckii, Carastius auratus gikelio, Cyprinus carpia, Erythroeulter erythropterus, Erythrocultrr 
oxyccphatus, Parabramis ptkinensis, Xrnocypris macrolepis. 

Loealili : fleuve Amour, rivière Ou»»ouri (in Bel ou. 1952), fleuve Lena. 


ACANTHOCEPHALUS TIGR1NAE (Shipley 1903). 

Description borée »ur 2 «péeimen* et nn fragment. Couleur grinâtre, avec annulations irrégulière». 
Longueur de 10 rom et largeur moyenne de 2 mm. Le prohosci» e»t trè» court et trè» petit. Il ne »'in»ère 
pat en position terminale mai» latéralement »ur l’extrémité intérieure du tronc. 11 paraît « like a little head 
tuuk in one of the enormou» collar» in vogue »t the Regency period». 

Le nombre de» crochet» qu'il porte e»t trè* petit, seulement 4 à 5 couronne» mai» peu de crochet» par 
couronne. Tout d’abord je cru» que 1® petitesse de» crochet» était due ou fait que j’avai» affaire i un jeune 
mais la cavité générale était pleine d'œuf». Chaque embryophore e-l une elliptolde plu» ou moins pointu 
à chaque extrémité avec un gro» « noyau au centre» de 0,08 rom de long «ur 0,02 mm de diamètre. 

H6lt définitif : Rana ligrina Diudin. 

Localité : Bi»erat Jalor (Thaïlande). 


ACANTHOCEPHALUS (?) TUMESCENS (von Linstow 1896) Porta 1905. 

L'appartenance do cette espèce au genre Acanthocephalus me parait fort douteuse et 
je ne vois pas sur quels caractères Porta a bien pu assigner cette position systématique plu- 
tôt qu’une autre! D’après la redescription de Hartwicii (1955) les exemplaires types paraissent 
ôtre en fort mauvais état et extrêmement rétracté». 


Corp. cylindrolde, atténué à M» extrémité» antérieure et postérieure, long de S,8 mm et luge de 0,4 mm 


Prohosci» cylindrique fai.nnt avec le cou une longueur tot.le de 0,38 mm et ayant un diamètre de 
0,13 mm. Il est armé de 12 » 13 file» de 6 crochet» chacune dont le» apicaux et U» bai aux .ont le» plu» petit». 
Le* crochet» htuaix «ont d'ailleurs de» épine». La langueur de» crochet» varie de 0,049 mm pour ceux de U 
couronne I à 0,023 mm pour ceux de la couronne VI. Le* racine» de» crochet» ne »ont pot fourchue» et n'ont 
pa» d'apophy*es latérale». 

Réceptacle de 0,39 mm de long. Lemnitque. de 0,52 mm de long. 

Testicule» l'un derrière l'autre, ovoïde», de 0,41 mm de long .ur 0,27 mm de large. 

Embryophore* inconnue. 

HClrs définitifs : Percicbihys trucha (f»m. de» Perciehtfiyido») et Alherinichthys micrcjt pidotus (f am . 
de» Albert nidae. le nom de genre valide doit être Cfcirorloma). 

Localité : Terre de Feu. 


ACANTHOCEPHALUS VANCLEAVEI Hughes et Mooies 1943. 

Femelles décrite, d’après 14 .pécimen». Corp. (mon», le probe.ci.) ayant de 3,05 à 6,7 mm de long (en 
moyenne 4,66 mm) pour un diamètre compris entre 0,330 1 0,70 mm (0,47 mm en moyenne), presque uni- 
formément eylindrique, avec de» extrémité» arrondie». Parfoi» lr tronc e»t un pen élargi dan* «a partie 
antérieure. 


Source : MNHN, Pans 
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Prohoscii de 0,147 à 0,267 mm de long (moyenne ; 0,218 mm) pour un diamètre de 0,09 à 0,022 mm 
(moyenne 0,159 mm), armé de 14 à 19 file? de crochets comptant parfois 5 crochets ehacune, parfois 6, on 
alternativement S et 6. Selon la numérotation de Ven Clcave (1915) pour 2 files adjacentes en allant de haut 
en ba», le» taille» de» crochets sont pour deux spécimen» : 

I : 0,045 à 0,043 mm; C!I : 0,067 5 0,050 mm; CIII : 0,078 & 0,054 mm; CIV ; 0,097 à 0,057 mm; CV : 
0,097 5 0,057 mm; CVI : 0,105 à 0.058 mm; CVII : 0,084 à 0.058 mm: CV11I : 0,075 k 0,05 mm; CIX : 0,066 
à 0,036 mm; CX : 0,045 ii 0,03 mm (ces grande* variation» dans la taille des crochets, ainsi que dans le nombre 
des files dorment h penser qu’il y a peut-être ici deux espèces confondues en une seule.) 

Réceptacle de 0,393 mm de long (0.2 à 0,6 mm) pour un diamètre de 0,09 & 0,233 m m (moyenne 
0,144 mm). Lemnisque» subégaux nettement plus longs que le réceptacle (de 0,367 à 0,1792 mm de long). 
Parfois, il y a de» lemnisque* hifurquér. 



C Appareil génital femelle. 

D. Embryaphore. 

E. Rostre*. 

F. Mâle et femelle. 


Source : MNHN, Pans 
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Annnrpil rénilal de 0.465 * 0,600 nun de Ion*. 

Kmbryoptore» de 0.051 à 0.072 mn. de ion* m» 0,012 4 0,018 mm de diamètre. 
lCwnl spédmen mâle. Corp» de 1,5 mm de long pour un diamètre de 0,4 mm. 

P.-, i onî de 0.24 mm et large de 0,135 mm armé de 14 file» de S et 4 crochets chacune alternati¬ 
vement. Leur» taille» et forme, «nt ^ 

Réceptacle de 0,4 mai de long nur 0.133 mm de diamètre. 

T ^tnnûaiif ■ trèi înéganx en taille et en forme. 

Testicules ayant en tout 1,644 m.n de long »ur 0,120 mm de diamètre. 

Déférent» avec 3 ampoule» déférenlielle» »ur l’un et 4 «ur 1 autre. 

Vésicule séminale présente. _ 

Six glande» cémentaire» disposée» grossièrement pur paire». Quant ü la 7' glande cémenbure médiane 
c'est nrobabiement l’organe de Sfifftigen. 

Bourse copulatrice de 0,413 mm de long sur 0,276 mm de large. 

Hoir définitif : Euryctn tynenmit Moore et llughe» (Amphibien, PUlhodontidat). 

Localité : Pea Vine Creek (baasin de l’Illinoia dons l Oilahoino. Ü.S.A.). 


Genre Pseudoacanihocephaltts Petrotschenko 1956. 

Petrotschenko (1956) sur le simple caractère de la spinulation des Acantbors avait 
élaboré une classification qui bouleversait lu systématique des Acanthocéphales. C’est ainsi 
qu’il transférait ce genre Pseudoacanthocephalus parmi les Archiscanthocephaia. Yamaguti 
(1963) adoptait ce point de vue sans se préoccuper de vérifier la valeur des hypothèses formu¬ 
lées par l’auteur soviétique ou des critiques faites à cc sujet par J. G. Baer dès 1961. 

Nous avons montré (Golvan et Deltour, 1964) combien ce caractère de la spinulation 
plus ou moins importante des Acanthors entraînsit, lorsqu’on lui accordait trop d’importance, 
d’inextricables difficulté* dans la systématique du Pbyium. Elle revient à baser la réparti- 
tion des genres à l’intérieur des ordres sur ce seul critère, en faisant abstraction de tous les 
autres, ce qui ne peut en aucun cas se justifier. Dans l’idée primitive de Petrotschenko 
ce caractère est lié au mode « aquatique » ou » terrestre » du cycle larvaire mais nous Bavons 
maintenant qu’il n’y a pas de rapport absolu entre la spinulation des Acanthors et le biotope 
dans lequel vit l’hôte intermédiaire. D’ailleurs Gràbda-Kazubska (1964) parvenait en même 
temps que nous à une conclusion identique, sans que nous nous soyons le moins du monde 
concertés. Nous reverrons ce prohlème à propos de U distinction entre les genres Proslo- 
rhynchus et Plagiorkynchus. 

Petrotschenko a eu le mérite d’attirer l’attention sur un caractère qui, avant lui, avait 
été méconnu ou négligé, mais les conclusions qu’il a voulu en tirer sont, à mon avis, erronées. 
Pour moi ni les Pseudoacanthocephalus . ni les Cenlrorkynckus, ni les Sphaerirostris, ni les 
Filicollis ne sont des Archiacanthocephula. Ce sont des Pakeacanthocephala authentiques, 
ayant tous les caractères énumérés dans la diagnose de l’ordre. Ils ont ce caractère un peu 
particulier d’avoir des Acanthors entièrement couverts d’épines. Ü m’est difficile de dire s’il 
s’agit là de quelque chose en rapport avec les modalités du cycle, comme c’est le cas pour les 
hernies polaires des embryophores. En fait comme j’ai trouvé une spinulation identique chez 
les Acanthors d'Acanthocephaloides propinquus et de Metechinorhynckus rkenanus qui sont 
des parasites de Poissons il me parait que ce caractère est complètement indépendant du carac¬ 
tère « aquatique » ou « terrestre » du cycle. 

Dsns le même ordre d’idées, VAcanthocepholus madagascariensis qui est un Acanlhoce - 
phalus sensu stricto et le Pseudoacanthocephalus betsileo sont deux parasites de Rhacopho - 
rus malgaches. L’un et l’autre ont des Acanthors couverts d’épines mais les embryophores du 
premier ont de grandes hernies polaires alors que ceux du second n’en ont pas. Or les Raco. 
pbores sont des Anoures arboricoles qui se nourrissent surtout d’arthropodes terrestres. On 
peut également envisager une infestation durant la vie larvaire strictement aquatique du 
Batracien. En ce qui concerne les Batraciens anoures adultes ü est bien difficile de déclarer 
qu’ils sont « aquatiques » ou » terrestres ». Us vont tous à l’eau au cours de la période de repro. 
duction. Rana esculenta qui, au contraire des Crapauds, ne quitte guère le bord des eaux, 
se nourrit pourtant presque exclusivement d’Arthropodes terrestres! U y a là une étude éco¬ 
logique à entreprendre tant sur le pian du comportement trophique du Batracien hôte que 
sur celui du déroulement des première» étapes du développement larvaire de l’Acanthocé- 
pbalc qui le parssile. 


Source : MNHN, Paris 
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Pour en revenir à notre propos qui est avant tout taxonomique, il me paraît sans fonde¬ 
ment de séparer radicaîemtnt les Acantkocephalus des Pseudoacantkocepkalus de placer 
les uns dans les Echinorhynchinea au sens de Petrotschenko 1956 et les autres dans les Gigan- 
torhynchinea Petrotschenko 1956. 

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là Je deux genres charnières et 3 sera essentiel 
de les étudier avec précision au point de vue de leurs cycles car ils représentent probablement 
les témoins d’une étape évolutive essentielle : le passage d'un cycle primitif aquatique à 
un cycle terrestre plus évolué. 

Quant à la validité du genre Pseudoacanthoccphalus, bien que j’en ai d'abord douté, 
(Golvan 1960) elle me paraît aujourd’hui parfaitement acceptable, et ce n’est pas l’un des 
moindres mérites de Petrotschenko de l’avoir établie. 

Diagnose du genre Pseudoacanthocephalus. 

Echinorbyncbidae parasiter d’Amphibiens le plut souvent terrestre», maie aussi de Reptile». 

Tronc inerme, fusiforme. A paroi relativement épaisse. 

Système lacunaire réticulaire. 

Probosci» cylindrique on cylindro-conique, parfois dilaté dans »» partie moyenne, toujours coubt 
et armé de crochets peu nombreux, sans dissymétrie dorso. ventrale, dont la taille di min ue de l’apex à la 
basa Le» crochets de la dernière couronne sont les plus petits du rostre et ont souvent des racines rudi¬ 
mentaires. La transition entre le* crochets vrais et les crochet» spmiforme» basaux est donc insensible. 

Testicules placés l’un derrière l’autre dans la partie moyenne du tronc. 

Six glandes cémentaires piriformes ou réniforme», ayant des canaux excréteurs volumineux qui demeu¬ 
rent séparé» jusqu'il In partie toute inférieure de leur trajet. 

Organe de Sâfftigen et vésicule séminale bien développés. 

Déférents portant souvent des dilatations ampullairee sur leur trajet. 

Pénis court et conique. Bourse eopuljtrice bien développée. 

Orifice mâle sensiblement terminal. 

Appareil génital femelle court et large. 

Sphincter vaginal interne peu développé ou absent. 

Sphincter vaginal externe fort. 

Bulbe v iginal bien développé. 

Vulve subtermino-vcntrale. 

Embryophore- ellipsoïdaux, A coque externe épaisse, pns de hernies polaires de 1* membrane moyenne. 

Acanthor A téguments couverts d’épines sur toute leur surface. 

Eipècn typt : l‘st udoacanthoc. phaitu bufonis (Shipley 1903) Petrotschenko 1958 (— Echinorkynchuê 
bufimis Shipley 1903, Acanlhocephalus bufanis (S.) Southwell et Macfie 1925). 


PSEUDOACANTHOCEPHALUS BUFONIS (Shipley 1925) Petrotschenko 1958. 

La description originale est 1s suivante : 

Le» plus grands ver», qui sont probablement de» femelle», ont 15 mm de long, et le» plus petits qui 
sont sans doute des mâles, ont 5 mm de long moi» il y en a beaucoup qui ont des tailles intermédiaires. 
Le plus grand diamètre mesuré cher ces «pécimen* est de 1,5 mm. 

Cuticule lisse. 

Corps arqué. 

Proboseis subtermino. contrat, parfois inséré A angle droit sur le grand axe du tronc. 

Rostre armé do peu de Crochets : 14 A 16 files de 6 A 8 crochets par file. 

/fêtes définitifs : Bu/o melonostirus Schneider et Bujo ptnangtnsis (?) Wilson et Gray. 

Localité Pal mi (Thaïlande). 

L’espèce que Joyeux cl Baer ont redécrite chez un Bufo melanostictus du Tonkin cet 
«ans doute la même et leur texte est le suivant : 

Femelle» de 15 A 20 mm de long pour un diamètre de 12,5 mm. Corps cylindrique, trè» légèrement 
renflé dons su partie antérieure. 

Mile de 6 mm de long sur 0,80 mm de diamètre. 

Le rostre n’est pas terminal. Il est tantôt subventral, tantôt suhdorsnl. Ses dimensions sont de 0,80 mm 
sur 0,36 mm cher les femelles et de 0,560 mm sur 0.280 mm cher les mâles. Il porte de 16 A 18 files de 5 A 
6 crochets chacune. Les plus grands ont de 0,087 A 0,103 mm de long. 

Le réceptacle a 1 mm de long sur 0,280 mm de diamètre chez les femelle* ; par contre, chez le mâle, 
ii mesure 0,720 mm de long sur 0,120 mm do diamètre. 

Un gros ganglion nerveux »e voit dan» 1» partie proximale de la poche. 

Lemnisques de 0.80 mm de long chez le mâle et de 1,4 A 1,8 mm de long chez les femelles. 

Testicules vers le milieu du corps, l’antérieur chevsuchant légèrement le postérieur. Us mesurent 
environ 0,55 mm de long sur 0,32 mm de large. 

Six glandes cémentaires très allongée», touchsnt ie tenticule postérieur. 

8 504020 6 19 


Source :MNHN, Paris 
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Vésicule séminale (ce doit être l'organe de Sâfftigen) de 0,90 mm de long sur 0,10 mm de diamètre 

m **Vulve lubterminale. . .. . 

Cloche utérine de 0,48 mm de long .ur 0,16 mm de diamètre. 

Utérus de 0,60 mm de long sur 0,104 mm de diamètre. 

Embryopbôre» légèrement fusiforme» de 0,076 à 0,078 mm de long sur 0,023 & 0,027 mm de diamètre. 
Ébauche» de hernies polaire» de U membrane moyenne visible» sur la figure 9 (du travail original). 

F.nfin Yamaguti (1954) a assimilé à P. bufonis, un Acanthocéphaie trouvé chez des 
Batraciens des Célèbes. H considère que cette espèce est identique à YAcanthocephalus striera- 
sis do Van Cleave, mais ce dernier est si pauvrement décrit qu'il est bien hasardé d'affirmer 



Fig. 223. — PtrudoacanthoctphaUu bufimit (S. 1903) P. 1956 
D'après ShWIÆY (1903) ! silhouette et partie antérieure du trône. 


Source : MNHN, Parts 
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cette synonymie. En particulier, dans le travail de Van Cleave (1931) il n’y a pas de dessin 
des embryophores et rien, dans le texte, qui indique la présence ou l’absence, et de hernies 
polaires, et de spimilation de l’acanthor. C’est pour ces raisons que je préfère laisser cette 
espèce chinoise au moins provisoirement séparée de P. bufonis. 



Fie. 224. — Pseudoacanthocephalus bufonis (S. 1903) P. 1956 
D’aprèi Pethdtscheiw .0 (19S6) : môle, rostre et embryophore. 


Source : MNHN, Pans 




Source : MNHN, Paris 
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Description hasée sur 14 mâles et 15 femelles. 

Probescis subeyüudrique de 0,28 A 0,70 mm de long sur 0,22 à 0,43 mm de diamètre. 

Crechet» disposés selon 15 à 19 files de 5 à 6 crochets chacune, lenge de 0,06 A 0,120 mm. 

Cou de 0,12 « 0,15 mm de long. 

Réceptacle de 0,4 A 0,8 mm de long sur 0,20 à 0.42 mm de diamètre «vee un ganglion cérébrolde ellip¬ 
tique prè» de »en extrémité postérieure. 

Lemnisques de 0,75 A 1,45 mm de long sur 0,056 à 0,170 mm de large. 

Tmticules ovales de 0,5 A 0.8 mm de long sur 0,25 à 0,66 mm de large, directement l'un derrière l’autre 
dans le tiare me yen du trône. 

Tronc de 4,2 û 8,1 tnm de long sur 0,6 A 1,4 mm de diamètre chez les mâles et de 4,3 à 17 mm de long 
sur 0.9 A 1.8 mm de diamètre chez les femelles. 

Glandes cémentnima langues et minces, atteignant le testicule postérieur. 

Organe de Sâfltigen de 0,25 à 0,42 mm de diamètre. 

Canal éjaculateur muni d'un sphincter. 

Chape musculaire de la bourse copulatrice munie de 28 rayons digitiforroes minces. 

Utérus de 0,3 A 0,7 mm de long, contenant un très leng entonnoir vaginal. 

Sphincter vaginal de 0,09 à 0,135 mm de diamètre. 

Bulbe vaginal do 0,07 A 0,09 ram de diamètre. 

Vulve ventro.terminale. 

Embryophortp ira vivo A coque externe filamenteuse, leng de 0,075 A 0,084 mm pour un diamètre de 
0,025 à 0,027 mm. 

Membrane moyenne dépourvue de hernies polaires. 

Acanther de 0,048 A 0,052 mm de leng sur 0,015 A 0,016 mm de diamètre. 

Hôte définitif •' Rina tigrina Daudin et Unfo asper. 

Localité ; Célèbes. 


PSEUDOA CANTHOCEPHALUS BETSILEO Golvan, Houin et Brygoo n. sp. 1 

Description basée sur l’étude de S mâles et 3 femelles parfaitement mûrs. 

La femelle la plus grande mesure environ 11,9 mm de long aler* que les plus grands mâles n'ont que 
5,5 mm de leng. 

Corps cylindrique, nn peu atténué aux deux extrémités et plu» ou moins renflé dans sen tiers antérieur- 

Preboscis inséré dans le prolongement du grand axe du tronc. Sur les exemplaires aplatir et mentés 
au baume, le diamètro maximum est de 0,9 au» pour les femelles et de 0,75 mm peur 1rs mâles. 

Prohoscis court, cylindrique, long d'environ 0,50 mm dans les deux sexes. 

Diamètre du rostre assez uniforme et voisin de 0,32 mm. 

Le prehescis est armé de 16 files de 6 à 7 crochets chacune. 

Les crochets de la première couronne sont les plus petite et mesurent environ 0,05 mm de long. La taille 
des lames augmente ensuite peur atteindre 0,09 mm au crechet VI. Lorsqu’il existe, le crechet Vil est 
nettement plus petit et n'a que 0,07 mm do leng. Tous ces crechet» possèdent des racines de forme «impie, 
dont la longueur varie selon les couronne-, mais qui toutes sent larges an nivean dn peint d’insertion de 
la lame puis plus étroites dans leur partie inférieure. 

Ceu très court et les crochets de la eeuronne basale sont presque implantés au peint eù le con s’unit 

Réceptacle inséré A la huse du rostre, court, sacciforme, long de 0,55 mm peur un diamètre de 0,22 mm. 

Paroi musculaire double avec fibres de l'assise externe à direction ehlique. 

Grès ganglion céréhrolde de 0,18 ram de long pincé au fend du réceptacle. 

Lemnisque» aplatis, toujours plus longs que le réceptacle, souvent pelotonnés sur eux-méroes dans un 
■ac membraneux. 

Canaux principaux du système lacunaire latéraux, unis par un système d’anastomoses fermant un 
réseau A mailles grossièrement polyédriques. 

Fragments nucléaires hypodermiques de grande taille. 

Appareil génital mâle occupant les deux tiers postérieurs de la longueur de tronc. 

Testicules placés l’un derrière l’outre, ellipsoidaux, ayant de 0,65 A 0,75 ram de leng sur 0,10 A 0,45 mm 
de large. Le testicule antérieur est généralemsnt plus grès que le postérieur mois il est parfois atrophique 
voire mémo absent. 

Grès canaux déférent* présentant chacun une eu deux ampoules d£férentielle«, la première étant tou¬ 
jours placée au pôle postérieur du testicule correspondant. 

Six glandes cémentai»! plus eu moins spéhroldsles, grossièrement groupées par paires et ayant au 
total 1,2 mm de leng sur 0,4 mm de large environ. 

Les canaux eémentaires sont larges et demeurent distincts pratiquement sur toute la longueur de 
leur trajet, cheminant de conserve de part et d'autre de l'organe de Sifftigen en deux faisceaux de trois 

Organe de Sifftigen volumineux, A paroi épaisse, long d’environ 0,8 mm peur nn diamètre maximum 
de 0,35 mm. 

Bourse copulatrice avec deux diverticules antérieurs. 

Pénis cenique de 1,5 mm de leng. 

Grosse véhicule séminale placée A la base du pénis. 


L’espèce est décrite ici en collaboration avec Edouard Brygoo et René Houin qui seut les récoltera* 
dos spécimen*. 


Source : MNHN, Paris 
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Orifice génital mâle pratiquement terminal. 

Appareil génital femelle petit pat rapport 4 la longueur totale de l'animal (approximativement il 
représente 1/12 de cette longueur totale). 



Fig. 226. — Pieudoacaruhocephalus bfttiltm G., H. et B. n. «p. 

A. Rostre. 


D. Appareil génital mâle. 

E. Appareil génital femelle, 

F. Embryophore et crochets de l'acanthor. 


Source : MNHN, Paris 
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Cleche utérine de 0,2 mm de long, A parois épaisses. 

Huit grosses cellules sélectrices avec deux diverticules, k la base de la cloche. 

Portion tubulaire de l’utérus ayant 0,4 mm de long. 1 parois épaisses. 

Entonnoir vaginal très développé de 0,13 nun de long. 

Vagin ayant, on tetul, 0,12 mm de leng avee un seul gros sphincter de 0,07 mm de diamètre transversal 
et 0,05 mm de diamètre vertical. Sans doute r'agit-il du sphincter primitivement externe alors que le 
sphincter interne serait secondairement atrophié. 

Bulbe vaginal losangique de 0,06 mm dans sa plus grande largeur. 

Vulve terminale. 

Embryepberes ellipsoïdaux de 0,075 mm de long sur 0,032 mm de diamètre. 

Coque externe assez épaisse, présentant des ornementations filamenteuse» parallèle* au grand axe 
de la coque. 

Membrane moyenne ne formant pas de hernie» polaires. 

Acanthor de 0,05 mm de leng sur 0,017 mm de diamètre, couvert sur toute «a surface sauf dan» sa 
pertion toute untérioure, de finea épines dent La taille décreit d’avant en arrière. La région antérieure perte 
10 crechet» nettement plu» gros. De plus il existe une formation tré* réfringente présentant nne partio 
rectiligne, et une partie sinueuse en S placée sur la face epposée k celle qui porte les plus gros crochets 
embryonnaires et que je n’ai jusqu’ici vue cbei aucun acanthoT. 

Hôlt définitif : Hacophorus »p. 

Localité : Arapomnhcrana (district de Fiansrsntsea) {Madagascar]. 


PSEUDOACANTHOCEPHALUS BIGUETI {Houin, Golvan et Brygoo 1965) nov. comb. 
(= Acanthocrphalui bigueti Houin, Golvan et Brygoo 1965). 

La description originale était faite d’après 6 mâles et 12 femelles adultes et non» venen» de trouver 
d’autres exemplaires adultes de ectto môme espèce. 

Le» femelle* les plus grandes mesurent environ 7,5 mm de long alors que les plus grands mâles n’ont 
pas plu» do 4.5 mm. I^e corps est cylindrique, un peu atténué â ses deux extrémités et plue ou moins renflé 
dans sen tiers antérieur. 

Le proboscis e«t inséré dans le prolongement du grand sxo du tronc. Sur les exemplaires aplatis et 
montés au baume, le diamètre est, respectivement, de 1,4 mm pour le» femelle» et 1,1 mm pour les mâles. 

Prebescis ceurt, cylindro.conique, long de 0,3 mm chez les femelles et 0,25 mm chez les mâles. Diamètre 
maximum atteignant 0,25 mm environ et situé au niveau de la couronne basale de crochets. 

Reatre armé de 14 filet de 4 crochet» (certaines filet ne comptent même que 3 crochets). 

Le» crechet» de la eouronne apicale sent les plus petits et mesurent environ 0,05 mm de long. 

La taille des lames augmente ensuite pour atteindre 0,1 mm au niveau de la troisième eourenne. 
Lorsqu’il existe, le crochet IV est un peu plus petit. Il mesure alers 0,08 mm de long. Tou» ce» crechet» 
possèdent de» racines portant une petite apophyse latérale an point où la kme s’insère sur In racine. La lon¬ 
gueur de* racines varie de 0,025 â 0,060 mm. 

Ceu assez court, mesurant environ 0,12 k 0,14 mm de haut. 

Réceptacle de 0,4 â 0.5 mm de leng, inséré â la base du rostre, sacciforme, ayent nn diamètre maximum 
de 0,20 mm. 

Paroi musculaire deuble dont l’assise extenso est faite de fibres k direction oblique. 

Ganglion cérébrolde ovalaire â grand axe vertical placé au niveau dn tiers postérieur du réceptacle. 

Lemnisque» aplatis, large», dépassant le fond du réeeptacle d’une longueur variable, tout au plus 
ayant 1a même langueur que le réceptacle lui-même (ce qui revient â dire que le* lemnisque» sont parfois 
deux foie plut long» quo le réceptacle). 

Canaux principaux du système lacunaire latéraux, unis par un réseau d’anastemotes formant de larges 
mailles grossièrement polyédriques. 

Appareil génital mâle occupant k peu pri» la moitié postérieure de la longueur du tronc. 

Te»ticuies placée l’un derrière l’autre, peu en pat séparés, ellipsoïdaux, leng» de 0,30 â 0,55 mm et 
larges .de 0.25 â 0,40 mm. L’antérieur e*t généralement un peu plue grès que le postérieur. 

Six glandes cémentaires plus ou moins sphéreldalet, fermant nn bouquet compact d’environ 0,5 mm 
de leng sur 0,4 mm de large. 

Canaux excréteurs groupée en deux faisceaux de bois qui suivent les faces latérales de l’organe de 
Sïfftigen. 

Organe de Sâfftigen â parois épaisses, ovalaire, long de 0,55 à 0,65 mm peur un dismètre max im u m 
de 0,25 mm au niveau de eon pôle antérieur. 

Beuree copulatrice possédant deux diverticules antérieurs et une chape musculaire épaisse. 

Pénis long de 0,20 mm. conique. 

Orifice génital mâle subtermino-ventral . 

Appareil génital femelle court par rapport â la longueur te taie du corps (sa langueur représente au 
plus le 1/9 de cette longueur totale). Il comprend une cleche utérine de 0,07 mm de leng, â parois épaisses. 
L’appareil sélecteur eat fermé de 8 gro»*es cellules auxquelles «'ajoutent parfois 1 ou 2 diverticules. La por¬ 
tion tubulaire de l’utérus mesure 0,12 mm de long. Sa paroi externe mince est doublée d’nne paroi muscu- 
leuae interne épaisse. Son plus grand diamètre e*t situé dans la partie inférieure et atteint 0,028 mm au 
niveiu de l’entonnoir vaginal qui a, lui, 0,055 nun de leng. 

Vagin de 0,05 mm de longueur totale, comprenant un fort sphincter de 0,035 mm de large et de 
0,02 mm de haut. 

Bulbe vaginal de même largeur mais haut de 0,03 nun. 

Vulve subtermino-ventraîe. 


Source : MNHN, Paris 
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Mâle. 

Femelle. 

Embryophore, 

Appareil génital femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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Embryopbores ellipsoïdaux de 0,07 mm de long sur 0,03 mm de diamètre, à coque externe mince, 
plissée longitudinalement à «et deux extrémités. 

Membrane moyenne présentant de courte* hernies polaires. 

Acantber de 0,055 nun de long sur 0,023 mm de diamètre et présentant sur toute sa surface, A l'excep¬ 
tion de in région toute antérieure, de nombreuse* petite* épine*. La région antérieure perte des crochets 
dont les plus gros mesurent 0,011 mm de leng. 

H$tu définitifs : Dromicodryas quadrilinaitus (Dutnéri! et Bihren) [Coluhridoc] et Chamarlco cucullatus 
Gray. 

Localité ! ile de NossLBé et presqu'île de Masoala (Madagascar). 



Fie. 228. — Pseudoacanthocephaltts bufonicola (d’après KostYlew, 1941) 

A. Mâle. - B. Rostre. — C. Embryophoie. 

PSEUDOACANTHOCEPHA LUS BUFONICOLA (Kostykw 1941) Petrotschenko 1958 
(= Acantkocepkalus bufonicola Kostylew 1941). 

Voici la description originale de Kcpstylkw : 

Mile de 4,0 à 4,5 mm de long sur 1,4 mm de diamètre en avant et 0,8 mm de diamètre en arriére. 
Trempe presque cylindrique de 0,77 mm de long sur 0,34 mm de large, insérée plu* près de la face 
ventrale. 

Le rostre est armé de J6 files de 6 â 7 crocheta chacune. 

Le* crocheta sont sensiblement de taille égale et possèdent une racine également de taille très uni¬ 
forme de haut en bas du rostre, droite, et toujours nn peu plu* courte que la lame. Les crechets les plus 
grands sent ceux de» couronne* IV et V et ont une lame de 0,107 mm de long. Les deux derniers crochets 
sont plus petits que les autre* et ne possèdent pas de racine». 

Réceptacle sacciforme â deuble paroi d’environ 1,0 mm de long. 

Gsnglien céréhmide placé au fond du réceptacle. 

Letnnisques courts, dépassant è peine le nivesu du fend du réceptacle. 

Testicules sphéreldaux placés l'un derrière l’autre dans la partie moyenne du trenc. 

Testicule antérieur de 0,S0 sur 0,38 mm et testicule postérieur de 0,32 sur 0,30 mm. 

Six glande* céme nuire*. 

Femelle de 8 A 9 mm de long et ayant le meme diamètre que le mâle. 

Embryophorc* en ovale de 0,064 â 0.071 mm de long sur 0,028 à 0,032 mm de large. 

Hite définitif ; liufo bufo (~ ttufo vtdgoris). 

Locoliii : Tadjikistan (R.S.S. Tadjiak). 


Source : Mt IHN, Pans 
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fxa. 229. 

Pseudoacanlhocephalv* caut 

A. Rostre. 

B. Crochet* du mitre. 

C. Embroyphore. 

D. Mile. 




PSE U DO A CANTHOCEPHA LUS 
CAUCASICUS (Petrotschenko 
1953) Petrotschenko 1958 ( = Acan- 
ihocephalus caucasicus Petro- 
tschenko 1953). 

Le corps du Ver de e,t forme presque 
cylmdnque ayee un tri. discret élargissent 
ver, J extrémité antérieure du trône. Le, en* 
cimen* fixés .ont de colorstion grise. L, sur 
face dn corp, et lisse. Le .y.time de lacune, 
est bien développé avec surtout des «tto 

=,”rr s-«.r • •* 

„„ S!?! Î « rP * de , 10 :? à 10 ’ 8 de long 
sur 1,18 à 1,35 mm de diamètre dans la 
tie antérieure du tronc et 0,78 mm de 
jn^tre dan» U parti* postérieure. 

Proboreis ovo-cylindrorde de 0,7S mm de 
long sur 0,10 mm de diamètre, armé de 22 
file, de 6 et 7 crochet» alternativement. Tou, 
le. crochet, .ont bien développé, et ont de 
racines s.uf ceux de. couwmie, basal*, md 
«ont plus petit», ont de, lame, tri, minces^ 
de. rue met courte». Les dimension, do. crÔ 
ebets Bout le» *uiv»nte* : 

, “° chet * 1 une Um* l ongu<! 

de 0,110 mm pour une largeur de 0,016 mm 
ma,, leur, racine» .ont différentes. En efféî 
le. crochet. de. deux première, coûta*! 
ont de. meme, composées de deux TOo 
physe., 1 antérieure étant plus faible qu» 
postérieure (longueur de Papophyse^té 
neure de 0,022 mm «ur 0,006* nmJlonZm 
de l apophyse postérieure de 0,058 nrntoîü 
une Urgeur de 0,019 mm). Le croch^nt 
une racine de 0.06S mmde long ,„ r 0,019 mr^ 
de large. Les crochets IV. V et VI 
rocine de 0,081mm de long sur 0,025 mnîde 
large. Le tout dernier crochet de chaque]' 
est le plus faible, , a l.tne a 0,103 mm dt„ 

'nnT 3 *"*' *5 Trtine ï 

(0,058 mm de long et 0,016 mm de large! 


Source : MNHN, Paris 
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Cou court, cylindrique, de 0,157 mm de long. 

Réceptacle étroit, cylindrique, à double paroi épaisse, long de 1,S7 mm pour un diamètre de 0,23 mm. 

Ganglion cérébrolde placé nu fond dn réceptacle. 

Lemnisque* rubanés de 0,71 à 0,70 mm de long xur 0,39 mm de large. Ils n'ont que la moitié de la lon¬ 
gueur du réceptacle. 

Testicule* pratiquement apbériques de 0,83 mm de long sur 0,63 mm de large, placés l’un derrière 
l'autre immédiatement en arrière de la moitié de la longueur du tronc. Testicule antérieur i 2,1 ou 2,5 mm 
du fond du réceptacle. L’nn des mâles avait un te«ticule postérieur très éloigné de l'antérienr et placé 
même en arrière de* glandes cémentaires (d’où confusion avec nn exemplaire monorchide). 

Six glande* cémentaires réniformes disposées par paires, serrée» le» unes contre les autres et occupant 
une longueur de 2 ram, de couleur marron foncé. 

Canaux éjaculateur» s'ouvrant dan» la bourse copulatrice. 

Ouverture génitale mâle subterroinale. 

Fsmcües : de 12 à 13 mm de long sur 1,7 â 1,9 mm de large dans sa partie antérieure et de 0,8 à 1,02 mm 
de diamètre dans la partie postérieure. 

Proboscis ovo-cylindrolde de 0,83 mm de long sur 0,50 à 0,58 mm de diamètre, armé de 24 Oies (deux 
femelle* n’ont que 22 files) de 6 à 7 crochets chacune. 

La forme et les dimension» des crocheta sont identique» à ce qui a été décrit cher les mâles. 

Nombreux ovocytes dans la cavité générale mais seule une femelle contenait des embryopbores mûr». 

Embryophores ellipsoïdaux allongés, pourvu» de trois enveloppes. Dans les oeuf» immature» il n'y a 
pas de hernies polaires de la membrane moyenne. La coque externe est ornée de filament» 4 direction longi¬ 
tudinale. 

Les œuf» ont de 0,097 à 0,104 ram de long sur 0,023 mm de diamètre pour l'enveloppe externe, de 0,077 
4 0,090 mm sur 0,019 mm pour l’enveloppe moyenne et de 0,068 mm sur 0,016 mm pour l'enveloppe interne. 

Hôtr définitif : Rana mucrocntmit Boulenger et Bufo viridit LauriUard. 

Localité : Caucase. 


PSEUDOACAN THOCEPHA - 
LUS XENOPELTIDIS 

(Shipley 1903) nov. comb. 

{= Echinorhynckus xenopel- 
tidis Shipley 1903). 

Cette espèce est très pauvre¬ 
ment décrite, Yamaguti (1963) 
adopte l’opinion de Porta (1911) 
qui est que cette espèce serait 
voisine de VEchinorhynckus com¬ 
pressas lequel est un Archiacan- 
tkoeephala d’Amérique du Sud 
(!). Si l'on se rapporte k la figure 
de Shipley on a plutôt l’impres¬ 
sion qu’il s’agit d’un Acantho- 
céphale voisin de celui que j’ai 
décrit chez un Colubridé mal¬ 
gache. ü ne s’agit nullement 
d’un juvénile comme YEchino- 
rhynchus patani Shipley 1903 
qui, lui, était contenu dans un 
kyste, et donc hébergé par le Ser¬ 
pent hôte d’attente, dans sa cavité générale mais bien d’un adulte fixé dans l’intestin du Ser¬ 
pent mais cette fois hôte définitif. 

La description princep» est basée sur 3 spécimens. 

Les longueur* respeetive» sont de 25,17 et 15 mm pour chacun de» 3 exemplaire*, lis sont très rétractés 
du fait d’une fixation intense et imposable* 4 mettre en extension. Il» sont repleU, ayant un diamètre 
moyen de 2,5 mm mais l’un de* spécimens a 3 mm de diamètre. H» sont 4 peine atténué» 4 leur» deux extré¬ 
mité» qui sont tronquées. 

Les spécimens sont de couleur rose saumon, très onnelé», ridés, ces pli» dessinant au niveau de l’extré¬ 
mité antérieure une sorte de quadrillage. 

le» crochet» qui ont pn être vu» après section dn tronc ne semblent pas très nombreux et peut-être 
disposés selon 8 4 12 files. 

H6t« définitif : XrnopeÜU a nuolor (Serpent de I» Famille des Xenopekidae). 

Localité ! Kwuln Aring (Thaïlande). 



Source : MNHN, Pans 
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Van ClEAVE (1937) signale chez un autre Serpent (Agkistrodon blomhoffii) un Acantho- 
cephalus découvert par Faust dans la province chinoise de Changaha. Les embryophores 
ont de 0,066 à 0,072 mro de long sur 0,015 A 0,018 mm de diamètre. H dit que ce sont peut- 
être des ' Acanthoeephalus elongatus mais que l’état de décrépitude des spécimen* est tel 
qu’il ne permet pas leur étude. Pour moi il se peut aussi que ces spécimens représentent une 
espèce encore non décrite de Pseudoacanthocephalus de Serpent, car les dimensions des 
œufs donnent à penser que la coque externe est de forme ovalaire et non en ellipse allongée 
comme les Acanth-ocepholus vrais. 


FAMILLE DES POMPHORIIYNCHWAE YAMAGUTI 1939 


Diagnose. 

Poloeacanihocephala, Echinarhynchoidea, parasite* de Poissons d’eau douce ou do Poissons marin* 
dont le» hâtes intermédiaires sont toujours des Crustacés et le» hâte* d’attente de» Poisson*. 


Corps de taille moyenne. Tronc iuerme, cylindrolde. Sous-cuticule épaisse contenant de nombreux 
petit* fragment» de noyaux géants. 

Canaux principaux du système lacunaire uni» par un système d anustomose» formant un ré*eau A 
maillet grossièrement polyédriques. . ,. i i , , , 

Proboscis cyiindroldo on en massue, de longueur variable selon leu genres, armé de crochets disposé* 
«elon des files longitudinale», ne présentant pas de di*.ymétxie dorso. ventrale nette. 

Cou toujours très long, cylindrolde ou dil.té en fuseau ou en bulbe. 

Réceptacle à double paroi inséré & la base du rostre. Ganglion cérébrolde toujours placé dans le 1 /3 infé¬ 
rieur du rércptacle, dan« la partie du réceptacle qui est contenue dan» lo tronc. 

Lemnisque» plu* courts quo le réceptacle, parfois rudimentaire». 

Organes génitaux male* occupant la 1 12 postérieure du tronc. 

Testicule* ellipsoïdaux, placé» l’un derrière l’autre. Toujours 6 glandts réuicntaire» piriforme*. Bourse 
copulutrico possédant 2 diverticules antérieur* et de nombreux rayon* digitiformos. 

Ovaire inclu dan* le ligament antéro-portérieur. . 

Embryophorc»ellipsoïdaux .ïcoque oxtemcli*seot nmicc, avec grande* hernie»polaire»delà membrane 


Genre type : Pomphorhynehus Monticelli 1905. 
Autres genres : 

— Longicollum, Yamaguti 1935; 

— Tenuiproboscis Yamaguü 1935. 


Genre Pomphorhynehus Monticelli 1905 (= Echinorhynchus [Zoega] in O. F. Miiller 

1776 p.). 

Diagnose. 

Pomphorhynchidac parantoa de Poisson» marins on d'eau douce, dont le» hôte* intermédiaires connu* 
•ont de» Crustacé» Amphipode» et Ici h été* d’attente des l'oision». 

Corp» de taille moyenne. , 

Tronc de longueur moyenne, fusiformo, un peu dilaté dan» »a partie antérieure. A cette portion du 
tronc fait suite un faux cou irè» long, allongé, cyiindroldo dan» «a partie inférieure et dilaté en bullo dan» 
»a partie supérieure, cette dilatation pouvunt n’étre apparente que elles les adulte» sexuellement rmlrs. 
C’e»t »ur cette bulle que s'insèrent le cou proprement dit et le proboscis. 

Rostre cylindrolde, armé de file» longitudinales do crochet* dont 1» taille décroît régulièrement de 
l’apex à la base du probo-ri*, les crochet* basaux n’étant plu» que de»« épines » à racines rudimentaires. 

Réceptacle inséré A la bo»o du proboscis, étiré sur toute la hauteur du faux-cou dont il forme l’axé 
médian et »e terminant dam lu partie touto tupériourc du tronc par un renflement dan» lequel est placé 
le ganglion cérébrolde. , . , , ■ .. 

Lemnisque» courts, en forme de feuille i extrémité po.térioure arroudio. 

Organes génitaux raàle» occupant U 1 /2 on mémo le» 2/3 postérieur» de la longueur du tronc. 

Testicules ovoïde», placé» l’un derrière l’autre et en contact. 

Six glandes cémentaire» courtes et pirifonnes. 

Embryophorc» ellipsoïdaux 4 ™ externe u 
moyenne. 


A ruquo externe u 


» polaires de la membrane 


Source : MNHN, Pans 
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Espèce typt : Pomphorhynchus lari'ij (Zoega in O.F. Miiller 1776) 1776) Vau Cleave 1924 (= A cari' 
thoccphaliu lavareli Koelrcuther 1771 s- Echinarhynchia iaevis (Zoega) in O.K. Millier 1776 = E. nodulosus 
Schrank 1790 et 1792 « E. dobutae Schrank 1790 et 1792 = E. barbi Schrank 1792 = E. salvelim Schrank 
1188 — E. annulatus Gmrlin 1791 — B. idbari Gmelin 1791 = E. bramai Gmeiin 1791 — E. profeus VPert- 
nimb 1821 p. p.). 



3 et 5. Crochet» de la partie supérieure du rostre. 
7, 9 et 10. Crochets de la partie basale du rostre. 


POMPHORHYNCHUS LAEVIS {Zoega in Müller 1776) Van Cleave 1924. 

Anton Meyer (1932) avait divisé en deux espèces distinctes, Pomphorhynckus Iaevis 
et Pomphorhynckus tc.reticolîis l’Acanthocephale désigné par Westrumb (1821) sous le nom 
de Pomphorhynckus proteus. Engelbrecbt (1957) a ajouté à cela une « forme nouvelle » 
Pomphorkynchus intermedius. Je pense qu’il s’agit de trois bonnes espèces et c’est donc sous 
trois noms différents que je les envisagerai ici. Dans les collections de la Faculté de Médecine 
de Paris figurent de nombreux exemplaires récoltés par Émile Brumpt dans l’intestin des 
carpes du lac d'Ochrida en Macédoine. Ces spécimens sont très mal fixés et conservés mais ils 
paraissent appartenir à une espèce distincte des trois précédentes, les crocheta apicaux du 
rostre étant courts et possédant tous des lames très larges. Malheureusement il m’a été impos¬ 
sible d’en faire une étude correcte aussi dois je m’abstenir de les désigner plus précisément 
ici. 

Pour Meyer il existe un certain nombre de caractères communs entre les différents 
Pomphorkynchus d’Europe qu’il résume ainsi. 

Corps large, atténué en arriére, avec un cou long et cylindrique, qui porte 1 son extrémité supérieure 
uno dilatation en bulbe. Chez les individus immature» le corps n’est pas élargi eu avant, le cou est eyiin. 
drolde avec un bulbo non encore dilaté 

Fcmeilci de 13 k 28 mm de long, mile» de 6 A 16 mm de long. 

Réceptacle trè» long, pouvant atteindre 4 mm. 


Source : MNHNPans 
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Fig. 232. — Pamphorhyuehua laevit (M. 1776) d’apri» de» ipécimem 
provenant de plusieurs «tâtions de France 


Mile adulte. 


Source : MNHN, Pans 
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Lermuiwjue» n'ayant que 1 rniri de long. 

Embryophore* de 0,12 mm de long »ur 
0,01 mm de lame. 

Le roilre porte da 18 ii 20 file» de 12 A 
13 crochet* chacune. On peut diviser le roitre 
en une région apicale et une région bn*ale. 

Pour Meyer Pomphorhynchus laevis 
(Zoega in Müller 1776) cat caractérisé par 
b possession de crochets de la région 
supérieure d’abord à lames longues et 
minces avec une racine à extrémité posté* 
rieurc pourvue de deux lobes inégaux, 
puis de erochcts (couronne 5) dont la 
lame est bien plus courte nuis aussi plus 
large et plus fortement arquée. 

Ensuite commencent les crochets de 
la zone basale, beaucoup plus petits, pos¬ 
sédant des racines minces et surtout divi¬ 
sées nettement en deux apophyses su 
niveau de leur extrémité inférieure. Meyer 
ne le signale pas mais je l’ai retrouvé sur 
tous les spécimens de Pomphorhynchus 
des Poissons d'eau douce de France : il 
y a une ébauche de couronne basale de 
grands erochets différenciés. En effet ces 
crochets basaux sont nettement plus 
grands et plus saillants que ceux qui les 
précédent immédiatement. 



Rostre. 



Fie. 234. — Pomphorhynchus lattis (M. 1776) 
Ro»tre.Noter le» grand» crochets de la couronne basale. 



Embryophore mur. 


Source : MNHN, Pans 
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Fie. 237. — Pomphorhynchus laevit (M. 1776) 
Réseau du système lacunaire. 



Fie. 238, — Pomphorhyncliui iaevis (M. 1776) 
e et / Pôle supérieur de i’acimthor (d'après Ghaüpa Kazuomka. 
1962) 


Ce détail figure d’ailleurs 
sur le dessin du rostre de Meyer 
(abb. 164), 

A cette description j’ajoute¬ 
rai les points suivants : 


organe- génitaux mâle» oc¬ 
cupent les 3/4 postérieur! de la lon¬ 
gueur totale de l'animal. Le» testi¬ 
cules sont presque sphéroldaux, pla¬ 
cé» l’un derrière l’autre et non en 
contact, 11 y a 6 glandes eémentaires 
en ovale allongé avec de» canaux 
excréteur* larges qui cheminent en 
deux faisceaux de 3, de part et d’autr** 
de l'organe de Sâfftigeu. 

luineux 6 ” 1 * ^ Sïiftl * en trt * voln- 
Deux diverticules â la hase de la 
chope musculaire de la hourse copu- 
latrice. y 

Orifice génital mâle termina] 
Appareil génital femelle très 
oug et tout h fait particulier. Le 
ligameol antéro-pintérieur forme un 
cordon fusiforme dans lequel 6e trou¬ 
vent les masses ovariennes. Le cloche 
utérine lui e.t appendue, L’ouvetture 
postérieure de la cloche e-t un défilé 
i parois épms^cA. Le tube utérin est 

dthVTùJ plu : w ** i» 

«locüc sur lî\ plua grande partie de Ba 
longueur. L’entonnoir vaginal -. t 
cordiforme et court II n ’y a qn' ull 
seul sphincter vaginal puissant. I e 
bu be vnginol est sphéroïdal et la 
vulve e»t .uhtermiuo. ventrale, L’ap. 
pareil vaginal est entouré d’un groune 
dune douzaine de cellules -phérol 
dales très claire, ù gros noyaux que 
je n aijamw. observées chez d’auUei 
espaces d Aeonthocéphales, 

Le système lacunaire est réticu 


tou, le, Poissons d’e?» 

1 Europe occidentale. °* 


= Eckinorhynchus protcus sensu 


POMPHORHYNCHUS BULBOCOLLI Linlrina 1919 (= 

Limon 1851, 1856, 1888, et 1904). 

Corps allongé, s’amincissant ver, l'extrémité postérieure. 

Cou très long, plus étroit que l'extrémité antérieure du tronc sur laquelle il s'insère Ion» j» 

2,6 1 4 mm, portant une dilatation sphérique d’environ 0,8 à 1,5 mm de diamètre b. son’evtrf 
Heure alors que le reste du cou est pratiquement cylindrique et mesure de 0,15 à 0 40 mlïï a , nté - 
Rosue de 0,5 à 0,6 mm de long sur 0,07 i 0,20 mm de diamètre, armé de 13 
chacune (ou 24 à 28 couronnes dont la basale compte 12 crochets et le® autres 6) a * crocheti 

Emhryophore* de 0,053 à 0,083 mm de long sur 0,006 1 0,013 mm de diamètre. 

Haut définitifs ; nombreux PoissouB de mer ou eAtier d'Amérique du Nord (voir liste des hôtes) 


POMPHORHYNCHUS DUBIOUS Kaw 1941. 

Description faite d’après des juvéniles provenant de kystes péritonéaux. Le texte est très . 
n’eu conservons ici que l’essentiel, °“* et nous 

Maie, de 6,9 ù 7,1 mm de long, femelles de 8,75 ù 10,3 mm de long. 

torp» ^ivi»é eo 3 parties : proboscit, cou et troue. Prohoscis cylindrique de 0,75 à 1 mm de lo 


0,21 â 0,28 mm de diamètre pour uu diamètre trois à quatre (ois m 


e (0,21 i o,28 mm). 


Source : MNHff Pans 
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fie. 239. — Pomphorhynchus buibocoüi L. 1919 
Femelle (d’»prè» H. L. Wam* 1949). - Mile <d“«prè* Van Cleavk, 1923). 

S 564020 8 


Source : MNHN, Pans 
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Fie. 240. — Pomphorhynehut duiiout K. 1941 (d'»prè* iea figure* de Kaw, 1941) 
A. Mile. — B. Ro»tre. — C. Crochet du xoitre. — D. Femelle. 


Source : MNHN, Paris 






systématique des acantkocéphales 305 

Cou et probo»ci» proportionnellement plu» Ion*» que chez P. kaahmireniis. « Bulle » plu« petite, de 0,5 
à 0,7 mm de diamètre. Crochet» di*po»é» «elon 18 file» longitudinale! de 13 crochet» cheeune. Lo couronne 
b» eide forme une même ligne horizontale. Dune 1» partie moyenne du roelre le» crochet» ont 0,095 mm de 
Ion* et leur racine 0,12 mm. 

Réceptacle en tube allongé, l paroi externe probablement incomplète don» ta partie inférieure. Le 
ligament untéro.po»térieur part de aou fond et contient le» ébauche» génitale». 

Ganglion cérébrolde prè» de »on fond. 

Lemnieque» contenant de nombreux noyaux »pletie, de 0,6 à 0,9 mm de long tur 0,2 à 0,4 mm de large. 

Deux teiticule» placé» l’un derrière l’autre. 



L. 

Fis. 241, — Morphologie de» crochets de : 

A. (L.). Pomphorhynchua fon t». 

B. (T.). PompWfcynchu* ttnticoUit. 

C. (Int.). Pomphorhynchiu inurmrdius. 

(D’tprès ENGEiimscux, 1957.) 


Source : MNHN, Pons 
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Femelle type. 

Ro>tre du même exemplaire. 


Source : MNHN, Paris 
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Six glande? cémentnire* contenant de nombreux fragment? nucléaires. 

Utéru» tubulaire de 1.7 mm de long «ur 0,1 mm de diamètre. 

Vagin de 0,2 mm de long iur 0,13 mm de diamètre possédant un sphincter. 

Hile d'ali mtr : Rana eyanophiyatit. 

Localité : Srinaear (Cacbemire). 

ü C9t bien difficile de dire si les différences observées dans l’armement du rostre sont 
suffisantes pour considérer cette espèce comme différente de P. kaskimrensis ou s'il s’agit 
de variations individuelles sans valeur spécifique, ce que, pour notre part, nous croyons volorn 
tiers. Quant aux tailles proportionnelles des cous, des rostres et des » bulles » elles n’ont lucune 
valeur car ces organes se modifient lorsque l’animal passe du stade juvénile au stade d’adulte 
sexuellement mûr. 


POMPHORHYNCHUS FRANCOISAE n. sp. 

La description eu basée -ur deux femelle? adulte? figurant dans le* collection! de Robert Ph. Dollfus. 

Corp* de 16 à 20 mm de long pour un diamètre maximum de 1,4 mm. 

Probosci» en matsue i groese extrémité supérieure, long de 0,75 mm environ et large de 0,26 mm dans 
sa partie lubapicale, la plu« large, de 0,17 mm seulement A si base qui est 1a partie la plus étroite. Crochets 
disposé? selon 18 i 20 file» de 16 A 18 crochet» chacune. L'étude de! racine» de» crochets e!t impoinible 
■ur cei spécimeni coloré? au carmin et montés au baume et dan? un muuvai! état de conservation. Lee cro¬ 
chets basaux sont plus petits sauf ceux de lu couronne basale qui ébauchent une couronne de grands crochets 
spécialisés et «aillant". Les crochets apicaux sont également nettement plu» petit» que les eubapicaux 
qui sont les plus gros de tout le rostre. 

Le proboscii s'insère dans le grand axe du cou. 

Cou très étiré de 3 mm de long. 

Il comporte une très grosse bulle supérieure, «pbérique, de 1,85 mm de diamètre antéro-postérieur 
et de 2 mm environ de diamètre transversal. 

La partie inférieure du cou est bien plus mince et ne fait que 0,30 mm de diamètre dans sa partie la 
plus étroite. 

Le cou s'unit avec te tronc dans le grand axe du tronc. 

Réceptacle très long de 3,5 mm très mince dans sa traversée ds la bulls et de la partie étirée du cou. 
Il se termine dans le tronc par une dilatation qui contient le ganglion cérébroTde. 

Lemnisques insérée A l'union du cou et du tronc, long* de 1,25 mm environ et dépaeeant donc nette¬ 
ment le fond du réceptacle. 

L'appareil génital est entièrement caché par les embryopbores. Lee deux exemplaire» sont de plus 
opacifié» par de l’air adsorbé ce qui rend leur étude précise impossible. 

Lu disposition et le nombre des crochets du roetro permettent d'affirmer qu’il l'agit d’une espèce 
nouvelle que je dédie h Françoise DeLtOUH, ma collaboratrice depuis de nombreuses années et qui m’a 
aidé au cours de tous mes travaux sur les Acanthocépbalee. 

Ht lr définitif ; Cattiomorut gfaucus (— Lichia glauca). (Fam. de» Carangidat). 

Localité ; Agadir (Maroc). 


POMPHORHYNCHUS INTERMEDIUS Engelbrecht 1957. 

Engelbkecht considère qu’il s’agit seulement d’une forme de l 'Echinorhynckus laevis 
de Müller. Je crois que c’est, en fait, une bonne espèce et qu’il faudra entièrement décrire. 

Les dessin» qui illustrent le travsil d’ENCF.l.nnF.CHT et que j’ai reproduits ici montrent que le probosci» 
est en massue brève & grosse extrémité supérieure. Il semble y avoir 18 files de 15 crocheta environ dont le» 
9 supérieurs sont dss crochets volumineux A lame longue et mince avec des racine* divisées en deux lobe» 
A leur extrémité postérieure. Puis viennent des crochets plus petits (4) à lame a épine de rose » avec des 
racines courtes, presque quadrangulaires, A extrémité postérieure saillante. 

Enfin la couronne basale parait bien formée de crochets plus grands et plus saillants que ceux qui les 
précèdent immédiatement. 

L’espèce se rencontre dans la région de Greifswald cher des Poissons d’eau saumâtre. 


POMPHORHYNCHUS KASHMIRENSIS Kaw 1941 (nec kashmiriensis). 

Corp» nettement divisé en 3 parties ; probosci», cou et tronc. 

Miles de 10,3 A 11,6 mm de long, femelles de 12,7 mm de long. 

Proboscii cylindrique de 0,55 A 0,52 mm de long et 0,25 A 0,36 ram de diamètre armé de file* longitu¬ 
dinales de crochets au nombre de 14 A 16 comptant chacune 11 à 12 crochet». Les crochets de la couronne 
basale sont disposé» sur une même horizontale La taille de» crochets croît de l’apex vers la base du rostre, 
mais deviennent également plu» mince» et moins arqués si bien que les postérieurs semblent se dresser per- 


Source : MNHN, Paris 
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nendlculairement A la surface de U cuticule. La racine des crochet» antérieure eit peu distinctement fourchue, 
ceux de la couronne bmmle ont une racine rudimentaire non dirigée ver» l’arrière. 

Les dimension» sont les suivantes : 



Longueur 

ds la lame 

Longueur 

Forme de la rscine 

C 3. 

0,024 

0,111 

0,039 

Fourchue 

C 5. 

0,022 

0,011 

0,042 

Obtuse 

C la . 

0,023 

0,070 

0,029 

Obi use 

C 7b . 

0,028 

0,080 

0,031 

Obtuse 

C 9. 

0,028 

0,005 

0,022 

Apophyse supérieure 

C 11. 

0,041 

0,005 

Racine rudimentaire 



Source : MNHN, Pans 
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Cou allongé, cyündrolde, dilaté en « bulle » dan» sa partie supérieure sur laquelle «'insère le rostre. 
« Bulle» de 0,65 à 1,3 mm de long sur 0,65 A 1,5 mm de diamètre. Le reate du cou a 0,9 i 1,05 mm de long 
sur 0,25 A 0,50 mm de diamètre. 

Tronc allongé, cylindrolde, s'amincissant vers l’extrémité postérieure, de 8,5 A 10 mm de long sur 
1,9 A 2,5 mm de diamètre maximum lequel se situe dans le 1 /2 antérieure du tronc. Cuticule de tronc épaisse, 
sous' cuticule contenant de très nombreux fragments nucléaires, une assise musculaire circulaire externe 



E 

Fie. 244. — Pùmphorhynchus kathmireiuis K. 1941 (d’après les figures de Kaw, 1941) 

A. Male. 

B. Rostre. 

C. File de crochets du rostre. 

D. Partie inférieure de l’appareil génital male. 

E. Ernbryophore. 

F. Femelle. 


Source : MNHN, Paris 
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une longitudinale interne. Syttème lacunaire comprenant 2 vaisseaux principaux longitudinaux m 
i nnastomoies transversale* en réseau A nmille» grossièrement polyédriques. 

Réceptacle très allongé, en sac cio», d’environ 2,2 A 2,8 ram de long, inséré A la base du rostre, traver- 


_ lt tout 'i e cou ot te terminant dan» la partie antérieure du tronc, possédant une double paroi semblant 

incomplète dans la partie postérieure. 

Ganglion cérébrotde d’environ 0,095 mm de long sur 0,065 mm de large, placé au fond du réceptacle 
à environ 0,15 mm de son extrémité postérieure. 

Lemnisqnes allongés, cylindroldes, de 0,8 A 1,35 mm de long sar 0,26 à 0,15 mm de large et contenant 
de nombreux noyaux. . , , , . , 

Appareil génital mâle comprenant 2 teetieuies plus ou moins globuleux, placé 1 un derrière l’autre 
dans ie deuxième 1 /3 de la longueur du tronc. Ils tont sensiblement égaux, l’antérieur mesure 1,4 mm de 
long sur 1 rom de large et le postérieur 1,3 mm sur 1 ram. Les 2 cananx déférents sc dilatent dans leur partie 
postérieure en 2 vésicules séminsle» puis forment un canal commun. Petit ganglion génital près du ve*ti- 

bule Cmq^buit glandes cémentaire# globuleuses 4 piriformes multinuciées, de 0,6S & 0,95 mm de long sur 


0,3 à 0,45 mm de large. 

Canaux excréteurs unis en nn canal commun. 

Bourse copulatrice en cloche possédant 2 diverticules antérieurs entre lesquel» se trouve le pénis. 
Pénis légèrement ovoïde, de 0,12 mm de long sur 0,08 rom de large. 

Chape musculaire de la bourre bien développée. 

Cloche utérine présente. Partie tubulaire de l’utérus de 1,4 mm de long sur 0,12 A 0,17 mm de dja- 
mètre, A paroi musculaire épaisse. 

Vagin de 0,29 mm de long sur 0,1 mm de diamètre avec un sphincter. 

Embryophores fusiforme* de 0,075 à 0,085 mm de long sur 0,01 à 0,017 mm de large uvec hernies po. 
laires de la membrane moyenne. 

Hôte» définitif ■ : /Veroocfiifu* feosfcmiVeiui». 

Localité : Srinagar (Cachemire). 



Fie. 245. - PomphorhymJuu kostyUm P. 1956 (d’après les figure» de Pktbotschknko, 1956) 
Rostre. - Crochets du ro»tre. - Silhouette. - D. Embryopbore. 


Source : MNHN, Pans 
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POMPHORHYNCHUS KOSTYLEWl Petrotschenko 1956 (= Pomphorhynchus laevis sensu 
Kostylew 1928). 

Acanthocépbale présentant un bulbe dans la partie antérieure du cou, lequel est très long. 

Rostre cyündrolde mai* de longueur variable du fait de la plue ou moins grande rétraction. Beaucoup 
d’exemplaires sont sexuellement immatures. 

Mâles de 11 mm de long sur 1,7 min de diamètre. Les formes les plus jeune» ont environ 8 4 9 mm de 
long sur 1,0 4 1.2 mm de diamètre. 

Rostre cyiiodrique de 0,94 mm de long sur 0,26 4 0,28 mm de diamètre, armé de 16 files (13 4 17 file») 
de 12 (parfois 13) crochet» chacune. Les crochets de lo moitié antérieure du rostre sont mieux développés 
que ceux de lu partie antérieure. Les crochets apicaux ont des racines alors que les basaux n’en ont pes. 
Les erochet* le» plus gros sont ceux de» couronnes VI et VII. Le» dimensions de» croebet» sout le» suivantes : 

— du I au V ■. lames de 0.010 4 0,052 mm de long sur 0,0064 nun de large; 

- du VI au VII : lames de 0,048 mm de long sur 0,0081 4 0,0097 mm de large. 

Les racines »ont aussi longues que la lame mais cependant plus large». A leur extrémité postérieure 
il n’y a pas de fourche mais une légère dilatation. 

Au niveau du erorhet VIII la lame devient plus fine et moins longue. Elle n’a que 0.032 4 0,040 mm 
de long. 1 e erorhet VIII a encore une petite racine ulors que les suivants n’en ont plus. 

Le cou est long de 3 4 4 min sur 0,3 mm de diamètre. Dans sa partie antérieure, immédiatement en- 
dessous de l'insertion du rostre, il y a nne dilatation en bulbe de 1,5 4 2 mm de diamètre. 

Le réceptacle s'insère 4 la bese du rostre et s’étend dene toute la longueur du cou. 

Il a de 3 4 1 mm de long. 

Les lemnieques sont fusiformes, de 0,7 4 0,8 mm de long. 

Les testicule» sont ovoïde» de 0,6 4 0,5 mm de long, placés dans la partie moyenne du tronc et un peu 
séparés l’un de l'autre. 

Six glsndes cémentaircs de 0,78 mm de long. 

Femelle sexuellement mùrr de 20 mm de long sur 2 mm de dismètre, les femelle» jeune» ont environ 
8 4 9 mm de long et 1,1 4 14 mm de diamètre. 

Les autres caractères morphologiques sont identiques 4 ceux des mâles cependant le cou et son bulbe 
sont souvent proportionnellement plus gros. 

Le» embryopbore» sont ellipsoïdes 4 3 coques et de grandes hernies polaires de la membrane moyenne. 
Ils ont de 0,023 mm de large sur 0,126 4 0,129 mm de long. 

Héfs définitif ; Varkorhinns capoeta sevongi ( Cyprinidat ). 

Localité .- lae de Sevan (Arménie soviétique). 

L’espèce g aussi été signalée par Dinnik (1933). 


POMPHORHYNCHUS PERFORATOR (von Linstow 1908). (= Echinorhynchus perforalor 
v. L. 1908). 

Description basée sur de» exemplaires adultes de 15,6 mm de long sur 1,93 mm de diamètre. Le» spé¬ 
cimens plu» jeunes ont de 8,S 4 9,9 mm de long sur 1,5 mm de large. 

Proboscis de 1,48 mm de long sur 0,6 mm de diamètre. Les crochets sont toujours dépourvus de racines. 
Crochets en 16 files de 10 crechets chacune, les antérieurs de 0,0S7 mm de long, les postérieurs de 0,031 mm 
de long. 

Cou de 7,3 mm de long sur 0,28 mm de diamètre avec un hulbe de 1,86 mm de diamètre. 

Lemnisque* en massue large, insérés 4 la base du cou et s’étendant dans le premier quart de la longueur 
du tronc. 

Embryopbore» de 0,0SS mm de long sur 0,013 mm de large. 

Hélas définitif» : Diptychus dyfxnr*kiï, SrJiiiotiwrax psrudoaktaicnsis issykkuli, Squalius ichmidti 
(Cyprinidat). 

Localité : lae Issykku] (Turkesun soviétique). 


POMPHORHYNCHUS ROCCl Cordonnier et Ward 1967. 

Corps cylindrique avec nne région antérieure légèrement dilatée. 

Femelles de 13 mm de. long (de 11 à 19 ram) sur 1,3 mm de diamètre (de 1 4 1,56 mm). 

Mâles de 13 mm de long (de 12 à 17 ram) sur 1 mm de large. 

Bulbe distinct immédiatement en arrière dn proboscis. 

Cou et proboscis de 5 mm de long dans les deux sexes. 

Prohosci» fusiforme de 0,80 mm de long (de 0,51 à 0,93 mm) sur 0,26 mm de diamètre an point le plus 
large (0,18 4 0,35 mm). A la hase il n’est large que de 0,15 mm (de 0,13 4 0,21 mm). 

Crochets du rostre disposé» selon 12 files de 17 crochet» chacune (de 15 4 18). 

Les crochets des quatre couronnes antérieures sont petit* (de 0,023 4 0,031 mm de long) avec de petites 
racines postérieure». les crochet» de le couronne V ont de 0,028 à 0,039 mm de long et ont une racine 4 
direction postérieure. le» crochets de» couronne» VI et VU sont petits. Us ont de 0,018 & 0,023 mm de long 
et des racines postérieure». 

Les crochets de» 10 dernières couronnes ont 0,02B 4 0,039 mm de long avec de» racines dirigées ver» 
l’avant. 


Source : MNHN, Paris 
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Réceptacle traverunt toute lu hauteur du cou et pénétrant un peu dana le 
vement 5 mm de long aur 0,14 mm de diamètre, 

Lemnirquea de 0,91 à 1,56 mm de long aux 0,08 1 0,13 mm de large. 
Embryophore" cllipaslde» avec de» hernie* polaires, long» de 0,078 mm 
0,083 mm) but 0,011 mm de diamètre moyen (de 0,01 h 0,013 mm). 

Teaticulea dana 1a partie antérieure du tronc, 


tronc, ayant approximati¬ 
on moyenne (de 0,065 A 



FtC. 246, - Pomphorhynchus ptrforator (v. L. 1908) P. 19S6 
(d’aprèt le* figure* de Petmohchenko, 1956) 

A. Mile. 

B. File de crochet*, 

C. Rostre. 


Source : MNHN, Paris 
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U testicule antérieur mesure 0,83 à 1,56 mm de long sur 0,39 à 0,73 mro de large. Le testicule posté¬ 
rieur mesure de 0,98 l 1,63 mm de long sur 0,41 à 0,65 mm de large. 

Six glandes cémentuires ovales de 0,57 A 0,70 mm de long. 

Hâte définitif : Roc eu» saxatilU. 

Localité : Elisabeth City (Caroline du Nord, U.S.A.). 



Fie. 247. — Pompharhynchut rocci C. et W. 1967 
(d’après le» figures de Coudoisnieh et Waiuj, 1967) 

1. Mâle. 

2. Crochets du rostre. 

3. Rostre. 

4. Embryophores. 


Source : MNHN, Paris 
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POMPHORHYNCHUS SEBASTICHTHYDIS 

Yamaguti 1939. 

Mule de 7 4 11 mm de long. 

Proboscia préson tant une dilatation claviforme anté¬ 
rieure de 0,6 1 0,8 mm de long sur 0,12 à 0,21 mm de 
large. 

Crocheté disposés selon 12 file* de 10 4 12 crochets 
chacune ayant de 0,045 à 0.078 mm de long. Le» cro¬ 
cheta lubapicanx aont le* plu» gros, lea plua fortement 
arqué* maii lia aont légèrement plu* courte que lea api¬ 
caux. lia aont auivia par dee crochet* qui aont plus 
petits. Lea crocheta basaux sont seulement nn peu 
arqués, ils ont de 0,066 S 0,078 mm de long et aont 
tous situé* au mémo niveau. 

Cou de 2,5 h 8,5 mm de long sur 0,23 à 0,36 mm de 
large à la baso, cylindrique, pourvu à son extrémité 
antérieure d'une bulle de 0.65 il 0.75 mm de diamètre. 
Cette bulle aiège sur la face dorsale du cou et ne l'entoure 
paa comme elle le fait chez P. lan'U ou P. huihocolU, 

Réceptacle 4 double paroi, de 2,5 à 3,4 mm de 
long, eylindrique, contenant le ganglion cérébroldo prèa 
de aon extrémité postérieure un peu dilatée dont le dira 
mètre est do 0,13 à 0,21 mm et s’étend dans la partie 
sntérioure du tronc. 

Tronc s'amincissant en arrière, de 3,2 à 7,6 mm de 
long pour uno largeur maximum do 0,8 h 1,7 mm à aon 
extrémité antérieure. 

Lcmniaquea digitiformes, ondulé* ou lobéa, de 
1,4 mm de long sur 0,15 mm de large, lia peuvent être 
recourbés ver* l'nvant et pénétrer dan» le cou. 

Testicules ovoldea ou ellipsoïde*, directement l'un 
derrière l'autre ot situé» ver» le milieu de la longueur 
du tronc, parfois en avant de lui. L'antérieur a de 0,7 à 
1,1 mm de long »ur 0,32 à 0.80 mm de large. Le posté¬ 
rieur a de 0,50 à 1,25 mm de long eur 0,32 h 0,56 mm 
de large. 

Glandes cémentait*» elliptiques disposée* en troii 
paire* placée» l'une derrière l'autro immédiatement en 
arrière ou 4 quelque distance du testicule postérieur. 
La poire antérieure est la plu» grosse et la postérieure 
>t la plu» petite (0,075 à 0,25 mm sur 0,1 h 0,4 mm de 
diamètre). 

Vésicule séminale de 0,175 mm de diamètre. 

Organe de SafTtigon élargi en avant, de 0,12 5 
0,30 mm de diamètre. 

Bourse copulatrice avec 2 divorticules antérieurs 
do 0,11 5 0,12 mm de diamètre et 18 rayon» digitiformes 
pointus. 

Femelles do 7 à 14,5 mm de long. 

Probosci» avec un renflemeut antérieur discret, de 
0,62 & 0,70 mm de long sur 0.25 à 0,30 mm de diamètre. 

Crocbet» disposé» seion 12 à 14 (généralement 12) 
file» de 11 5 12 crocbet» chacune. Les crocbet* apicaux 
ont de 0,050 4 0,063 mm de long, le* bosaux de 0,07 4 
0.08 mm de long et aont souloment un peu arqué». Il* 
sont tou» situé» au même niveau. Le* crocheta moyen» 
ont de 0.045 4 0.050 mm do long. 

Cou de 2.3 à S mm de long sur 0,35 4 0,42 mm de 
diamètre. Bullo de 0,86 4 1,00 mm de diamètre. 

Réceptacle de 2,3 4 5 mm de long sur 0,15 à 
0,18 mm de diamètre avec sa dilatation terminale située 
dans la partio antérieuro du tronc. 

Ganglion cérébrolde ovale, do 0,035 4 0,075 mm 
de diamètre, situé dons la dilatation postérieure du 
réceptacle. 

Tronc de 4,1 à 10,00 mm de long, s'amincissant 
graduellement dan» sa partie postérieure avec un dia¬ 
mètre maximum de 1,0 4 2,1 mm au niveau de sa 
partio antéeioure. 


FlC. 248. — Pamjihorhynrhue »eêo*(j chrtiydLs Y. 1939 
(d'après les figures de YamacuïI, 1939) 

A. Male. 

B. File do crocbet» du roatre. 


Source : MNHN, Paris 






SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÉPHALES 


315 


Système lacunaire \ disposition réticulaire. 

Lemnisques de 0,56 à 1,6 mm de long. 

Ovaire allongé avec set extrémité* plu» ou moine pointue», de 2,4 a S,2 mm de long sur 0,37 i 0,42 mm 
de large, s’étendant de la partie antérieure du tronc jusqu’à la cloche utérine. 

Utérus cylindrique de 1,2 à 3,00 mm de long sur 0,06 à 0,16 mm de diamètre. 

Sphineter vaginal externe de 0,1S mm de diamètre, sphincter Vaginal interne de 0,00 à 0,12 mm de 
diamètre. 

Entonnoir vaginal de 0,00 à 0,114 mm de long. 

Bulbe vaginal de 0,054 à 0,100 mm de diamètre. 

Kmbryophorc» ellipsolduux de 0,06 à 0,066 mm de long avec hernies polaire» de la coque moyenne dont 
les dimensions sont 0,05 à 0,055 mm sur 0,008 à 0,012 mm. 

Vulve terminale. 

Hôu définitif : Sebastichthyt oblongus (Cünlher) [ Scorparnidae ]. 

Localité : Nagasaki (Japon), 



Source : MNHN, Paris 
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POMPHORHYNCHUS TERETICOLLIS (RudoJphi 1809) [= Eckinorhynchus tereticollis 
R. = Eckinorhynchus dobulac Schrank 1790, = E. attenuatus Muller 1779 pp. = £ 
piscinus Zedcr 1900 pp., = Eckinorhynchus longicollis Pallaa 1781 pp. in Goeze]. 

Pour EngeusRECBT (1959) cette eapèce ne serait qu’une forme de P. tamia. Je peine qu’il ian , 

doute d’une honne espèce qui mériterait une redeicripdon précise. Selon Meyer (1932) iei crocheta aont 
moin- nettement différencié. de haa en haut du roatre qu’ila ne ie aont cher P. tamia et lea épines inférieure» 
ont une apophyse supérieure. 

H il. a définitifs : Gadua »p., Aciptruer aturio et Sotmo fario. 

Locatif? : Irlande. 

L’espèce aurait été aussi trouvée en Amérique du Nord chez des Poissons de mer (mais 
il s’agit d’une détermination de von Linstow! [1889]). 

Ces spécimens sont peut-être des P. bulbocolli ou une autre espèce encore non décrite. 


POMPHORHYNCHUS INDICUS Gupta et Lata 1967. 

Cette espèce parasite d'Astur badius (Gmelin) à Hoahiarpur (Punjab) n’est certainement 
pas un Pomphorhynckus mais un Centrorhynchus. Comme il existe déjà un Ccntrorhynchus 
indicus Goivau 1956, je propose de nommer cette espèce Centrorhynchus guptai nom. nov 
en hommage à son découvreur. 


Genre Longicollum Yamaguti 1935 (= Sptrorkynchus Harada 1935, = Spiracuruho- 
rhynchus Harada 1938, = Spirorhynchodes Strand 1942). 

Diagnose. 


Pomphorhynchùtac parasites de Peinons de mer. 

Corps de taille moyenne. 

Trône inerme, cyiindrotde, un peu dilaté dans aa partie antérieure. 

Cou très long, arqué selon sa face ventrale ou spiralé et fusiforme. 

Prohosci» court, cylindrolde, armé dr files longitudinale, de crochets dont la taille diminue Droar*..- 
vernent de l’apex à la base du rostre. Les crochets supérieurs sont des racines bien développées de fV.™ 
.impie- Le. crochet» moyen, ont une racine rudimentaire et les crochets inférieur, ont i nouveau une rn^® 
hien développée présentant une longue apophyse supérieure. * r »cune 

Réceptacle très long, très mince, traver..nt tout le cou et se terminant dans la partie suDérien,. A 
tronc par une dilatation qui contient le ganglion cérébrotde. «péneure du 

Papille sensorielle apicale du roatre tri» hien développée. 

Lemnisque* rudimentaires, rédnits k une mrte de collier de lobe, tphéroldaux di.posés autour du 
tacle au point oit il pénètre dan» 1» tronc. r «ep- 

Organe. mâles occupant la moitié poatéricure de la longueur du tronc. 

Testicules tphéroldaux, placés l’un derrière l'autre et en eontact. 

Six glandes cément lire» piriforme». 

Organe de Sâfftigen bien développé. 

Ovaire allongé, contenu dans le ligament antéro-poitérlmir. 

Un seul sphincter vaginal. 

Orifices génitaux terminaux dans les deux sexes. 

Embryophore» ellipsoïdaux à coque mince, avec grande, hernie, polaire, de la membrane moyenne 

Espère typa ; Longicollum pagroaomi Yamaguti 1935. 


LONGICOLLUM PACROSOMI Yamaguti 1935. 

Prohosci. cylindrique, court, arrondi à l’apex, long de 0,9 à 1,3 mm pour un diamètre de fl 9 i n x 
Crochet, de 0,0iS k 0,060 mm de long disposé» selon 11 à 15 file» de 9 k 12 crochet» chacune L ei m ” 1 ' 
cbeta antérieur, aont seulement un peu plu» courts mais plu. fortement arqués que le. postérieur. Cr °" 
Racine hnculiforme très réduite pour les crochet» de la partie moyenne mai. devenant dIu» Ion 
pour le» crochet, basaux. y “gue 

Cou de 5.00 mm de long .ur 1,5 mm de diamètre, plus ou moins tordu en spirale et considérablem* 
dilaté aur sa face convexe contenant ou non de» embryophore», mai. ne formant pas de bulle au vrai ” 
du terme. ™ een» 

Tronc pratiquement cylindrique de 12 k 17 mm de long ou plut, légèrement atténué ver» son extrémité 
postérieure avec système lacunaire complexe. 


Source : MNHN, Paris 
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Fie. 250. — iongieollum pagroiomi Y. 1935 (d'après 1» figures de YaMacutI. 1935) 
A. Môle, — B. File de crochet» du rostre. 

C, Appareil génital femelle (noter que la cloche utérine n’» pu été figurée). 

D. Embryophore. 


Source : MNHN, Pans 
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Fig. 25t. — LongicoUum alemnitcu i (H. 193 
{d’aprè- 1» figure* de HaRADA, 1935] 
Mâle. 

Embryophore. 

File de crochet* du ro*tre. 


Source : MNHN, Paris 
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Réceptacle mince s’insérunl à la boxe du rostre, «rivant ensuite Taxe du cou cl pénétrant dans le troue 
sur uue très petite longueur de 1 A 1,6 mm, muni d’une double paroi de muscles circulaires, une externe 
mince avec des fibres clairsemées et une interne fuite de fibres fines et trè» serrées. A l’extrémité antérieure 
du muscle rétracteur il y a une grosse masse ovale A elliptique incluse dans une capsule et fixée à la face 
interne de l'apex du proboeci» (il s'agit certainement de la papille sensorielle apicale). 

Ganglion cérébroïde volumineux, elliptique, placé dan» la dilatation fusiforme du réceptacle qui est 
immédiatement au-dessus de son fond, à 0,3 ou 0,6 uuu de cette extrémité postérieure. 

Rétinacle* bifides de 0,7S mm de long, naissant nettement en avant du muscle rétracteur du récep. 
taclc qui a 0,7 A 1,S mm de long. 

Lemniiques réduits à un collier de lobe» entourant le réceptacle au point oii il pénètre dans le tronc. 

Muscles rétracteurs du eou bien développés. 

Système lacunaire du tronc et du cou finement réticulé. 

Testicules en ovale allongés, d’environ 1,5 mm de long, placés directement l’un derrière l’autre au 
niveau du milieu de la longueur du tronc Ou un peu en arrière de lui. 

Gbutdcs cément aires allongées, au nombre de 6, placée» côte à côte, immédiatement en arrière ou un 
peu séparées du testicule postérieur. 

Vésicule séminale petite. 

Organe de SAiTtigen A extrémité antérieure arrondie d’environ 1,5 mm de long. 

Chape musculaire de la bourse copulatrice avec deux gros diverticule* antérieurs et 21 rayons digiti- 
formes postérieurs. 

Bourse copulatrice bien développée, 

Ovaire allongé de 3,8 mm au maximum pour U longueur et inclus dans le ligament, placé juste en 
arrière de la moitié du trône ou un peu plus en arrière. 

Pas de cloche utérine (en 1939, YamaGdti rectifie ainsi ce détail : « le nouvel examen des spécimen» 
montre la présence d’une vraie eloehe utérine que je n’avait pas vue. Elle est courte et large, ayant 0,18 mm 
de diamètre à son extrémité antérieure »). 

Le tube utérin est très long et aes paroia sont épaisses. U porte un groupe de nombreuses cellules géantes 
à son extrémité antérieure (cellule» sélectrices). 

Sphincter vaginal simple, d’environ 0,1 mm de diamètre. 

Embryopborct libres dans la cavité centrale avec une coque externe très mince, mesurant 0,123 A 
0,156 mm de long sur 0,021 A 0,027 mm de diamètre. 

Coque moyenne beuucoup plus épaisse avec de* hernies polaires plus ou moins marquées. Membrane 
interne relativement épaisse avec d’importants épaississements polaires. 

Acanthor de 0,012 A 0,048 mm de long sur 0,010 A 0,012 mm de diamètre, avee des épines A un pôle. 

Hile définitif : Pagoosomus unicolor (Quoy et Gaimard) [Sporida*]. 

L'espèce a été égaloment trouvée chez les Poissons suivants, mais seulement sous forme de jeunes adultes 
immatures. 

Trachurus irachurus (Linné) [ Carangidoc ], EpintphAus akaara [Temminck et Scblegel] (Epinepftelidae), 
Paiapiistipoma tiilineatum (Thunberg), [Pomadosyidac]) Gymnocianius griseus (Temminck et Scblegel) 
[JVemipferWae], Spams tongispinis (Temminck et Scblegel) [Sporidocl, Opkgnathus fasciatu* (Temminck 
et Scblegel) [famille des Oplfgnatbidor], Sifiogo s ihama (Forskal) [Silioginirfae], f/rmiulis paecilopttius 
(Temminck et Scblegel) [» //alieboerra porcilopterus] (Cotidac), Sigonus fuserscens (Honttuyn) [Sigamrfa*]. 

Localité : mer Intérieure japonaise, baie de Toyama (Japon). 


LONGICOLLUM ALEMNISCUS (Harada 1935) [= Spirorhynchus alcmniscus H, 1935 = 

Longicollum minor Fukui et Morisita 1936 = Spiracunthorhynchus alcmniscus (H.) 
Harada 1938, = Spirorhynchodcs alcmniscus (H.) Strand 1942], 

Les exemplaires vivant» sont de couleur orange et le eou est presque transparent. 

Cou en spirale, eo qui est dû A l’ancrage dans la muqueuse. Corps de même taille dan» les deux sexes 
la partie antérieure est également élargie. 

Le tronc a 6 mm de long au maximum sur 1,1 mm de diamètre. 

Cou très mince, très long, fortement rétréci en avant et en arrière, de 8 mm de long pour un diamètre 
de 0,7 mm. 

Proboici» en massue avec une moitié antérieure spbéroldule de 0,7 mm de long sur 0,35 mm de dia- 
mètre. 

Crochets très petits disposés selon 11 file» de 11 crochets chacune. Les deux OU trois premier» crochet* 
de chaque file sont gros et courts (de 0,024 mm de long sur 0,016 mm de large). Les autres sont plus minces 
et plus long* (de 0,028 A 0,035 mm de long sur 0,012 mm de large). 

Réceptacle très long et très mince dont l’extrémité postérieure est en massuo et placé dans la partie 
antérieure du tronc. 

Lemnisques non vu» (Yamacuti 1939 : ce sont des épaississements annulaires de l’hypoderme de la 
partie antérieure du troue). 

Testicule» placés au niveau de la moitié de la longueur du trône, l’un derrière l’autre. 

Six glande* eémentaires en contact avec le testicule postérieur. 

Coque externe des embryophorcs très mince, de 0,079 mm de long sur 0,023 nun de diamètre 

Hôtes définitif* : Scatophagus aigus (Bloch) [ScafopJiaïtrfac], Lut}anus rusaelli (Bleekcr) [Lutjoni dar], 
Sparu» maculocephalus (Sparidas), Anguilla japonica, ( AnguiUidat ), Parasilurus ajopij (Sihu-idos), Salridut 
«p (Fukui et Morisita 1936). 

Localité : Formose. 

8 664020 0 21 


Source : MNHN, Paris 
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LONGICOLLUM CHABANAUDI Dollius et Golvan 1963. 

La description est bosée mur 2 males et 3 femelles adultes. 

Mâles de 9 à 12 mm de long, â corps fusiforme, avec eou nettement étiré et incliné ventralement i 
angle droit sur le grand axe du tronc. Le rostre est inséré dans le prolongement du cou. 



Fie. 252. — LongicoUum chabanaudi D. et G. 1963 

1. Mâle type. 

2. Rostre d'une femelle. 

3. File dorsale de crochets du rostre, 

4. Insertion du cou sur le tronc. Le» lemnitques forment nn manchon complet. 

5. Appareil génital femelle. 

6. Embryophore. 


Source : MNHN, Pans 






SYSTÉMATIQUE DES ACANTHOCÉPHALES 


Tronc en massue à grosse extrémité supérieure, le diamètre maximum (1,3 mm) te trouvant immédia¬ 
tement en arrière de l'insertion du cou. Partie postérieure effilée, n’ayant plus que 0,57 mm de diamètre 
à hauteur de» glander cémentairea. 

femelle* de 11,07 il 14,5 min de long, ayant le même habitus que le mâle, le diamètre antérieur du tronc 
ert de 1,3 mm, le diamètre postérieur de 0,57 il 0,61 nun. 

Probes ci* de 1,1 à 1,3 mm de long et formé de deux partie* : une portion apicale sphéroldale de 0,4 mm 
de diamètre, une portion inférieure en tronc dr cône allongé de 0,35 mm de diamètre supérieur et de 0,42 mm 
de dismètre à la bmc, au point d'union avec le cou. Ce rostre est armé de 12 filet de 13 4 15 crochets cha¬ 
cune, ce» filer montrant une faible obliquité de l’apex vers la bare du rostre, ce qui apparaît comme nn 
vestige (ou une préfiguration) d’une disposition spirale. 

Crochet* ne présentant pas de dissymétrie dorso-ventrale. Leur taille varie peu de l’apex à la base 
des file». 

Cuticule du rostre épaisse ne permettant pas l’étude de la morphologie des racines mais elles parus¬ 
sent sensiblement identiques à celles décrites par Yamagitti pour son L. pagrosomi et celles figurée* par 
FlJKUI et Morisita pour L. abmnwcu». Le» crochet* apicanx ont une racine dirigée vers l’arrière, les 
crochet* moyens ont une rerine bulbolde réduite et les crochets basaux ont une racine dirigée ver» l’avant. 

Cou fusiforme de 1,47 à 1,52 mm de long sur 0,40 A 0,50 mm de diamètre maximum don* sa partie 
moyenne, de 0,23 mm de diamètre dans s n partie la plus étroite et de 0,27 & 0,30 mm de diamètre h sa 

Réceptacle d'environ 2,2 mm de long, inséré en haut à la hauteur de la dernière couronne de cro¬ 
chet* du rostre, s'étirant ensuite pour traverser toute la hauteur du cou et *e terminant dan* la partie 
toute supérieure du tronc par une portion dilatée qui contient le ganglion cérébroïde fusiforme. 

Les rétinocles sortent de part et d’outre de U pointe terminale du réceptacle. 

Lemnitques hautement modifiée et formant nn manchon placé immédiatement au-dessous de la hase 

Trône à cuticule a**cz épaisse. Fibres musculaires longitudinales formant nn réseau syncytial. Elles 
sont unie* par des pont» transversaux ce qui dessine des séries parallèles de fenêtres en ovale allongé. 
Canaux principaux du système lacunaire latéraux, unis par de» anastomoses transversales desquelles 
naissent perpendiculairement des ramuscules secondaires. 

Appareil génital mâle occupant nn peu pins de U moitié postérieure du tronc. 

Testicules ellipsoïdaux de 0,6 è 0,75 mm de long sur 0,38 à 0,43 mm de diamètre, placés l’un derrière 
l’autre et non en contact. 

Glandes cémentairc* formant un bloc de 0,64 mm de long et placées à distance du testicule postérieur, 
tvoldes, ou nombre de 6 cbe* le mâle type (mais seulement de 3 chez le paratype tératologique). 

Ces six glundes forment deux séries parallèles de trois. Leurs canaux excréteurs sont long» et chemi¬ 
nent de conserve avec les déférents le long de la face ventrale de l’organe de Sâfftigen lequel est piriforme, 
long d’environ 0,60 mm. 

Orifice génital mâle ventro-terminal. Bourse copulatrice en coupe centrée par un court pénis conique, 
renforcée par quelques travées fibreuses mais ne possédant pas les rayons digitifonne» dénombré» par 
YoMACtm ponr son L. pagrosomi. 

Appareil génital femelle très long présentant de haut en ha» une masse fusiforme de 1,8 â 2,3 mm de 
long sur 0,23 mm de large, formée par l’accumulation h l’intérieur du ligament antéro-postérieur de groupes 
sphéroïdaux d’ovocytes en voie de développement. 11 lui fait suite une portion filiforme dans laquelle on 
trouve quelques œufs immatures. Ce ligament va prendre insertion dans le fond de la cloche utérine. Celle-ci 
a 0,34 mm de long et porte ù sa base 6 grosses cellules sélectrices. La portion tubulaire de l’utérus est très 
longue (2,54 ram de long) et ne contient que des embryopbore* mûr». 

Vagin court, de 0,13 mm de long, à double sphincter. Vulve terminale. 

Embryophorcs de 0,07 mm de long *ur 0,018 mm de diamètre, à coque externe trè* mince, papyracée, 
déformée. Membrane moyenne épaisse possédant de grande* hernie# polaire». 

Acanthor de 0,030 nun de long sur 0,008 mm de diamètre. 

Ilôt» définitif : Bamardukthys fuluomarginalus (Gilchrist) (SoieidaeJ. 

Localité .• Faite Bay (Afrique du Sud). 


LONGICOLLUM EDMONSI nom. nov. (= Longicollum pagrosomi sensu Johnston et 
Edmond* 1951). 

Nous avions déjà suggéré (Doüfus el Golvan 1963) que cette espèce australienne était 
différente des deux espèces japonaises, ne serait-ce que pal la longueur remarquable du cou, 
la forme sphéroldale du proboscis. Celle espèce devra être redécrite avec des spécimens en 
bon état car ceux dont disposaient Johnston el Edmonds étaient en très pileux état de conser¬ 
vation. 


Le longueur du corps varie de 4,9 â 5,1 mm. Tou» les spécimens possèdent un très long cou qui se 
termine par le proboscis. Le cou plu» le probown* ont une longoeur de 4,7 à 5,6 mm. La portion antérieure 
du rostre c*t dilatée en une sphère qui était fermement attachée è l’intestin de l’bôle. Lorsque l’on a dégagé 
le rostre de la muqueuse bitcrtinale, il a été follement endommagé, chez un spécimen ii s’est affaissé, chez 
l’autre qui a été disséqué, la disposition des crochet» a été perturbée. Le rostre du spécimen le mieux con¬ 
servé a 0,85 mm de long, le bulbe terminal a environ 0,40 ram de diamètre el la portion postérieure cylin¬ 
drique a environ 0,45 nun de long sur 0,20 nun de large. Dan* sa forme et sa taille ce probotei* ressemble 

2t. 


Source : MNHN, Paris 
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k celui du Spirorhynchu* alemniacus de 
Harada 1935. Il semble y «voir 12 files 
d’environ 11 & 13 crochets chacune. Le 
diamètre maximum du tronc qui est placé 
dan» la région antérieure est de 0,53 à 
1,1 mm. Il existe une ma»»e elliptique 
prés du fond du réceptacle. 

Lcnmisquet d’environ 0,8 ram de long. 

Paroi du tronc épaisse et système 
lacunaire réticulaire. 

Testieules ovoïdes de 0,19 4 0,63 mm 
de long sur 0,23 A 0,28 mm de large, pla¬ 
cés l’un derrière l’autre obliquement. 

Six glandes cémcntsûre» paraissant 
disposées en trois paires. La paire posté¬ 
rieure est plu* elliptique, les deux autre» 
paires sont plu» allongée». 

Ctnaux excréteurs mince». 

//oie définitif i Afylio «nuirais» (Spari- 
dac) (le nom de genre Mylio n’e*t pa» 
valide j. 

Localité .-rivière de Brisbane (Qucen*- 


LONGICOLLUM NOELLAE n. «p. 

L» description est basée nir une 
unique femelle en assez mauvais état, 
colorée et montée, figurant dan» le» col¬ 
lection» de Robert Ph. Dollfus. 

Ce spécimen est manifestement imma¬ 
ture. Il mesure 6,8 mm de long sur 0,5 mm 
de diamètre maximum. L'extrémité posté¬ 
rieure du tronc est atténuée. 

Probosci* d* 1 mm de long environ, 
arrondi et élargi 4 son extrémité apicile 
(diamètre de 0.28 mm), puis rétréci (dia¬ 
mètre 0,17 mm), puis s’élargissant 4 nou¬ 
veau 4 la base (le diamètre étant alors de 
0,23 mm). 11 e*t armé de 14 files de 13 4 
14 crochets chacune. Ce» crochets ont pra 
tiquement tous la même taille sauf ceux 
placés tout à l'apex et qui «ont plus petits. 
Il est impossible de pouvoir étudier le» 
racines dans les conditions de préparation 


Cou relativement court de 1 mm de 
long, quelque peu fusiforme. Il ne semble 
pas y avoir de lemnisque» différenciés mais 
une sorte de collier qui en tient lieu au 
point d'union du cou et du tronc. Cette 
disposition rappelle celle que nou» avons 
décrite chez L. chabanaudi. 

Appareil génital femelle de 1,5 mm de 
long environ. Le ligament antéro-posté¬ 
rieur ne contient encore «pie queltpie» 
masses ovariennes en voie de fragmen¬ 
tation. 

11 existe une cloehe utérine bien déve¬ 
loppée. Il est bien difficile d’avoir une 
idée exacte de l'anatomie de l’appareil 
génital femelle étant donné l'épaisseur de 
la paroi dn tronc et le mauvais état de con¬ 
servation et de préparation du ipécimen. 


La disposition et le nombre de* 
crochets du rostre, leur taille qui 
paraît sensiblement égale tout le 
long du rostre me fait considérer cette 
espèce comme «lifférente de celle» «pie 
j’ai décrites de» parties plus méridio¬ 
nale» de la cote atlantique de l'Afri¬ 
que et de L. aergmti d'Alger. Je 
dédie cette espèce 4 Marie*Noëlle 
Régnault, ma collaboratrice, à «pii 
j'ai imposé un surcroît de travail 
pour mettre au point le manuscrit de 
celte monographie. 

Hôte définitif : Pagdlua mor- 
myru*. 


LONGICOLLUM RIOUXI 

n. sp. 

l.a description est basée sur un 
seul spécimen qui est un mâle adulte. 

La longueur totale e»t de 4 mm 
environ pour un diamètre maximum 
de 0,62 rom. 

Le probosci» est en massue 4 
grosse extrémité supérieure et inséré 
dans le grand axe du cou «pii pro¬ 
longe lui-même le grand axe du tronc. 

Le ro»lre mesure 0,58 mm de 
long, il a 0,21 mm de diamètre dan» 
sa partie supérieure dilatée, 0,18 mm 
dans sa partie la plus étroite et 
0,20 mm de large 4 son point d'union 
avec le cou. 11 est armé de 14 4 
16 file» de 9 4 10 crochets chacune. 

Le» crochets de» trois premières 
- aronncB ont une racine très bien 
développée, de forme simple et les 
lames sont courtes et large». Puis 
viennent des crochet» 4 lame* plug 
minees et n’ayant plu* que des racine» 
rudimentaire*. Quant aux crochet» 
basaux ils ont de* lames très arquées, 
un peu plu» larges que celle» des 
crochet» moyens et leurs racine» sont 
petite* mai* »e présentent »ous forme 
d’un simple prolongement 4 direction 
antérieure. 



Fie. 253. 

Longicollum cdmondsi nom. nov. 

(d’après la figure da Johnston et Eomonds, 1951) 
M41e. 


Source : MNHN, Paris 
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FlG. 2 S 4. - LongieoUum noMae n. sp. 

Roatre de l'exemplaire type. 

Femelle type. 
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Le cou est rdstivement court par 
rapport aux espèces japonaises et austra¬ 
lienne*. H est pratiquement fu-ifortne. 
Ions de 0,91 mm et largo, nu maximum 
de 0,27 mm. 

]jC réceptacle est très long, 11 s'insère 
à la base du rostre, traverse toute la hau¬ 
teur de cou dont il formo t'axe et pénètre 
uu peu dans la partie toute antérieure du 
tronc où il s'élargit pour contenir le gan¬ 
glion cérébrolde placé juste contre son 
fond. 

Je pense que les lemnisques forment 
une sorte de collier autour du réceptacle 
au point où il pénètre dans lo tronc. Mal¬ 
heureusement le cou est partiellement 
enfoncé dans la partie antérieure du trône 
qui est invaginée, aussi l'étude de cette 
zone est-elle particulièrement difficile aux 
cet uniquo spécimen. 

Le tronc e une forme de massue à 
large extrémité supérieure alors que la 
partie postérieure devient très mince. 

Les org.mes génitaux môles occupent 
plus de la moitié de la longueur du tronc. 

Les deux testicules sont placés l'un 
derrière l’autre mais ils ne sont pas en 

la- testicule antérieur mesure 0,47 mm 
de long pour un diamètre do 0,20 mm 
alors que le postérieur, plus sphéTOIdal et 
plus petit, mesure 0,28 mm de long sur 
0,17 mm de diamètre. 

Les 6 glandes cémentnire* forment 
uu bouquet nettement séparé du testicule 
postérieur. Elles sont groupées en trois 
paires superposées, les 2 glandes supé¬ 
rieures étunt allongées alors que le» 4 infé¬ 
rieures sont nettement plus iphéroldales. 

L'organe de Sâfltigcn est volumineux 
(0,40 mm de long) et piriforme avec une 
très grosso oxtrémité supérieure OÙ le dia¬ 
mètre est de 0,14 rom. 

1.1 bourse copulotrice ne parait pas 
comporter de rayons digitiformes. 

L'orifice génital est terminal. 

HOa définitif : Caeiiomoru* glaacus 
(Linné) [— Liehia gfaticn] {Carangidar). 

Localité : Dakar (récolte de Théodore 
Monod). 

Je dédie cette espèce ô mon ami 
Jean-Antoine Rtoux, professeur de Parn- 
litolügie ù la Faculté de Médecine de 
Montpellier. 


LONGICOLLUM SERCENTI (Cho¬ 
quette et Gayot 1952) non. comb. 

(= Tenuiproboscis sergenti C. 

et G. 1952). 

C’cbI par erreur que j’avais ac¬ 
cepté (Golvan 1960) de compter 
cette espèce parmi les représentants 
du genre Tenuiproboscis. I! n’est que 
de voir la figure du rostre pour se 
convaincre qu’il s’agit bien d’un Lon- 
gicollum car le rostre n’est nullement 
filiforme mais en massue assez courte. 


Source : MNHN, Paris 
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A. Mile - B. Appareil vaginal. — C. F.mhryophore. 


Source : MNHN. Paris 
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La description est basée sur 2 mâles et 2 femelles, ces derniers en mauvais état. 

Proboscis de 0,49 mm de long chez un mile et 0,S2 mm cher l'autre. Ce rostre e»t arrondi 4 son extré- 
mité distale où il mesure environ 0,17 mm de diamètre, cette largeur étant pratiquement uniforme sur 
toute sa longueur. Ce rostre est armé de 12 file» de 12 crochets, l.a toille de# crocheti, à racine» simples, 
eut Variable. Le» plu» grand» placé» dan» la partio antérieure ont de 0,038 4 0,040 mm de long alors que 
le» plu» petits situé» don» lu partie moyenne mesurent environ 0,019 mm. 

Cou inerme, presque droit, de 1,95 mm de long chez un mâle, de 1,4 mm chez une femelle (mai* la 
partie supérieur!) est peut-être arrachée avec le ro.tre qui manque effectivement). 

Réceptacle de 2,18 mm de long chez un mile, de 1,59 mm chez la femelle amputée. 

Paioi double, chaque assise ayant environ 0,015 mm d'épaisseur. A peu près au niveau du point où 
le cou s’unit au tronc, le réceptacle »e dilate en un bulbe postérieur mesurant 0,17 mm de large. Lemnisques 
de 0,59 mm et 0,79 mm de long respectivement. 

Tronc cylindrique de 5,9 mm de long chez la femelle, de 3,18 mm chez le moins contracté de» mâle». 

Testicule» ovoïdes, placé» l’un derrière l’autre, 4 peu près au niveau de l’union de* 1/3 moyen et posté- 
rieur. R» mesurent 0,33 4 0,38 mm de long sur 0,17 4 0,23 mra de large. 

Glandes cémentaire» de forme ovale, eu nombre de 6, mesurant 0,16 à 0,2b mm de long. 

Le ligament antéro-postérieur, chez le» femelle», contient le» masses ovariennes et apparaît comme 
une bande de 3 mm de long. 

Portion antérieure pédiculée de l’utérus de 0,3 mm de long et portion postérieure de 1,2 mm de long. 

Sphincter vaginal do 0,115 mm de long. Bulbe vaginal de 0,083 ram de large. 

Embryophore» mesurant 0,089 mm de long, 4 coque externe mince, avec hernies polaire» de la mem¬ 
brane moyenne. Acanthor de 0,042 mm de long sur 0,008 4 0,099 mm de diamètre. 

Hôte occidcnifl ; Canh familiaris (chez 3 chions). 

Local üé : Alger. 


On peut penser qu’il s’agit de Chiens ayant consommé des Poissons crus. C’était d’ail- 
leurs l’opinion de Van Cleave à qui Choquette et Gayot avaient Boumis leur travail. Il 
s’agit en effet de Chiens errants et d’autre part les Longicollum sont toujours des parasites 
de Poissons marins. 


Genre Tenuiproboseu Yaraaguti 1935. 

Diagnose. 

Pomphorhynchido* parasite de Poi»*on» d’eau douce du Japon. 

Corps de taille moyenne. Tronc fusiforme chez le» mâles, cylindrolde ebez le» femelle» et toujours 
inerme. 

Cou très long, filiforme et cylindroïde. 

Prohosci» très long, en massue fuihle, 4 l’extrémité supérieure à peine élargie, mais surtout prohoscis 
très mince et armé de files longitudinale» de crochet» dont la taille «e réduit progressivement de haut en 
ba* du rostre. Tou» ces crochet» possèdent de» racines bien développée», de forme simple, dont la taille se 
réduit parallèlement 4 celle de la lame. 

Réceptacle très long, très mince, traversant le cou et se dilatant au niveau du fond qui est lui contenu 
dan» la partie toute antérieure du tronc. 

Ganglion eéréhiolde placé précisément dans cette dilatation terminale du réceptacle. 

Lemnisques bion développés, en massue 1 grosse extrémité inférieure, hien plus court» que le récep. 
tacle mais, du fait qu’il» s’insèrent 4 la limite du cou et du tronc, leur extrémité inférieure dépasse large- 
ment le fond du réceptacle. 

Organe» génitaux males occupant les 2 /3 postérieur» do la longueur du tronc. 

Testicules sphéroldaux, placés l’un derrière l'autre et séparé*. 

Six glandes cémentaire* (porfoi» quatre?) courte» et piriforme»? 

Cloche utérine bien développée. 

Vagin possédant un double sphincter dont »eiil l’interne eet bien dévoioppé. 

Orifice» génitaux terminaux dm» les deux sexes. 

Embryophore» ellipsoïde» 4 coque mince et présentant de grande» hornies polaire» de 1a membrane 
moyenne. 

Espèce type : Tcnuiproboseis misgurni Yamaguti 1935. 


Source : MNHN, Pans 
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TENUIPROBOSCIS MISGURNI Yamaguti 
1935. 

L» description eut basée sur quelques adulte». 

Probosci* filiforme de 0,66 il 0,15 mm de long 
*ur 0,06 à 0,075 mm de diamètre chez le mile et 
de 1,6 A 1,14 mm de long sur 0,06 a 0,1 mm de 
diamètre chez la femelle. Ce rostre est armé de 
9 file* de 18 & 19 crochet* chacune, les crochet» 
antérieur* sont les plus gros et ont de 0.06 il 
0,072 mm de long. Le» crochet» basaux sont les 
plus petit* et ont de 0,27 à 0,036 mm de long. 
Tou» ont une racine de forme simple plus courte 
que la lame. 

Cou mince de 0,2S mm de large à la base et 
nettement séparé du tronc. Sa longueur est varia¬ 
ble atteignant 1,1 mm chez 1» femelle lorsqu'il est 
contracté moi* étant au moins deux fois plus long 
en extension complète. 

Réceptacle de 0,43 h 0,70 mm de long sur 
0,07 & 0,1 mm de diamètre chez le mâle, de 1,88 
à 2,3 mm de long sur 0,15 à 0,22 rom de diamètre 
chez la femelle, muni d'une double paroi, l’assise 
externe ayant 0,024 mm de large est formée de 
faisceaux musculaires spirales forts. 

Ganglion cérébrolde allongé placé & la base 
du réceptacle, d’où naissent le* deux rétinacle». 

îaunnisque» digitiforme* de 0,38 ù 0,50 mm 
de long sur 0,06 à 0,12 mm de ierge chez le male, 
de 1.25 h 1,81 mm de long sur 0,14 ù 0,25 mm de 
large chez la femelle. 

Tronc approximativement cylindrique de 1,87 
i 2,8 mm de long sur 0,32 1 0,52 mm de diamètre 
chez le male, de 9,4 b 14 mm de long sur 0,6 5 
1,0 mm de diamètre chez le» femelles gravides. 

Testicules sphériques à ovoïde», de 0.24 è 
0,32 mm de long, placés exactement, ou un peu 
ohliquement, l’un derrière l’uutre dons le tiers 
moyen de la longueur du tronc. 

Véhicule séminale allongée de 0.16 mm de 
long placée sur la face dorsale de l’extrémité pos¬ 
térieure des canaux eémentaires. 

Glandes eémentaires sphérique» » ovales de 
0,06 h 0,12 mm de long, groupées de façon mas 
sive entre le testicule postérieur et l’organe de 
Sifltigen, chaeune ayant un canal excréteur 
mince. Le nombre de glandes varie de 4 6 6 (3 d’un 
cité et 1 et 3 de l’autre???). 

Organe de SàfTtigen de 0,4 à 0,5 mm de long 
1 contenu transparent. 

Chape musculaire de la bourse copulntrire 
avec deux diverticules antérieurs et de nombreuses 
petite* digitations. 

Cloche utérine longue, largement ouverte en 

Utérus relativement court d’environ 0,25 i 
0,30 mm de long. 

Vsgin à sphincter externe faible et à sphinc¬ 
ter interne fort. Bulbe vaginal large d’spparence 
vésicule*». 

Embryophores ellipsoïdaux de 0,033 1 0,039 
mm de long sur 0,006 6 0,008 mm (immatures?). 

Hoir définitif : Afiigurmu/ossifu. 

Localité ; inconnue, mais certainement de 
l’archipel jeponais. 



Source : MNHN, Paris 
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ECHINORHYNCHOIDEA incertae sedis. 

ARHYTHMORHYNCHUS (s. I) SILURICOLA Dollfus 1929. 

Cette espèce n été rapportée avec doute au genre Arhythmorhynchus par son auteur mais 
elle n’appartient certainement pas à ce genre. L’état des spécimens ne permettait d’ailleurs 
pas une diagnose générique plus précise. 

La description de DotLHJS est 1» suivante : 

De cette espèce j'ai examiné 3 exemplaires. L’un avait la trompe et la région antérieure du corps com¬ 
plètement invaginées, les deux autre" avaient lu trompe presque complètement évaluée. 

Ce* deux spécimens psésenuient ù l’extrémité postérieure un appendice long, grcle, & cuticule extrê¬ 
mement mince, probablement copulateur. 

Sprctroen A : longueur totale sans l’sppcndice 7,9 mm, plus grande largeur 0,9 mm. Appendice long 
de 0,8 mm et large d’environ 0,085 mm. Rostre long de 1,4 mm. large de 0,5 mm. Distance de la base du 
rostre au fond du réceptacle d’environ 2 ma, largeur du réceptacle de 0,5 mm. Hauteur du champ d’épine» 
cuticubires antérieures de 0,45 mm. 

Spécimen B : longueur totale son» l’appendice S mm. Plus grande largeur : 1 mm. Appendice long de 
2 nun environ sur 0,1 mm de large environ. Rostre long de 1,55 mm et largo de 0,55 mm. Distance de la 
base du rostre au fond dn réceptacle d’environ 2,3 mm. Largeur du réceptacle 0,6 mm. Hauteur de la partie 
antérieure invaginée et garnie d’épines : 0,4 mm. 

Spécimen C : longueur totale : 10,6 mm, largeur 0,7 à 1 mm. Rostre long de 0,15 mm environ. Récep. 
tarie long de 2,5 mm pour un diamètre de 0,5 à 0,6 mm environ. 



Fjc, 2SB. - /érAytAmortynrfiu* •iluricola D. 1929 (d’aprfca les figure* de Doüfus, 1929) 


A et B Ro»tre. 


Source : MNHN, Paris 
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Fig. 2S9. — Arhythniorhytukui aUuricola D. 1929 
C. Type» de crocheli du ro*tre. — D. Épine» cuticuiaire? du tronc. 


D 


Source : MNHN, Paris 









YVES J. GOLVAN 


Lei figures montrent, faisant suite à lu trompe, 
une large *one où les épines cuticulaires ont la pointe 
dirigée antérieurement. II y a environ 25 4 30 cou¬ 
ronnes d'épines comptant une douzaine d’épines 
pour certaines et seulement 5 ou 6 épines ponr 
d'autres. Il semble donc qu’il y oit un champ unique 
d’épines cuticulaires qui couvre une aire triangulaire 

B 4 pointe inférieure ventrale. Ce» épines ont une racine 
arrondie ou légèrement bilobéc. 



Tout ie reste du corps est inerme. Ta sous- 
cuticule contient des noyaux petits et nombreux. 
Le réceptacle a une double paroi. 

if fiscs definitifs ou d’attente (les spécimens sont 
immatures) s silure» des genres Gepyftrogtani* ou 
ChrytUhthys. 

Localité : Soueiab» (Cameroun) [récolte de Théo¬ 
dore Moixod]. 



c 


ECHINORHYNCHUS (*. I .) ORESTIAE Neveu-Lemaire 1905. 

La description est basée sur 2 femelles. 

Petit ver de couleur jaunâtre, cylindrique et présentant à peu près 
le même diamètre sur toute as longueur. Il mesure 9 mm de long et sn 
largeur dsn» la partie moyenne est de 0,6 mm. 

Cuticule portant sur le quart antérieur du tronc des stries de plus en 
plus écartée* le* unes de* autres au fur et 4 mesure que l’on s’éloigne de 
l’extrémité antérieure. Cette partie supérieure striée porte de petites épine» 
coniques. Il y a 19 couronne» d’épines cuticulaires. 

Proboscis de 0,5 mm de long *ur 0,2 mm de diamètre dan» sa partie 
moyenne. 

Crochet* disposé» en files (une douzaine) mais dont le nombre ne 
peut être donné exactement car l’évagination n’est pa* complète. 

Partie postérieure du trône lisse. Extrémité postérieure obtuse 
conique et tronquée dans su partie terminale. 

Il est impossible d’»ttribuer une place quelconque â cet Aeanthocé- 
phale tris insuIliumment décrit. 

Hôte définitif : Orcstias ttchudii {Omtiidae). 

Localité : lac Titicacn, Huaqui (Bolivie). 


FlC. 260. — Edi inorhynchus (». i.) oretria* N.-L. 1905 
(d'après le» figures de Neyeü-Lewmbe, 1905) 

A. Adulte. 

B. Crochet* du rostre. 

C. Épine culiculaire du tronc. 


Source : MNHI\t, Parts 
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CLEF DICHOTOMIQUE DES GENRES DE PALAEACAXTHOCEPHALA 
DE LA SUPER-FAMILLE DES ECHINORHYNCHOtDEA 


1 A. Palatacanthoctpkala parasite» de Vertébrés inférieurs, essentiellement de Poissons, accessoirement 
(pour le seul genre Pscurloacanthoctphalus) d’Amphibicns, voire de Reptiles. Super-famille des 


ÊcHINORHYNCHOIOEA. 2 

B. Palaeacanlhoctpkala. parasites (à l’état adulte) de Vertébrés supérieurs, surtout Oiseaux et Mammi¬ 
fères, plus rarement de Reptiles, Super-famille des Polymokphoipea. 

(Voir fascicule suivant.) 

2- A. Toujours hujt glandes cémentaires. 3 

B. Toujours moins de HUIT glandes cémentaires. 12 

3- A. Tronc toujours INErme. Fr. mille des LeftohbyncboidIDAE . 11 

B. Tronc toujours armé d’épines cuticulaires. FAmiile des Illiosentidae. 4 

4- À, Parasites de Poissons marins. S 

B. Parasites de Poissons d’esu douce.. 10 


5- A. Présence d’une couronne ou, au minimum, d’un croissant ventral de grands crochets « spécialisés » 

à i» base des files de crochets du rostre... 6 

B. Jamais de grands crochets spécialisés i la base des files de crochets du rostre. Les crochets de U 
couronne basaie sont le plus souvent les plus petits de tous ceux qui arment le proboscis. 7 

6- A. Crochets du rostre présentant toujours une très forte dissymétrie doreo-ventraie, épines génitales 

toujours présentes, vulve terminale «'ouvrant entre deux protubérances, l’une dorsale et l’autre 

ventrale, unies par un volumineux organe musculaire en éventail. Genre Illiostnlii 

B. Crochets du rostre présentant une dissymétrie dorso-ventraie peu accusée, jamais d’épines génitales 
chez les miles, parfois présentes chez les firmelfes, vulve terminale s’ouvrant sur une extrémité 
postérieure arrondie, ne présentant jamais les protubérances dorsale et ventrale caractéristiques 
du genre précédent. Pas d’organe musculaire en éventail. Genre Dollfusaitis 

7- A. Épines génitales toujours présentes, dissymétrie faible des crochets du rostre, ganglion cérébroide 

placé dans la partie moyenne du réceptacle, ica crochets du rostre ne sont jamais engainés dan» 

une cuticule hyaline épaisse. Genre TeloseMis 

B. Jamais d’épines génitales. 8 

8- À. Crochets du rostre engainés dons une membrane cuticulaire hyaline très épaisse, présentant une 

dissymétrie dorso-ventnle toujours nette, ganglion cérébroide placé an tiers antérieur du récep¬ 
tacle. Genre Tegorhynchus 

B. Rostre ne présentant jamais de membrane cuticulsire. épaisse et hysline, engainant les crochets.. 9 

9- À. Glandes cémentaires spbéroldales, en bouquet, possédant des canaux excréteurs très longs qui 

forment, de part et d’autre de l’organe de SSIltigen, deux réservoirs dilatés. 

Genre Metarhadinorhynchus 

B, Glandes cémentaires sphéroldales, groupées en quatre paires superposées, ayant des canaux excré¬ 
teurs relativement brefs. Genre Indorhynchus 

10- À. Parasites de Poissons d’eau douce de Sibérie orientale, dimorphisme sexuel parfois très accusé, les 

trois couronnes basales Ont des crochets petits, sons racines différenciées. 

Genre Pseudorhadinorhynchus 

B. Parasites de Poissons d’esu douce d’Europe centrale, dimorphisme sexuel normal, les crochets de 
la couronne basale sont plus petits que le» autres, mais dans une même file les tailles des crochets 
sont sensiblement égales. Genre DentiUuncus (ce genre est très proche du précédent) 

11- A. Proboscis relativement long, cylindroïde, armé de files longitudinales de crochets qui comptent 

toujours PLUS de 10 crochets chacune. Parasites de Poissons d’eau douce ou de migrateurs 

potsmotoques. Genre Ltptorhynchoidtj 

B. Proboscis relativement court, en massue à grosse extrémité supérieure, armé de files longitudi¬ 
nales qui comptent TOUJOURS moins de 10 crochets chacune. Parasites do Poissons strictement 
marins (du Pacifique). Genre Melaconthoccphalus 


12-A, Toujours quatre clandes cémentaires . 13 

B. Toujours DEUX glandes cémentaires. Famille des DlPLOSENTIDAE. 30 

C. Toujours six glandes cémentaires. 32 


13-A. Tronc toujours armé d’épines cuticulaires. Famille des Rhadinorhynchidae . 14 

B. Tronc toujours inerue. Famille des Fessiskntidae . 22 


Source : MNHN, Pans 
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14- A. Épines cuticulaires réparties en deux champs, un champ antérieur d’épines séparées les unes des 

autres puis un champ postérieur d’épines cuticulaires groupées en « peignes » enserrant les faces 
ventrale et latérales du tronc, jusqu’au niveau du milieu de sa hauteur. Sous-famille de3 Sekha- 
SENTINAE avec le seul genre Serrascntis. 

B. Épines cuticulaires TOUJOURS séparées, ne formant jamais de « peignes » en croissant. 15 

15- A. Probosci» relativement long, armé d’un nombre toujours élevé de crochet*. Sous-famille de» 

Rhadinorhynchinae. 16 

B. Prohoscis court, en massue, armé d’un nombre relativement peu important de crochets. Sous- 
famille de» Gorgorhynchinae. 20 

16- A. Parasites de Poissons de mer. 17 

B. Parasites de Poisson» d’eau douce. 18 

17- A. Épines cuticulaires du tronc toujours disposées selon deux champs séparés par une zone inerme, 

épine» engainées de cuticule pratiquement jusqu’à leur pointe, glandes cémentaires assez brèves, 
toujours disposées en deux paires de longueur inégale, embryophore* à coque externe lisse 

avec hernies polaires étroites. Genre Rhadinorhyachus 

B. Épines cuticulaires du tronc disposées en un seul champ, ces épine» n’étant engainée» de cuticule 
qu’à leur base mais à pointe toujours libre, toujours un croissant ventral très net à la base des 
files de crochets (ce croissant n’est qu’ébauché chez lea Rhadinorhynchus), glandes cémentaires 
ayant pratiquement toutes les quatre la même longueur, embryophores à coque externe ornée 
de points très serrés lea uns contre les autre», avec hernies polaire» courte» et larges de in ment- 
brune moyenne. Genre Raorkynchus 

18- A. Épines cuticulaires du champ postérieur de très grande taille, véritablement hypertéliques. 

Genre Megistacantka 

B. Épines cuticulaires toujours fines, jamais gigantesques. 19 

19_A. Parasites de Poissons d'eau douce des Grands Lacs centre-africains. Ébauche de croissant ventral 

de grands crochets à la base de*, files. Genre Paragargorhynchus 

B. Parasites de Poisson» d'eau douce de Chine. Les crochets placés à la base des files sont le» plus 
petits de tout le rostre. Genre Catkayacanthus 

20- A. Parasites de Poisson» de mer. Quatre glandes cémentaires longue* et tubuleuses. 21 

B. Parasites de Poissons d’eau douce (ou de Poissons côtiers). Glandes cémentaires toujours courte», 

en massue à grosse extrémité supérieure. 22 

21- A. Rostre en masüue, crochets ne présentant jamais de grandes différences scion la place qu’ils occu¬ 

pent dans les file».. Genre Gorgorhynchus 

B. Rostre bulboîde, crochets de quatre types : petits crochets apicaux et aub-apicaux, grands crochets 
moyens, petits crochets à racine en Y à la base. Genre Australorhynchus 

22- A. Ganglion cérébroïde placé à la partie toute inférieure du réceptacle. Épines cuticulaires du tronc 

disposées en couronnes transversales, *an» qu’ii y ait une extension ventrale particulièrement 

importante de la partie postérieure de l’aire spinuléc. Genre Cleaveius 

B. Ganglion cérébroïde placé dans la partie moyenne du réceptacle. Épines cuticulaires du tronc 
descendant plus sur la face ventrale que sur les faces latérales et surtout que sur la face posté¬ 
rieure. Genre Micracanikorkynchina 


23-A. Parasites de Poissons de mer de taille assez grande, à tronc très long, très mince, cylindroïdc- 
Proboscia très long, très mince, souvent arqué. Lemniques sacciformes et aplatis. Glandes cémen- 


taire» tubuleuses et très longue». Genre Filisoma 

B. Corps jamais filiforme. 23 


24-A. Parasites de Poissons d’esu douce d’Asie. Proboscis cylindroïde, assez court. Crochets dont la 
taille CROÎT régulièrement de l’apex à la base du rostre, ce sont donc les crochets placés à la 
base des files qui sont les plu» gros. Glande» cémentaires longues et claviformes. 

Genre Rhadinorhynchoidcs 

B. Les crochets de 1» couronne basale ne sont jamais les plus gros de tout le rostre. 24 


25- A. La taille de* crochets diminue très régulièrement de l’apex à la base du rostre. Les crocheta de la 

couronne basale sont donc les plus petits mais les crocheta moyen* ne sont pas particulièrement 

plus développé* que le* autre». 25 

B. Ce sont les crochets de la partie moyenne de* files qui sont les plus gros alors que le* crochets 
basaux OU apieaux sont bien plus petits qu’eux. 27 

26- A. Lemnisque* toujours nettement plus longs que le réceptacle. Organes génitaux mâles occupant 

TOUJOURS plus de la moitié de la longueur du tronc. 26 

B. Parasites de Poissons de mer. Lemnisque» toujours plus courts que le réceptacle. Organes génitaux 
miles confinés dans le cinquième postérieur de la longueur du trône ....... Genre Cavisoma 


Source : MNHN, Pans 
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27 A. Parasites de Poissons d’eau douce d’Amérique du Nord. Corps d’assez grande taille, cylindrolde, 

glandes cémentaires en massue assez brève. Genre Fessisenlis 

B. Parasites de Poissons de mer. Très petite taille, tronc fusiforme. Glandes cémentaires courtes et 
linguiformes.. Genre Pseudocavisoma 

28-A. Parasites de Poissons de mer. Corps assez long, cylindrolde. Ganglion cérébrolde placé dans les 
2/3 supérieurs de la hauteur du réccptaele. Glandes cémentaircs disposée» en deux paires de 

longueur inégale. Genre Neorkadirtorhynekus 

B. Parasites de Poissons d’eau douce. Corps de taille réduite, sensiblement fusiforme. Ganglion 


cérébrolde toujours placé au fond du réceptacle. 28 

29-A. Parasites do Poissons d’eau douce d’Amérique du Sud. Pénis toujours volumineux. 29 


B. Parasites de Poissons d’eau douce d’Extrême-Orient. Glandes cémentaircs en courte massue. 

Genre Echinorhynchoides 

30- A. Dimorphisme sexuel extrêmement accusé, màie A proboscis fusiforme, femelle à proboscis sphé- 

roldnl armé de crochets longs et minces sensiblement de même type alors que chez les mâles, 
les crochets de la partie moyenne des file» sont nettement plus gros que les crochets apicaux ou 

basaux. Genre Alegapriapus 

B. Dimorphisme sexuel normal, les deux sexes ont des proboscis de même forme et à crochets iden¬ 
tiques. Glandes cémentaircs tubuleuses. Genre Paracavisoma 

31- A. Diplosentiu.se à tronc orné, dans sa partie antérieure, d’épine» cutieulaircs. Sous-famille des 

Allorhadinoriiyncuinae avee le seul genre Allorkadinorhynchus. 

B. Diplosentidae i troue toujours inerme. 31 


32- A. Proboscis en courte massue, inséré plus près de la face ventrale que de la face dorsale du tronc. 

Lemnisque* repliés sur eux-mêmes dans une sorte de sac. Organes génitaux mâle» occupant 

plus de la moitié postérieure de la longueur de tronc... Genre Diplosentis 

B. Proboseis long, armé de nombreux erochets, inséré dans l’axe du tronc. Lemnisques aussi longs 
que le réceptacle, flottant librement dans 1s cavité centrale. Organes génitaux mâles n'occupant 
pas plus de la moitié postérieure du tronc. Genre Pararhadinorhynchus 

33- A. Proboscis relativement court, cylindrolde, armé d’un petit nombre de crochet» présentant tou¬ 

jours une thés forte dissymétrie dorso-ventrale, les erochets ventraux étant i peu près trois 

foi» plus grand* que le* dorsaux. Famille des Heperacanthocephaudae. 34 

B. Proboscis de forme et de longueur très différentes, armés de crochets en nombre très variable 
selon les genres, mai* NE présentant jamais de forte dissymétrie dorso-ventrale. 36 

34- A. Tronc orné, dans sa partie antérieure, d’épines cuticukires. Parasites de Poissons de mer. Sons- 

famille des Aspersentinae avee le seul genre Asperstntis. 

B. Tronc toujours inerme . 35 

35- A. Parasites de Poissons de mer. Proboscis armé d’un nombre élevé de files de crochets, comptant 

généralement de nombreux crochets par file. Genre Heteracanthocephalus 

B. Parasites de Poissons d’eau douce d’Extrême-Orient. Proboscis armé d’un petit nombre de files 
de erochets (6), le» files dorsales comptant deux fois plus de crochet» que ies files ventrales. 

Genre Sachalinorhynchits 

36- A. Proboscis relativement court, comptant TOUJOURS AU moins 2 types nettement distincts de cro¬ 

chets, parfois plu* de deux types de crochets. Le passage des crochets vrais à racines bien déve¬ 
loppées aux crochets spiniformes basaux à racine rudimentaires, se fait toujours sans transi- 


B. Proboseis de longueur variable mais armé de erochets plus ou moins développés, le passage des 
croehcts vrais aux crochets spiniformes, lorsqu’ils existent, se fait toujours par des formes de 
transition ayant des racine* dont U taille te réduit progressivement. 45 

37- A. Proboscis assez court mais jamais sphéroldal comme celui des Eoacanthocephala de ia famille 

des Neoechinorhynchidit*. Famille des Arhythmacanthidae . 38 

B. Proboscis très court, spbéroldal, ressemblant à celui des Ncoechinorbynchidae armé d’un nombre 
très réduit de crochets qui tendent à perdre leur disposition en file* longitudinales pour adopter 
celle par files spirales. Le proboseis ne se rétracte plus en doigt de gsnt mais tend à s’invaginer 
en bloc dans le réceptacle. Famille des Hypoechinorhynchidae .. 44 

38- A. Tronc orné, dans sa partie antérieure, d’épines cutieulaircs. 39 

B. Tronc toujours inerme. Sous-famille des Paracanthocepiuloiuinae .. 42 

39- A. Présence, non seulement d’épines euticulaires antérieures, mais aussi d’ÉPINES GÉNITALES dan* 

lea deux sexes. Sous-famille des Neoacanthocephaloidinaf, ... 40 

B. Jamais d’épines génitales dan* l’un ou l’autre *exe. Sous-famille des Arhythmacanthinae. 41 


Source : MNHN, Paris 
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40- A. Épines cuticulaires antérieures séparées des épines génitales par une large zone inerme. 

Genre Ntoacanthacephaloides 

B. Épines cuticulaires couvrant TOUT le tronc sans solution de continuité entre le champ antérieur 
et les épines génitales. Genre Acanlhoccphaloides 

41- A. Tronc en très court fuseau, orné, dîna sa partie antérieure, de très petites épines serrées les unes 

contre les autres et profondément enchâssées dan» la cuticule (sspect écaillera). Proboscis bref, 
armé de 3 types de crochets dont la disposition selon des files longitudinales tend à se perdre 

au profit d’une disposition spirale. Genre Arkythmacanthus 

B. Tronc nettement plus allongé, plus ou moins cylindrolde. Proboscis claviforme. Ganglion céré- 
broîde placé à la partie moyenne du réceptacle. Lemnisques bien plus longs que le réceptacle. 

Genre Corgorhynchoid.es 

42- A. Tronc de petite taille, inerme. Proboscis en très court fuseau, armé de quelques files de crochets 

ne comptant que quelques crochets chacune. Ganglion cérébrolde placé au fond du réceptacle. 

Genre Paracanthocephaloides 

B. Proboscis en courte massue ou cylindrolde. Tronc de taille moyenne, très allongé, dilaté dans sa 
partie antérieure puis cylindrolde sur la plus grande partie de sa longueur. 43 

43- A. Partie antérieure du tronc dilatée en une aorte de « bulle » qui porte le proboscis. Paroi du tronc 

relativement mince. Organes génitaux mâles n’occupant que le quart postérieur de la longueur 

du tronc. Genre Euzetacanthus 

B. Partie antérieure du tronc non dilatée en bulle, le diamètre maximum se trouve nn peu en arrière 
du fond du réceptacle. Paroi du tronc très épaisse. Organes génitsux mâles occupant au moins 
la moitié postérieure de la longueur du tronc. Genre Breizacantkus 

44- A. Parasites de Poissons de mer de l'hémisphère Sud. Genre Hypotchinarhynckus 

B. Parasites de Poissons d’eau douce de Sibérie. Genre Bolbarkynckoides 

45- A. Cou toujours court, tronconiquc. Fsmillc des Echinorhynchinae. 45 

B. Cou toujours très étiré, très long, dont le grand axe est constitué par le réceptacle lui aussi très 

allongé. Famille des Pomphorhynchidae. 51 

46- A. Tronc orné, dans sa partie antérieure, d’un seul champ d’épines cuticulaires. Sous-famille des 

Yamagutisentinae avec le seul genre YamagutiserUis. 

B. Tronc toujours inerme. Sous-famille des Echinorhynchidae. 47 

47- A. Proboscis relativement long, ganglion cérébrolde toujours placé nettement au-dessus du fond du 

réceptacle. 48 

B. Proboscis toujours très bref. Ganglion cérébrolde toujours placé au fond du réceptacle_ 50 

48- À. Parasites de Poissons de mer. Ganglion cérébrolde placé au milieu de la hauteur du réceptacle. 

Proboscis armé de nombreuses files de nombreux crochets. Glandes cémentâmes placées tou¬ 
jours les unes au-dessous des autres en UNE seule file. Genre Echinorhynchus 

B. Parasites de Poissons de mer. Ganglion cérébrolde placé dans la partie antérieure du réceptacle 

Proboscis armé de nombreuses files de crochets mais ne comptant que quelques crochets cha¬ 
cune. Glandes cémcntaires groupées en bouquet compact en arrière du testicule postérieur. 

Genre Melacanthocephaloidts 

C. Parasites de Poissons d’eau douce. Disposition des glandes cémcntaires fort variable mais elles 

ne sont jamais disposées d’une part en une seule file, d’autre part en un groupe compact où il 
est impossible de reconnaître une systématisation. 49 

49- -A. Glandes cémentaires toujours disposées régulièrement en trois paires superposée». 

Genre Pscudov.chinorhynchus 

B. Glandes cémentaires jamais disposées régulièrement en trois paire.* mais généralement une paire 
supérieure et un amas inférieur de quatre glandes, ou une glande supérieure, puis une paire 
puis trois glandes inférieures en amas. Genre Metechinorkynchus 

50- A. Parasites de Poissons ou d’Amphibiens. Proboscis en courte masque. Embryophores présentant 

toujours de grandes hernies polaires. Genre Acanlhocepholut 

B, Parasites d’Amphibiens. Proboscis court, cylindrolde ou en cône bref. Embryophores dépourvus 
de hernies polaires. Acanthor couvert de fines épines sur toute »a surface. 

Genre Pscudoacantkoccphalus 

51- A. Cou très long, dilaté dans sa partie toute supérieure en une « bulle » au sommet de laquelle s’insère 

le proboscis. Genre Pompkorhynchus 

B. Cou étiré mais jamais dilaté en « bulle » dans sa partie toute supérieure. 54 

52- A. Cou long, fusiforme. Proboscis court, en massue ou cylindrique. Lemnisques souvent réduits 

â un collier de lobes qui entourent le réceptacle au point où il pénètre dans le tronc. 

Genre Longicollum 

B. Cou long, cylindrique. Proboscis très long et très grêle. Lemnisques bien développés. 

Genre Tenuiproboscis 


Source : MNHN, Paris 
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USTE DES HÔTES DÉFINITIFS OU D’ATTENTE 
DES ECHIIS'ORHYNCHOIDEA 


Chercher I établir la liste des hôtes de* Helminthe b d’un groupe est nn travail particulièrement déce¬ 
vant. Bien souvent il faut chercher dan* un grand nombre de publication*. 

Aprèi ce dépouillement qui a demandé de longue* heures en te trouve en pencr&ion de donnée» dont 
ie moins que l’en puisse dire eit qu’elle» contiennent un pourcentage d’erreur* considérable. Erreur* de 
détermination de l'hôte, erreur* de détermination du parasite, erreur- de lieux ! Dan* la liste de* hôte* de* 
Palaeacanthocephala que j’ni publiée en 1960 j’ai découvert bien de* inexactitude* que je rectifierai dans la 
liste qui suit. A son tour elle devra certainement être revue. 

Peur la classification de* Poissent j’ai utilisé la systématique proposée par Léon Beutin et Camille 
Ahamboubg (1958) et qui figure dan* mon Catalogue systématique des PeUtotu actuels paru ru 1962 comme 
fascicule supplémentaire nu tome XXXVIJ des AnnaUs dt Parasitologie humains et comparée. 

11 convient de remarquer que le* Aesnthecéphale* d’une même espèce on d*nn même genre parasitent 
souvent des Poissons également très proches parents. Il me paraît qu’il est cependant encore trep tôt pour 
en tirer une hypothèse à tendance* explicative*. 


CLASSE DES POISSONS 
Sous-classe des Sélaciens 

Série du Pleurotremata 

Okd ne. DES SQUALIFORMES. 

Sou*.ordre dr* SQUALIOJDEI. 

Famille des Squalidae : 

Acanthia ■ vulgarii ( SquoJus oconihio*) ; juvéniles d’Echinorhynchus gadi. 

Série des Hypotrtmata 

Oudbe DES RAJ1FORMES, 

SetM-ordrr des RHINOBATOIDEI. 

Famille de* Rhinida* ; 

ithynrhohxu* djtddensU : juvénile* de Serrasentis longa. 

Son*, ordre de* RAJOIDEl. 

Famille de* Rajidas : 

Raja asterias : Acnnthocephnloides incrassatus; 

Raja bâtis ; juvéniles d'Echinorhynchns gadi; 

Raja clavata ; Echinerhynchu* gadi (adulte* on jnvémle*?). 

Seus-ordrc dss DASYATOIDEI. 

Famille des Dasyatidae ; 

DasyatU matgarita : Rhadinerbynchus es mereunensi»; 

Dasyatis say : Rhadinorhynchut pristis (?). 

Famille de» Petamotrygonidoe : 

Folamotrygon hystrix : Megnpriapu» ungriai. 

Famille de» Aetohatidae : 

Artobatus aquila (= Myliobatis aquila) : Echinorhynchns (s. 1.) umiger. 

Sous-classe des Aclinopterygien» 

(Chondbostei) 

Obdbe des ACIPENSER1FORMES. 

Famille des Acipenteridae : 

Acipcnser brevirouris s Echinorhynchus attenuatua; 

Acipenstr glaber : Leptorhynchoides plagicephaluti 
Acipcnser rubieundut : Acanthocephnln» anguillae-, 

Acipentcr ruthenus : Aeinthocephnlus anguillae, Leptorhyncheides plugicephnhu, Pompho- 
rhynchu* tereticoliis, Pseudoechinorhynchu* clavula; 

Acipenser tlellaïus : Leptorhynchoides plagicephahu; 

A ripent er sturia : Echinorhynchn* gadi (?), Leptorhyncheide* plngicephalus, Pemphorhynchus 
lac vif, Pemphorhynchns tereticoliis; 

Hute huso : Acanthocephalu» anguillae, Leptorhyncheides plagicephahu, Pemphorhynchu» 
laevis. 

8 564020 0 22 
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Ordre des AMIIFORMES. 

FarnUle des Amiidae ; 

Amia clora ; Leptorhynchoides thecatus. 

Famille d«i LepUostcidae : 

Lcpitostctu o.neui i Leptorhynchoides thecatus; 
Lrpisostcus platouomus : Leptorhynchoides thecatus; 
Lepuortcui plutyrhynchus : Leptorhynchoides thecatus. 

(Tbleostbi) 

Ordre des CLUPÉ1F0RMES. 

Sout'ordn des ELOPOIDEl. 

Famille des Albulidae : 

Albula L'uIprJ : llüosenti» africanus. 

Sout'ordre des NOTOPTEROIDEI. 

Famille des Hiodontidae : 

Hiodon tcrgisus ; Leptorliyiichoidcs thecatus. 


Sotu ordre du CLUPEOIDEI. 

Famille de* Clupeidae : 

Alosa finta : Fomphochynchus laevis (?), Rhsdinorhyachus linteni; 

Aloia alosa ; Echinorhynchns (s. 1.) aloiae, Pomphorhynchus tereticollis, Rhadinorhynchus 
pritis (?); 

Clupta karengus : Acanthocephalus lucii (?). Echinorhynchus gadi, Metechinorhynchus «almoni*, 
Pseudoacanthocephaliu elavula (?), Serrasentis sagittifer (larves); 

Clupta s pratlus ; Acanthocephalus lueii (?), Echinorhynchus gadi ; 

Sardinella aurita ; Rhadinorhynchos cndenati; 

Sordinia pilchardus Clupea pilchardus — Alosa pildtardus ■ > Alosa jardina) ; Rhadinarhyn 
chus liutoni. 


Famille des Engraulidae : 

Engraulis tncrasicholm : Tclosentis exiguus. 

Haut-ordre dti SALMONOIDEI. 

Famille de* Saimonidae : 

Crittivomor namaycush ; Leplorhynchoides thecatus, Metechinorhynchus leidyi, Metechiuorhyu- 
chns salmonis ; 

Hucho hucho : Pomphorhynchus laevis, Pomphorhynchu* lereticollis; 

Hucho taimtn : Metcchinarhynchn* cryophilu»; 

Oncorhynchus adonis : Acanthocephalus cchigoensis; 

Oncorhynehus garbuscha ; Echinorhynchus gadi (?); 

Oncorhynehus heta ! Acanthocephalus cchigoensis, Echinorhynchus ccVhvumi (?); 

Oncorhynehus kisutch ; Metechinorhynchus hleralis, Echinorhynchus gadi (?); 

Oncorhynchu * majon : Echinorhynchus gadi (?), Metechinorhynchus salmonis; 

Oncorhynehus nerka : Acanthocephalus echigoeiuis, Echinorhynchus eckbaumi; 

Oncorhynehus ts 'hoicitscho ; Echinorhynchus cckhaumi, Metechinorhynchus salmonis; 

Saimo Harki : Metechinorhynchus lateralis; 

Solmo srythrinus .• Metechinorhynchus salmonis, Metechinorhynchus salmonis (?); 

Salma farta : Acunthocephalus lucii, Dentitruncus truttae, Metechinorhynchus aalmonia, Mete¬ 
chinorhynchus truttae, Pseudoechinorhynchus elavula; 

Saimogairdntri : Acanthocephalus jacksoni, Leplorhynchoides thecatus; 

Saimo iridtus ; Acanthocephalus anguillae, Acanthoccphalus cchigoensis, Metechinorhynchus 
truttae, Pomphorhynchus laevis; 

Saimo ischachan ; Metechinorhynchus hucri, Metechinorhynchus sevani; 

Saimo lacustris : Acanthoceph jus lucii, Pseudoechinorhynchus elavula; 

Salma mykiss : Metechinorhynchus salmonis; 

Saimo salar ; Ac.mthocephulu» incii, Echinorhynchus gadi, Metechinorhynchut salmonis, Mete¬ 
chinorhynchus truttse, Pomphorhynchus laevis, Pomphorhynchus teroticollis, Psendo" 
echinorhynchus elavula; 

Saimo trutla (- ÏVuKo marina) : Acanthocephalus anguillae (?), Metechinorhynchus salmonis, 
Metechinorhynchus truttae, Pseudoechinorhynchus elavula; 

Salt’eliniis alpinus ; Metechinorhynchus salmonis, Pomphorhynchus laevis; 

Salrrniluj fa ruinai: s : Acanthocephalus anguillae, Metechinorhynchus lateralis, Acanthocephalus 
joeksoni, Leptorhyuchoides thecatus, Pomphorhyuchns ioevis (Saumon d'élevage); 

SalreKnuj malma : Metechinorhynchus leidyi, Metechinorhynchus salmonis, Rhadinorhyncboides 
miyagawai; 

Saicslmas nomayeush ; Metechinorhynchus corerom, Metechinorhynchus leidyi; 

Salrelinus oquatsa marsloni : Metechinorhynchus salmonis; 

Salvelinus salvelinus ( => S.umbla) : Pomphorhynchus laevis. 

Familie des Plecodossidae : 

Piecoglossus allivtlis : Aconthocephaln» cchigoensis, Acanthocephalus optarüchthydis, Echino- 
rhynchus ohlitus. 
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Famille des Coregonidae : 

Brathymyitox irnak ; Metechinorhynchu* cryophiius, Pseudoechinorhynchni lenok; 

Coregonus albula : Ac.mthoc-ephalu» lucü, Metechinorhynchu» salmonis; 

Corcgonus clupcaformit : Leptorhynchoide» thecatu», Metechinorhynchu» lateralii, Metechmo- 
fhyiir.hu f t flmoru-; 

Coregonui fera : Metechinorhynchu» »almoni»; 

Coregonui fera widegrmi : Metechinorhynchu» ralmoni», Pomphorhynchu» laevi»; 

Coregonus hiemalis : Pomphorhynchu» laevi»; 

Corcgonus lavanius : Acanthocephalu» anguillae, Aranthncephalui lucii, Metechinorhynchus 
salmoni» (?), Metechinorhynchu» truttae. 

Coreganui marurna : Acanthocephnlu» lucii; 

Coreganui muksun ; Acanthocephalu» anguillae (?), Metechinorhynchu» soimoni», Pomphorhyn¬ 
chu» iaevi» (?); 

Coregonui oxyrkynckus : Acanthocepholus lucii (?), Metechinorhynchu» tolmoni»; 

Corego nu» lord imita : Metechinorhynchu» salmoni»', 

Coregonui ussuriensis : Acanthocephalu» curtua; 

Coregonus toartmanni : Pomphorhynchu» lue vis; 

Proiopium cylindracrum quadrilatérale : Leptorhynchoide» thecatua. 

Famille des Thymallidae : 

Thymallus arcticus : Metechinorhynchu» cryophiiua; 

Thymallus ikymaüu* (•= Thymatlui vulgarii — T.vexiUifer) : Acanthocephalu* lucii, Acantho- 
eepholue onguillue, Metechinorhynchus salmonis (?), Metechinorhynchu» tmttae, Pompho- 
rhyuchur laevis, Pieudoechinorhynchus clavula; 

Thymallus tp. d'Argentine : Echinorhynchu» (». I.) bipenni». 

Famille des Oimeridac ; 

Oimmu epirlonus : Echinorhynchu» gadi (?), Metechinorhynchu* »almoni*(?), Pomphorhynchu* 
laevi» (?) {juvénile»], Pomphorhynchu» tereticolli», P»endochinorhynchu» clavula; 

Oimrrus mordax : Leptorhynchoide» thecatus. 

Sous.ordre du MORMYROtDEl. 

Famille de» Mormyridae : 

Gnathoncmui cyprinaides : Megiilacantha horridum. 

Sous-ordre des ESOXOIDEI. 

Famille des Esocidae : 

Eso* luciui : Acanthocephalu» anguillae, Acanthocephalu» lucii, Echinorhynchu» gadi (?), Lepto- 
rhynchoide» thecatu» (immatures), Metechinorhynchu» falmoni», Metechinorhynchus truttae, 
Pomphorhynchu: laevi», Pseudoechinorhync.hu» clavula; 

Eso* mosqoinongy ; Leptorhynchoide» thecatu», Pomphorhynchu» hulboeoiU; 

Esoxniger : Leptorhynchoide» thecatu»; 

Eiox reicherii : Acanthocephalu» curtu», Acanthocephalu» tenuirostri» ; 

Esox retkulams : Leptorhynchoide» thecatua; 

Eiox vermiculatus : Leptorhynchoide» thecatu»; 

Eiox »p. ; Acanthocephalu» jackaoni. 

Famille de» Umbridae : 

timbra iimi : Leptorhynchoide» thecatu». 

Soui-ordré des MYCTOFIIOIDEI. 

Famille de» Synodidoe : 

Synodui fourni ; Pomphorhynchu» tereticolli», Serraient!» eagittlfer (juvénile»). 

Sout-ordn drs ATELEOPOIDEI. 

Familie de» Ateleopidae : 

Milanoglora rentrait» (nec Melanoglata) : Echinorhynchu» melanogtaeae. 

Ordre des TETRAODONTIFORMES. 

Sous-ordrr des TETRAODONTOJDEI. 

Familie des Tetrnodontidae : 

Lioiaccui reisuriensis : Acanthocephalu» curtu» ; 

Sphoiroides kumu : Echinorhynchu» (». I.) sp. ; 

Tttraodon lagocephalui : Rhodinorhynchus lintoni. 

Ordre des CYPRIMFORMES. 

Soui-trdn des CHARAC0IDE1. 

Famille de* Characidae : 

AUstes dente x : Paragorgorhync.hu* albertianu»; 

Brvron hilani ; Meterhiuorhynchu» hriconi; 

Hydrocyon fontwli : Paragorgorhynchue albertianu» ; 

Mylinae (?) »p. ; Metechinorhynchu» gomo»i; 

.Vfy/o»»oino paraguayensii ; Metechinorhynchu» «alobrensie- 
Fiaractui hrachypomus ; Metechinorhynchu» jucundu» ; 

Triporrfuuj paroumsix : Metechinorhynchu» paranensie ; 

Characinidat ip. : Metechinorhynchu» gome»i. 

22 . 
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Soiu-ordre de, CYPRINOIDEI. 

Famille dce Catostomidae : 

Corviode, carpio : Leptorhynchoide» thecatu», Pomphorhynchu» bulbocolli; 

Cofosfomuj commenoni : Aconthocephalu» jacksoni, Fesaicnb* vancleavci, Leptorhynchoide* 
thecotus, Pomphorhynchu* bulbocolli; 

Erimymn succtta : Leptorhynchoide* thecatu»; 

Hypentelium aigrirons ; Leptorhynchoide» thecatu»; 

Icliobus bubalus : Leptorhynchoide» thecatu», Pomphorhynchu» bulbocolli; 

Jcirofciis Urui : Pomphorhynchu» hulbocolli; 

Moxosloma rubrtqucs : Leptorhynchoide! thecstus. 


Famille de» Cyprinidac : 

Abramis baüerus ; Acanthocephalu» anguillae, Pomphorhynchu» Inevii; 

Abramis brama : Acanthocephalu» onpuillae, Acanthocephalu» lueii, Metechinorhynchus sal- 
moni», Pomphorhynchu» laevi», Pieudoechinorhynchu» clavula; 

Abramis sapa : Acanthocephalu» anguillae, Pomphorhynchu» laevi»; 

AcarUhobrama terraesoncta, : Acanihocepholua fluviatili»; 

Alburnus alburnus ; Acanthocephalu» anguilloe, Pomphorhyuchu» laevi»; 

Alburnus bipunctatu, : Acanthocephalu: anguillae, Pomphorhynchu» laevi»; 

Aspius aspius : Acanthocepholn» anguilUe, Acanthocephalu» lucii, Pomphorhynchu* laevi»; 

Barbu, accrntnsis : Pomphorhynchu» laevi»; 

Barbus barbus ( ** Barbus Jtuvialilis) : Acanthocephalu* anguillae, Acanthocephalu» lucii, Pom¬ 
phorhynchu» laevi»; 

Barbus brochycephalus ; Pomphorhynchu» laevi»; 

Barbus capilo : Pomphorhynchu: laevi»; 

Bar&uj goktschaicus : Pomphorhynchu» laevi»; 

Barbus m ridionalts : Aconthocephalua haranti; 

Barbus plrbtjus : Pomphorhynchu» laevi»; 

Blicca bjorkno : Acanthocephalu» anguillae, Aconthoccphalur lucii, Metechinorhynchu» salmoni», 
Pomphorhynchu» laevi»; 

Carussius auratus : Acanthocephalu» tenuiroatri», Cathayacanthu» exili»; 

Carassius carassius ; Acanthocephalu» anguillae, Acanthocephalu» minor, Cathayacanthu» exilis 
Chalcalburnus cholcoidc : Pomphorhynchu* laevi»; 

Chanodichthys trythroplerus : Acanthocephalu» curtu», Acanthocephalu» tenuiroatri», Echino- 
rhynchoide» dogieli; 

Chanodichthys macropus : Micrancanthorhynchinn motomurai; 

Chondrostoma muu» : Pomphorhynchu» loevu; 

Ctenopharyitgodon idrilo : Metechinorhynchu.* cryophiln»; 

Cyprinus carpio : Acauthocephalu» anguillae, Acanthocephalu» curtu», Acanthocephalu» lucii, 
Acanthocephalu* opiariidhthydi», Acanthocephalu» tenuiroatri», Leptorhynchoide» thecatu», 
Pomphorhynchu» laevi», Pomphorhynchu» hulbocolli; 

Cyprinus orbula : Pomphorhynchu» laovi»; 

Dipfycfcu» dybowrkyi : Pomphorhynchu» laevi»; 

Elopichthy, bambusa : Acanthocephalu,* tcnuiro*tri»; 

Gardonus rutilus ( — Lruciscus rutilus - Rutilus rutilus) ; Acanthocephalu» anguillae, Acan¬ 
thocephalu» lucii, Metechinorhynchu* salmoni», Pomphorhynchu» laevi», Purudoechinorhyn- 
ehu* clavula; 

Gnathopogon elongatus : Acanthocephalu» opsariichthydi»; 

Gobi» slongatu, ; Acanthocephalu» op»ariichthydi»; 

Gofrio gobio (- Gobie ftuviotilit) : Acanthocephalu» anguillae, Acanthocephalu» Incii, Pompho- 
rhynchus laevi», Peeudoechinorhynchut clavula, Pieudoechinorhynchu* cinctulu»; 
Hemibarbus barbus : Acanthocephalu-* opsariichthydi»; 

Hnrmhorfcur labto ; Acanthocephalu» parallelotcsti», Echinorhynchoide» dogieli; 

Hybapsis storrrianu, : Leptorhynchoide» thecatu.*; 

Lruciscus agassiti : Pomphorhynchu» laevi»; 

Ltuciscus cavrdanus : Pomphorhynchu: laevi»; 

Ltuciscus cephalus : Acanthocephalu» anguillae, Pomphorhynchu» laevi», Pieudoechinorhynchu» 
clavula; 

Ltuciscus hakontnsis : Acanthocephalu» opsariichthydi»; 

Issucitcus idbarus : Acanthocephalu» anguillae, Metechinorhynchu» salmoni», Pomphorhyuchu» 

Leuciscus (Idus) idu» ; Acanthocephalu» anguillae, Acanthocephalu» lucii, Echlnorhynchu» 
gadi (??), Metechinorhynchu» «almoni», Pomphorhynchu» laevi», Faeudoechinorhynchu» 
cinctulu», Pieudoechinorhynchu» clavula; 

Leuciacu» iUyricus : Acanthocephalu* lucii, Pomphorhynchu* laevi»; 

Ltuciscus lruciscus ( •=■ Leuciscus vulgaris) : Metechinorhynchu» »almoni», Pomphorhynchu» 
laevi», P*eudoechinorhynchu* clavula; 

Ltuciscus xAmirfli ; Pomphorhynchu* laevi», Pomphorhynchu* perforalor; 

Leuciscus walccki : Acanthocephalu» tenuirostri», Metechinorhynchu» crypohllu», Pseudorha- 
dinorhynchu» leueiscu»; 

Nocomi* biguttatus ; Leptorhynchoide» thecatu»; 

Notsmigonus crysoleucas i Acanthocephalu» jackioni, Pomphorhynchu» hulbobolli; 

Opsariichthys unciroUris : Acanthocephalu» opsariichthydi»; 

Opsopocdus tmilias ; Leptorhynchoide» thecatu»; 

Parabramis ptkinensis : Acanthocephalu,* tenuiroatri», Paeudorhodinorhynchu» markewitchi ; 


Source : AANHN, Paris 
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Parabramia terminalia : Echinorhynchoide9 dogieli; 

PeUeu J cultratut : Acimthocepheiu» anguillae, Echinorhynchu» (e.l.) peleci; 

Phoxinus phuxinus : Acanthocephalue lucii, Pomphorhynchur laevie (larves); 

Phoxinua ncindarhnrri : Acanthocephalus opeariichthydie; 

Pscudaspiui Lptocephalus : Acanthocephalue tenuirostri», Pseudorhadinorhynchu* markewitchi, 
Pseudorhadinorhynchufi peeudaspii; 

Paeudorasboro pana : Acanthocephalus opsariichthydis, Acanthocephalus tenuirostris ; 
Scardinius eryl/iropkthaimus : Acanthocephalue anguillae, Acanthocephalue lucü, Metechinorhyn- 
ehus Imlmonis, Pomphorhynchue laevie; 

Schùopycopsi* hotlovi ; Metechinorhynchus alpinue ; 

Schizopygopaii atoliczhoe : Acanthocephalus keshmireusis; 

Schizothorax patudoakaaitnsia isaykkuli : Pomphorhynchue perforatûr; 

Sehitolhorax »p. : Echinorhynchu» (*. 1.) oriental»; 

Semotilus atramaculatus : Acanthocephaloide» jack-oni, Leptorhynchoide» thecatue.; 

Squalitts ip. (hetsin de l'Amour) ; Acanthocephalus curtu? ; 

Tincn tinca ( = T. vufgarûr) : Acanthocephalue anguillae, Acanthocephalus graciliacanthue, 
Acanthocephalus lucii, Pomphorhynchur lacvis; 

Varicorhinua eapona sevangi : Metechinorhynchui haeri, Pomphorhynt-hu» koatylewi; 

Vimba vimbo Acunthocephalu» nnguillae, Acanthocephalue lucii, Metechinorhynchue ialmonia, 
Pomphorhynchue laevis; 

XtsnocyprD mtcrolepi* ; Acanthocephalue tenuiroatrie; 

Zacco platypua ! Acanthocephalue opsariichthydis, Micracanthorhynchina motomuroi; 

Zacco ummincki : Micracanthorhynchina dakusuiengis, Micracanthorhynchina motomurai; 
Zacco ip. ; Micracanthorhynchina motomurai. 

Famille dea Cohit idae ; 

Botta bcrdi ; Pomphorhynehu* -p; 

Botia curia ( • Hymcnaphysa c.) ; Acanthocephalue opeariichthydie; 

Co&iiis barbatulo ( — Nttnachiltis barbaiula) : Acanthocephalue anguillae, Acanthocephalue lucii, 
Pomphorhynchue laevis; 

Cohiiù barbatulo toni : Sachalinorhynchue ekrjubim; 

Cobitit tamia : Pomphorhynchue lac vie; 

Miagurnut anguiUicaudatua : Acanthocephalue opeariichthydie; 

Miagurnua foaailit : Tcnuiproboecie raiegumi; 
iVemachitue kuaJunirensis : Pomphorhynchue kœhmireneie. 

Soua-ordn- dta SILUROWEl. 

Famille des Ariidae •• 

Ariut jclla ( = Tachyiurtu j.) ; Indorhynchue indicue; 

Galtichthyt jclia : Eorgorhynchu» médius, larve» de Serraeentie eagittifer; 

Oatcogencioaua militari « j Indorhynchue iudicne, Cleavelue secunduo. 

Famille de» Doradidae : 

Dorât rmtatui ; Paracaviaoma impudica; 
lihinodorat niger : Paracavieoma impudica. 

Famille de» Plotosidae t 

Plotoaut anguilioria : lieteroeentie plotosi, Longicollum alemniscue; 

Ptotosua caninua : Arhythmaconthue aeptecanthue, Cleaveiu» «ecundue, Paracanthocephaloide» 
tripnthii. 

Famille de Siluridae : 

Siturua glania : Acanthocephelu» anguillae, Acanthocephalus lucii, Echinorhynchas gndi (?), 
Pomphorhynchu» laevie, Pseudocchinorhynchue cinctulu», Pseudoechiuorhynehus clnvula; 
Paratilurut aaotua : Acanthocephalus curtue, Acanthocephulue gotoi, Acunthocephalu» opeariich¬ 
thydie, Acanthocephalus tenniroetrîe, Longicollum nlemni«cue, Longicollum pngrosomi, 
Pseudocchinorhynchue par.rùluri. 

Famille dee Bagridae : 

Bagru» bayod : Paragorgorhyuchue albertianue; 

Chryaichatya ep. : Arhythmorhynchu* (e. 1.) eiluricola; 

Gtphyroglania 1 p. : Arhythmorhynchu» (s. 1.) siluricola; 

Leiocoaah uaauriensia : Acanthocephalue curtus; 

Ptlttobogrua nudierpa : Echinorhynchu» cotti; 

Ptaudobogrua fluvidraco : Acanthocephalus tenuiroetri». 

Famille dee Ameiiiridas : 

Amelurus colin (=■ Amciurua ncbuloaua) : Leptorhynchoidec thecatus, Pomphorhynchue hulho- 
colli; 

Amtiurua catua mormtratat ; Leptorhynchoidee thecatus; 

Amciurua mrlus 1 leptorhynchoidee thecatue, Pomphorhynchue bulhocolli; 

Amciurua natalia 1 Leptorhynchoidee thecatus, Pomphorhynchue hulbocolli; 

Icitdurut locnatria punctotu» ! Leptorhynchoide» thecatus; 

Iculuriu ncbulosu* : Acanthocephalus jackeoni; 

Ictolurw punctalua : Acanthocephalue diras; 

Noturus flavua 1 Leptorhynchoid-s thecatue; 

Pilodttlia olivarù (le genre PilodiciD n’eet pas valide) ; Leptorhyncholdcs theeatu»; 

Schilbrodft mollit : Leptorhynchoidee thecatue. 


Source : MNHN, Pans 
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Famille de» Schilbeidae : 

Schilbt mystut : Paragorgorhynchus albertianu». 
Famille de» Pangasiidne : 

Pangaiius pangusiui : Cleavciu» prashadi. 


Ow.be des ANGU1LLIFORMES. 
Sou»-ordr. <U j ANCUILLOIDEI. 
Famille de» Angaillidae : 


Anguilla boitonientit : Leptorhynchoide» thecatu»; 

Anguilla chrysypa ( <= ri- rostraia) ; Acanthocephalu» jm-ktom, Mctcelûnorhynchu» coregoni, 
Metechinorhynchus salmoni» (?), Leptorhynchoide» thecatu»; 

Anguilla japonica : Acanthoceph-dua gotoi, Lengicollum alemnitcu»; 

Anguilla reinhardti : Teloacnti» australiens»; 

Anguilla vutgaris ( = Anguilla anguilla) : Acanthocephalu» onguillae, Acanthocephalu» lucii 
Acanthocephalu» laterali», Acanthocephaloides propinquu», Acanthocephaloides inexaiwatu»' 
Echinorhynchu» g.odi, Metechinorhynchu» salmoni» (?), Pomphorhynchu* laevi», Pomphor- 
rhynchu» tcreticoUi», Pfeudoecbinorhynchu» clavula. 

Sous-ordre drt CONGROÎDEI. 


Famille de» Congridae : 

Ctmgcr myriaster : Echinorhynchu» yamagutü; 

Conger eongtr ( = Conger vulgarit) ; Acanthocephaloide» propinquu*, Echinorhynchu» gadi (?). 
Oiu.be DES PERC0PS1 FORMES. 

Famille de» Percop»idae : 

Percopsit omiscomaycUM ; Leptorhynchoide» thecatu». 

Ordre des BÉLONIFORMES. 

Son*-ordre de» BEL0N01DEI. 


Famille des Belonidae ; 

Btlam btlone ( - B. acu, B. vulgaris) : Acauthocephalu» lucii (?), Echinorhynchu» eadi 
Pomphorhynchu» tcreticoUi», Rhadinorhynchu* pristi». Teloaenti» molini; 6 ' 

Tyloturut acut ( = Tyiosurus carn'basu») : Uhidiuorhynchu» ornatus; 

Tyloturut schismatorhynchus : Rhadinorhynchu» omatu» (î). 

Famille de* Scombresocidae : 

Cololabit saira : Rhadinorhynchu» cololahi». 

Sou»-ordre dr. EXOCOETOIDEI. 


Famille de» Hemirhoraphidee : 

Utmirhamphut inttrmtdius : Micracanthorhynchinn hemirhamphi; 

Hemirhamphus (Hyparhamphus) »ayori : Ailorhadinorhynchu» »e*mentetus, Micracanthorhyn- 
Rtporhamphut mdanochir : Micraconlhorhynchina hemirhamphi. 

Famille des Exococtidae : 


Exocostus txilimtit : Rhadinorhynchu» prâti» (?); 
Exocoelus vaillant : Teloeenti» molini (?). 

Ordre des GASTÉROSTÉ1 FORMES. 


Famille des Ga»tero»teidee ; 

Culaea inconstant ( — Ecalia inconstant) : Leptorhynchoide» thecatu»; 
Casttrosteus aculcalut ; Acanthocephnlus lucii, Metcchinorhynchu» salinoni», 
lacvi», Pteudoechinorhynchu» ciavula, Teloscnti» exiguus; 

Pygotteus pungitiut : Acanthocephalu» cortus. Leptorhynchoide» thecatu*, 
lacvi»; 

Spinachio imlgoris ; Echinorhynchu» gadi (7). 


Pomphorhynchu* 
Pom phorhyn chu» 


Ordre de» MÜGILIFORMES. 

Famille de» Sphyraenidae : 

Sphyraena tptt ( “ S. imlgaris) ; Acunthocepholoû 
Famille des Mngilidae ; 


Mugil ctphalus ; Pararhedinorhynchu» tnugili». 
Famille de» Atherinidae -, 


propinquu». 


Atherina klpsetus • Teloientis rxiguu», Telosenti» molini; 

Alhtrina pomica : Telosenti» exiguus; 

Chirostoma microlepidatut ( - Atktrinichthyt m.) ; Acanthocephalu* (?) tumeicen», Iletrrovnti 
hetfraeanthu*. 


Ordre de* POLYNÉMI FORMES. 

Famille de» Polynemidae : 

Galooidtt decaJactylut : Rhadinorhynchu» cadenati; 

Polyncmusoctontmui( — Polydactyltu o.) : lUioBCnti» furratu» (immatures), Dollfuacnti» chandlcri- 


Source : MNHN, Paris 
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jPolynemus srxtarius ( — Polydaotylus ».) : Raosenti» polynemi ; 
Pnlynemut hrptadaclylus ; Rhadinorhynchus polynemi. 

Ordhe dks CYPRINODONTIFORMES. 

Famille de» Cyprinodontidae : 

Fundulus chrysotus : Leptorhynehoide» thecatus; 

Fundulus diaphanus mrnona : Leptorhynehoide» thecatu»; 

Fundulus dispar : Leptorhynehoide* thecatu*; 

Fundulus grandis : Dollfuienti» chandleri, Leptorhynehoide» thecatus; 
Fundulus majalU : Leptorhynehoide» thecatu»; 

Fundulus notatus : Leptorhynehoide» thecatu*; 

Fundulus similis : Leptorhynehoide» thecatus. 

Famille de» Orcstiidae : 

Ortslias tschudii : Echinorhyncbu» (“. 1.) orestiae. 

Famille de» Poocüidae : 

Gamtusio affinis : Leptorhynehoide» tbecatus; 

Gamfcusio affinis holbrooki : Leptorhynchoides thecatus. 


Ordhe des GADIFORMES. 


Famille de» Mncrouridne : 

Cotlorhynchus coelorhynchus : Euzetacanthu» simplex (?). 

FamUle de* Gaidropsaridae : 

Gaidropsarus cimbrius : Echinorhynchu.» gadi (?); 

Gaidropsarus muslclus ( = MottUa miulela =■ M. quinquerirrata) : Echinorhyncbu» 
norbynchu» gadi (?), Echinorhynchu* leidyi; 

Gaidropsarus tricirralus ( = Onos trUirrata = MottUa ».) : Echinorhynchu» calloti. 
Famille de» Mcrluciïdae : 


Echi- 


Merlangtis nurlangus : Echinorhynchu» gidi, Pomphorhynchus lacvi» (?); 
Merluccius vulgaris : Echinorhynchu* gadi (?), Pomphorhynchus tereticolÜ»; 
Merluccius sp. : Aspersentis johni; 

Merlucdus »p. : Gorgorhynchu* rohertdollfuei. 

FamUle des Cadidae : 


Borrogadus saida : Echinorhynchu* gadi; 

Brosmo bronmr ; Echinorhynchu» gadi; 

EUginus navaga : Echinorhynchu» gadi; 

Gadu* eallans : Echinorhynchu» gadi; 

Gadus cruentatus : Acanthocephaloides inc 

Gadus macrocepholus : Echinorhynchu» eclcbaumi; 

Gadus morrftua ( = G. callarius) ; Acanthocephalu» lucii, Echînorhynchus gadi, Echinorhynchu» 
roncleavei, Leptorhynehoide» thecatus, Metcchinorhynchu» tnlmoni», Pomphorhynchus 
laevi», Pomphorhynchus tereticolii», Pscudoechinorhynchu» clavula, Rhadinorhynchus 
pristis (?)•, 

Lola vulgaris ( <- Lola lotta) : Ancathocephalu» anguillae, Acanthocephalu» lucii, Echinorhynchu» 
gadi (?), Metcchinorhynchu» rhénane», Psendoochinorhynchu» cinctulu», P*oudoechinorhyn- 
chu» clavula, Pomphorhynchus laevi» ; 

Lola vulgaris maculosa : Leptorhynehoide* thecatus; 

Lotella phycis : Echinorhynchu» di»»imili», Echinorhynchu» gadi (?), Echinorhynchu» lotellae; 

Molanogrammus acgkfinus : Echinorhynchu» gadi, Echinorhynchu* attenuatus, Rhadinorhynchus 
prietis (?); 

Micro*«dits proxintus : Echinorhynchu» gadi; 

Microgadus tomcod : Acanthocephalu» jnchsoni, Echinorhynchu» gadi; 

Micromisistius pautassau : Pomphorhynchus tercticoilis; 

Moka byrkolarsgs ; Echinorhynchu» gadi (?); 

Moite» molva ( > Moka vulgaris) : Echinorhynchu» gadi; 

Odoniagadus tuxinus : Acanthocephaloides incrassatu», Acanthecephaloide» propin quus (?) 
[probablement A. kottylnd); 

Pollachius pollachius ( — Gadus pollackius ) ; Echinorhynchu* armorieanus; 

Pollachius virons ( = Gadus virons = Gadus carbonorius) : Echinorhynchu» gadi (?); 

Eaniccps raninus : Echinorhynchu* gadi; 

Tkeragra chalcogramma : Echinorhynchut cckbaumi; 

Tritoptrrus mînuiu* ( - Gadus minutas) : Acanthocephalu» lucii (?), Echinorhynchu» gadi (?), 
Aconthocepholoidc incrassatu», Pseudoochinorhynchus clavula; 

Urophycis trnuis ; Echinorhynchu» gadi (?). 


Ordre des LAMPRIDIFORMES. 

FamUle de» Regalecidao : 

Jfegolrcus glesnt ; Rhadinorhynchus pristis (?). 

Ordre des ZEIFORMES. 

Famille des Zeidae : 

Zrnopsis conchiftr : Serrssenti* sagittifier; 

Zeus faber : Acanthocephaloides propinquu», Echinorhynchu* (s. 1.) umiger. 


Source : MNHN, Paris 
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Ordre des CORYPHAENIFORMES. 

Famillo de* Bramidae : 

Brama r tsji : Rhadinorhynchui priiti» (?). 

F amill e de» Coryphnenidae : 

Coryphaena hippums : Rhadinorhynchui dujardini, Serrwenti» sagittifer. 

Ordre des PERCIFORMES. 

Sous-ordrr des PERCOIDEI, 

Famille de* Serranidae i 

Ontrapriites striatm { — Serronu* atrarius) ; Serrafentii «agittifer; 

Cratinus agussixi : Gorgorhynchu» lepidu»; 

Paralabrax humeralis : Gorgorhynchu* clavatua; 

Serranus scriba : Serraient!* ■agittifer; 

Serronu* tp. ; Cavisoma magnum. 

Famillo de* Epinephelidae : 

Csphaiopholis tatniops : Serrasenli* sagittifer; 

Epinrphelu s akaara : Gorgorhynchu* epinepheli; 

Mycteroperca apua : Gorgorhynchu» media* ; 

Slureolepit itchiginagi ischirinagi : Echinorhynchu» gadi (?). 

Famillo de» Oligoridae : 

Latealabrax joponieus : Gorgorhynchu* entoi, Mctorhidiriorhynchu» lateolobracis. 

Famille dei Moronidæ : 

Dicentrarchus lineatus : Echinorhynchu* gadi (?), Pomphorhynchu* tereticollia ; 

Lepibrma chrysops : Leptorhynchoide* thecatua; 

Mororu labrax ( =» Labrox lupus) : Acunlhocrphnlu* lucii, Acanthocephaloido* incraasatu* 
Acanthocephaloides propioquus, Telosentia molini; 

Roecus amerUanus : Leptorhynchoide» thecatua; 

Roccus interruptus : Leptorhynchoide» thecatua; 
lloccus saxatilis ; Pomphorhyuchua rocci; 

Latts albertianus : Poragorgorhynchua nibertianu». 

Famille dea Ccntropomidao : 

Centropomus fuscus ; Serraaentia sigittifec (?). 

Famille de* Knhlidae ; 

Nannoptrca prmeUiaris { — Micrapsrea p.) ; Leptorhynchoide» thecatua. 

Fumille de* Centrarchidao ; 

Ambloplitu rupeslris : Leptorhynchoide* thecatua, Pomphorhyuchua huihocoUi; 

Chamobryttus coronarius : Leptorhynchoide* thecatua; 

Enneacanthus glariosus : Leptorhynchoide* thecatu*; 

Eupomotis gtbbosus : Leptorhynchoide* thecatu*; 

Hrlioperca incisor : Ac mthoceph du* dirua; 

Huro saimoidt» : Aconthocephalu» dirui, Leptorhynchoide* thocatug; 

Lepomis ouritus : Leptorhynchoido* thecatu*; 

Lepomis cyonellus : Leptorhynchoide» thecatu*; 

Lepomis gibbosus : Acsnthocephalu* jacksoni, Fe*»iienti* vancleavei. Leptorhynchoide* thecatu» • 
Lepomis humilie ; Leptorhynchoide» thecatua; 

Lepomis macrorhinie : Leptorhynchoide* thecatu*; 

Lepomis megalotis : Leptorhynchoide* thecatu*; 

Lepomis microlophus : Leptorhynchoide* thecatu*; 

Lepomis paUidus ; Leptorhynchoide* thecatu*; 

Lepomis punetatus minialus r Leptorhynchoide* thecutua; 

Lepomis punetatus punetatus : Leptorhynchoide* thecatua; 

MUropttrus doiomieui : Leptorhynchoide* thecatu*, Pomphorhyncfaua hulbocolli; 

Pomoxit annulait s : Leptorhynchoide! thecatua, Pompborhynchu* hulbocolli; 

Pomoxis nifromaculaïus : Leptorhynchoide» thecatua; 

Pomoxis sparoidts : Leptorhynchoide* thecatua, Pomphorhyuchua huihocoUi. 

Famille de* Percichthyidae ; 

Pcrcichthys trucha : Acantbocephalu* (î) tumeacena. 

Famillo de* Etheoatomidoe : 

Boleotama ntgrum : Leptorhynchoide* thecatu»; 

Boleosoma nigrum olmslëdi : Leptorhynchoido» thecatu*; 

Catanolus flabdlaris linealatus : Leptorhynchoide* thecatu*; 

Hadropterus mandatas : Leptorhynchoide* thecitui; 

Percina caprodes : Leptorhynchoide- thecatu». Pomphorhynchu* huihocoUi; 

Poscilichthys eaeruleus ; Leptorhynchoide- thecatua; 

Potcilichthys exilis ; Leptorhynchoide* thecatu*. 


Source : MNHI\t, Paris 
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Famille de» Percidne : 

Acrrina ctrnua ( = Accrino vulgarU) : Acanthocephalui angnillne, Ac/inthocephiUm lucii, Eehi- 
norhynchut gadi (?), Metechinorhynchui lilmonia, Pieudoechinorhynchm cinctuhii, Fleu¬ 
ri oeckinorhynohiir clavula, Pomphorhynchui laev», Pomphorhynchu» tereticollii; 

Acerina • chrottler ; Pomphorhynchui laevi*, Pomphorhynchui tereticollii; 

Perça jlavcsccns : Acanthocephalui jachioni, Leptorhynchoidee thecatua; 

Perça fiuvialilit : Acanthocephalufi nngniUac, Acauthoceph tlui lucii, Metechinorhynchui >al 
monii, Pomphorhynchm lævis, Pieudoechiuorbyncbua clavula, Leptorhynchoidef thce.tus; 
Sonder luciaperca : ÀcnnthocephnluB anguiilae, Acanthocephalua lucii, Metechinorhynchui aai- 
monii, Pomphorhynchm laevii; 

Sonder volgensit : Acanthocephalna lucii, Paeudoechinorhynchua cinctulua, Pieudoechinorhynchua 
clavula; 

Seiioslcdion canadentr : Leptorhynchoidef thecutm; 

Stizottcdion vitreum ; Leptorhynchoidef thecatua; 

Stiiottrdion vitnum glotteum : Leptorhynchoidea thecatua; 

Zingtl ui per ( - Aspra asper — A. t’ulgar») ; Pomphorhynchue laevii. 

Famille dea Otolithidae : 

Cettrmns annarius ( = Cynascion arenariut) : Dollfuientii chondlcri; 

Cutraua regalit ( — Cynascion regalit) : Pomphorhynchue tereticollii, Rhadinorhynchua tenuic- 
omii, Serraient» lagittifcr; 

Pama pama : Cleaveiui lecundua. 

Famille de< Sillaginidae : 

Sillago lihama : Longieollum pagiOiOmi. 

Famille dei Pomatomidae ; 

Pomatomtu saUatrix : Rhadinorbynchui cadenati, Serraientii lagittifer, Teloeeutii molini (?) 
ou Rhudmorhyncbna tenuicomii (?). 

Famille dei Rachyceutridae : 

Rochycnuron canadttm ( » Elacatr nigra) : adultes de Serrmentia irgittifer. 

Famille dei Corangidae : 

Caesiomorut glaucut ( = Lichia glauca) : Longicollum riouxi, Pomphorhynchue francoitae, Rhadi¬ 
norhynchui cadenati; 

Carangidai tp. : Rhadinorhynchua africanus; 

Caranx chrytot : Gorgorhynchoidci elongatua; 

Caranx georgianue : Rhadinorhynchne iclkirlci; 

Caranx hippos : Gorgorhyuchoides elongatua; 

Caronx merterui ; Rhadinorhynchua carongif; 

Caranx trarhurua ; Pieudoecïrinorhynchui clavula (?); 

Caranx crltbenaie : Gorgorhynchui cclehemia; 

Hynnit goreenaù ; Rhadinorhynchui cadenati; 

Naucratu ductor : Rhadinorhynchua ep. in Baylii 1944, Scrraaentii lamelliger; 

Seriola grand if : Amtralorhynchui tetramorphacanthui; 

Sirioio faUala : Gorgorhynchoidef elongatua; 

Strioia lalandi : Gorgorhyuchoides elongatua ; 

Seriola quinqusradiata : Rhadinorhynchua ieriolae; 

Siriola xonata ; Rhadinorhynchui tenuicomii; 

Strioia ■ p. : Tegorhynchui pectinoriu»; 

Trochinotus fabattis ; adultee de Serriuentii lagittifer (in Ward 1951); 

Trarhinolut gorttnsis ; Rhadinorhynchua endettât! ; 

Trarhurui drclivit ; Acnnthoeephalua haatae; 

Trachurus japonicut : Neorhadinorhynchua nudua, Rhadinorhynchui trachuri; 

Trachuru* novaeudandiar : Auetralorhynchui tetramorphacanthui; 

Trachurus trrcai ; Rhadinorhynchua cadenati. 

Famille dei Lohotidue : 

Lobâtes lurinamonsis : Lengicollum alemniicui, Rhadinorhynchui teuuicornii. 

Famille dcf Lutjanidae ; 

Ltujonus jocu ; Gorgorhynchm cablei; 

Lutjanus jahnii ; Serraient» chauhani: 

Ltujanus rutselli ; Longicollum alemniicui. 

Famille dei Nemipteridae : 

Gymnocranius grisent : Lengicollum pugrotomi; 

Synagris tp, : Gorgorhynchui celebennii. 

Famille dei Pomodasyidae ; 

Anisotnmus virginicus : Dollfuientii longiipinue; 

Orthopriuis chrympetrut : Dollfuwntii ehandleri; 

Parapristipoma trUineatum : Longicollum pngrosami; 

Pomadasyt hatta : Acnntbocephalui haitac, Metechinorhynchui trutue (lie!) fide Southweil 
et Macfie 1927; 

Priitipamus octolinratus : Echinorhynchni ip. ; 

Pristipomut tuiüus : Rhndmorhynchni eadenati; 


Source : MNHN, Paris 
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Famille Je» Sciaeuidue : 

Aplodinotus grunnietu : Aeanthocephalus diras, Fessisentis fcssue, Leptorhynchoide» thecatus, 
Pomphorhynchu» bulhocolli; 

Itairdî 'Ua chrysoura : Rhadinorhynchu» pristii (?); 

Corvina gaina ( = Johnius go ma) : Ecbinorhyncbu» gsdi (?); 

Corvina timbra ( - C. nigra) : Acanthocephaloide» incrassatu»; Acanthocephaloider propinquu»; 
Imrimui fascinait : Hhuiinorhynchui temiicomis; 

Ltioslomus zanthutus ; Dollfusentis chmndleri, Khadinorhynchus priât» (?); 

AfrnjteürAua amrricanut ; IHiosenti* fnrcntus; 

Menticirrhus littoralis i Hliosenti» furcatu»; 
üfrnlicirrhus saxalitis : Hliosenti» furcatue; 

Micrnpagon undulatus : Dollfiiscntii cbandleri, lllioieutie cetratus, Serraient» ««gittifer; 

Sciaena aquila : Acanthoccphsloide» propinquua, Pomphorhynchu» tercticollis, Khadinorhynchus 
cadennti, Serraient» aagittifer; 

Sciaena «cUegiii : F.ehinorhynchn» gadi (?); 

Umbr'ma arrosa ; Acanthocephaloide» propinquu»; 

Umbrina roncador : Illioientie cetratus; 

Vmbrina tteindachncri : Purac inthocephaloide» chabanaudi. 

Famille de» Gerridae ; 


Gerrss cinmtu : Dollfuientis heteracanthu». 

Fumille do» Oplegcathidae : 

Oplegrtalhus fatcialus ( = Hoplegnalhus = lloplognalus) : Longicollum pngroeomi. 

Famille des Mullidae ! 

Mult as barbai us : Euzetacanthu» simplex; 

Muliut surmuletus : Euzetacanthns limplrx, Breizacunthus chabaudi, Breizacunthu» irenae; 
Upeneichthys porosut : Hliosenti» edmondsi; 

Upencus martinicus : Dollfu»entii ctenorhynehu». 

Famille de» Sparidae ; 

Chrysaphryi unLcoior : Auttralorhynchu» tetramorphacunthu»; 

Dente* dentrx (D. vulgaris ) ; Acanthocephaloide» mcrns-atus, Acanthocephaloide» propinquu» 
Rhadinorhync.hu» lintoni; 

Denis* filotui : Rhadinorhynchu» cadonati; 

Legodon rhomboïdes : Rhadinorhynchu» lintoni, Serraient)» lagittifer; 

Mylio auslralis (le nom de genre MyJi» n'e»t pa» valide) ; Longicollum edmondsi; 

Pagellus erythrinus : Acanthocephaloide» incrassatu». Acanthocephaloide» propinquus; 
Pngrojomui unicolor ; Longicollum pogroeomi; 

Sparus auslralis : Echinorhynr.hu» (». 1.) sp. ; 

Spams bcrda : Aeanthocephalus hastae; 

Sparus longispinus : Longicollum pagrosomi; 

Sparus macuîocephalus : Longicollum demniscu»; 

SlerwrlAe» chrysops ! Echinorhynchus gadi (?), Serraient» lagittifer; 

Roncador slearnsi : Illiosenti» cetratn». , 

Famille de» Scorpidae ; 

Mcdiaiun .a sp. ; Tegorhynchu» pectinariua. 

Famille de» Kyphonidao: 

Kyphosus elegans : Filiaoma bucerium; 

Kyphosus sectatrix ; Filisomn (idum. 

Famille de» Gircllidae; 


Koop» vulgaris ( — B. boops) : Rhadinorhynchu» cadeniti; 

Giretta tricuspidata G. simple z) ; Echinorhynchus (s. 1.) sp. 

Famille de» Scatophagidae ; 

Scatophagus argus ; Filiiomn hoogliensis, Filisomn indicum, Filisoma rizalinum, Filisoma acato. 
phagnsi, Longicollum alemniscui. 

Famille des CboctOdontidae ; 


Chactodon mamUae : Acanthocephaloide» dietinctu»; 
Microamthus Urigalue : Filiiomn inicrocauthi. 

Sou»'ordre des LABR01DEI. 


Famille des Embiotocidae : 

Dilrcma temmincki ; Rhadinorhynchus ditrematu. 

Famille de» Poraacentridae : 

Chromis marginalus : Pseudocaviioma chromitidi». 

Famille de» Labridae : 

Crenilabrus bcrgylala : Aeantocephalu» lucii (?),• 

Crenilabrus mtlops ; Acimihocepbalu» lucii (?), Echinorhynchus gadi (?), Pomphorhynchu» tere- 

Crcnilabrus ronralut ; Acanthocephaloide» incrasaatu»; 

Ctenolabrus rnpestris : Aeanthocephalus lucii (?), Echinorhynchus gadi (?); 

HospUabrut rniculatus (— Malacopterus r.) : Tegorhynchu* hrevi»; 


Source : MNHN, Pans 
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Labrus mixiixj : Acanthocephalus lucii (?), Echinorhynchus gadi (?); 

Labrut tineta : Echinorhynchu» (s, 1.) lahri dcl\ 

Lab'us tardas ( Labrus merula) : Echinorhynchu* (s.l.) urniser. 

Famille des Coridae : 

Carie julis : Acanthocephnlaide* distinctes ; 

Hemiutis bîvîttatus (*= Halichoeret b.) : Neocimthocephuloides spinicaudutus; 

Hemiutis poeciloplents Halichoerts p.) : Longicollum pagrosomi, 

Souj. ordre des TRACIIINOIDEl. 

Famille des Trichodontidne : 

Arctoscopus japonicus : Echinorhynchus gudi (?). 

Famille de* Trachinidae : 

TVaehinu* draco : Acunthocephaloides incraesatus, Echinorhynchus gndi (?); 

Trachinus radiatus : Serrasentie sagittifer. 

Famille des Ckaenichthyidae : 

CAoenieMiy» rfci nocrratus : As prr sentie megarhynchut; 
lilfginops maclovinus : Hypoechinorhynchu» mngellanicus; 

Parachaemchthyt georgionus : Asperaentii megarhynchus, Echinorhynchu» (s. I.) sp. 

Famille des Nototheniidue : 

NosolAwiio acuta ; Aeperwsntis megarhynchus; 

Nolothenia coriictps : Aspersentis megarhynchus, Echinorhynchu* (s. I.) dcbenhami, Metacantho 
cephalus campbelli; 

.YofotArnio cyanobrancha : Aspersenti» megarhynchu* ; 

Nototbfnia myxops ; Aapersentis megarhynchus; 

Piolotkenia rosiü : Aspersenti* megarhynchus ; 

Notolkcnw jp. : Aepersentj* megarhynchus; 

Trtmatnmus bcrnacchii : Echinorhynchus (». I.) debcnhami, Metacanthoccphahis Campbell! : 
Tremotamus hansoni : Aapersentis megarhynchus. 

Sous-ordrr de i CALLIONYMOIDEI. 

Famille des Collionymidae : 

CaWionymus altivelis : Hypoechinorhynchu* alaeopis; 

Callionymut calauropamus : Hypoechinorhynchus alaeopis: 

Collionvmus lyra (= C. dracunculus) ; Echinorhynchus gadi (?). 

Soiw-orriro des BLENNIOIDEI. 

Famille des Blenniidae : 

Blennius t’iriporus ; Echinorhynchu» (s. I.) hlenni. 

Famille des Anarhichadidae : 

Anarhickas luput : Acnnthocephalus anguillae (?), Echinorhynchus gadi (?). 

Famiile des Clinidae : 

La&rùomus nuehipinnis : Dollfusentis heterscanthus. 

Famille des Lumpenidae : 

Lumptnus fabricins : Echinorhynchu» gadi (?); 

Lumpenus lampetraefarmit : Echinorhynchus gadi (î), Echinorhynchus snlmonis (?), Poœpho. 
rynchu* tcreticolli». 


Pholis tamis : Pomphorhynchus laevis (?). 

Famille des Zoarcidue : 

Pachycarichihys obéras : Echinorhynchus ahyrsicoln; 

Zaarces vwiparus ; Echinorhynchu* gadi (?), Metechinorhynchus ealmonir (?), Pomphorhynchus 
tereticollis. 

Sous-ordre de, OPHIOWEI. 

Famillo des Brotulidae : 

Bothrorara s esta : Echinorhynchus yamagutii; 

Bratula barbota : Rhadinorhynchu» endettât! ; 

Neobythilrs macropus i Yomagutiscntis neohythites, Yamagutisentis rhinoplagusiae. 

Sons. ordre des ACANTHUROIDEI. 1 
Famille des Acanthuridae : 

Acanthurus fitscescens : Neorhadinorhynchus nipinoeus; 

Acanthnrus tirigosus : Cavisoma magnum; 

XesuriM scalprum : Neorhadinorhynchus aspinosue. 


I. Il y a ici trts certainement une err*ur liée au lait que les descripteurs ont utilisé le terme Truthj/s pour 
«Witgasr l’hfite. Or ce nom est pré ■ linnénn rt donc non valide. B s’applique d'uns parti des Acanthuridae et 
d’sutr* port b dos Siganidae. 


Source : MNHN, Paris 
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Sous-ordn du SIGANOIDEf. 

Famille de» Siganulae : 1 

Sigonu» /ujceiceru : Acanthocephaloide» japonicu», Neorhodinorhynchu» aapinoau», Longicollum 
pugrosorai ; 

Signnu* (ineoluj Neorhadinorhynchu» robuitui; 

Siganus oramin : Diploienti» amphacanthi. 

Sous-ordrt duBALISTOIDEI. 

Famille de» Bnliatidoe : 

Batistes aculeatus : Echinorhynchu» (». 1.) nilzschi (??). 

Famille dea Monacanthidae : 

Monocanthus hispidus ; Rhadinorhynchu» priât!» (?). 

Sous-ordre du SC0MBR01DEI. 

Famille de» Scombridae : 

Pneumatophoms japonirui : Rhadinorhynchu» zhukovi ; 

Scomber colias ; Rhadinorhynchu» cadenati, Rhadinorhynchu» lintoni; 

Scomber joponicus : Rhadinorhynchu» japonicu», Rhadinorhynchu» seriolae; 

5com6«r i mmbrus ; Echinorhynchu» gndi {?)), Rhadinorhynchu» lintoni. Rhadinorhynchu» tenui- 

Scombcromorus tritor : Rhadinorhynchu» cadenati. 

Famille de» Thunnidae : 

Aux i» vulgaris {=■ A. hiiu») Rhadinorhynchu» lintoni; 

Euthynnux aUettnatus : Rhadinorhyncho» cadenati, Rhadinorhynchu» katnuwoni», Rhadinorhyn¬ 
chu» vanclcavei i 

Eulhynmi» pelamys : Rhadinorhynchu» katiuwoni»; 

Euthynnus vagans : Rhadinorhynchu» katsuwoni» ; 

Euthynnus sp. ■■ Rhadinorhynchu» ornatu»; 

KoUritconiu pelamys : Rhadinorhynchu» ornatn», Raorhynchu» torebra, Raorhynchu» meyeri; 
IVrathunnus albocora : Rhadinorhynchu» cadenati; 

■Sordo larda : Raorhynchu» terchra; 

Thunnus maccoyi : Rhadinorhynchu» johnatoni; 

Thunnus thynnus ( => T. vulgari ») : Rhadinorhynchu» prittis (?); 

Thunnus sp. : Raorhynchu» inexipectatus. 

Famille de» Xiphiidae : 

Xiphias fladius : Echinorhynchu» »p. (». 1.) in Barhagallo et ürugo (1903). 

Sous-ordn du TR1CHIVROWEI. 

Famille de» Cempyiidee : 

Gcmpylus serpent : Gorgorhynchu» robertdolUuii ; 

Thyniiet autun ; Echinorhynchu» »p. (a. 1.). 

Famille de» Trichinridae : 

Lspidopus argyrus : Rhadinorhynchu» priitir (?). 

Sous-ordre du STROMATOIDEI. 

Famille de» Centrolaphidae ; 

Palinwichthys psreiformis : Rhadinorhynchu» tenuicorni». 

Sous-ordn des GOBIOIDEI, 

Famille de» Elcotridae ; 

Gobiomorus elehni : Acanthocephalu» anguillae, Acantbocephalu» curtue; 

Mogurnda obscura : Acanthocephalu» minor. 

Famille de» Gobiidae : 

Balhygobius 1 oporaior ; Dollfunenti» heteracanthu»; 

Charnogobius annularis urotosnia : Acanthocephalu» gotoi, Acanthocephalu» opioriichthydia- 
Gobius aphya : Acanthocephaloidc» propinquu»; 

Goiiiu auratus ; Acanthocephaloidc» propinquu». Echinorhynchu» (». I.) urniger; 

Goiiiw avertiensis : Acanthocephalu» lucii, Acanthocephalu» paronai, Acanthocephaloide» r»ro- 
pinquu», Pomphorhynchu» tereticollia; 1 

Gobius bieolor : Acnothocephaloide» propinquu»; 

Gobius cruentalus : Acanthocephaloide» propinquu», Acnnthocephaloide» incrasaatu»; 

"obius joso : Acanthocephaloide» incraaaatii», Acanthocephaloide» propinquu», Pom'phorhvnchn» 
tereticollia, Teloaenti» molini; 

Gobius Iota ; Acanthocephaloide» propinquu»; 

Gobius minutus : Pomphorhynchu» tereticolli»; 

Gobius niger : Acanthocephaloide» inrru.-atu», Acanthocephaloide» propinquu», Acanthocephalu» 
anguilloe, Acanthocephalu» lucii. Pieudoechinorhynchua clavula, Echinorhynchu» gadi (?)• 


1. 11 y » ici tri» Cirtain»ni«nt une erreur lie» au lait que t»> deicripteur» ont 
dttignar l'hftte. Or ce nom at pr-'-linncen et don» non valida. Il l'applique d'on 
d'autre part i da» Siganidoe. 


tili.4 le trrme Teuthps p0 u r 
part A de» »AcarcfAurid<i* 


Source : MNHN t Pans 
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Gobita ophiociiphalut : Acanthocepholoide» incrae»»tu», Acanthocepholoide» propinquu», Telo- 
kqÜb txipnus; 

G'ofiiuj pagoneUut {= G. bicolar ) : Acanthocepholoide» incrrusatui; 

Mesogabius sp. : Pomphorhynchu» laevi* (?); 

Nesogobiut sp. ; P»eudoechinorhynchus claxnila; 

Tridentiger obscurus : Acauthocepholu» gutoi, Acanthocephalu» minor. 

Famille de» Periophtholiuid le : 

Pcriophthalmus kodrruthcri : Echinorhynchu» (». h) »p. 

Sotu-ordrc des GOBIESOXOIDEI. 

Famille de» Gobie Joeidae : 

Lepadogaster gouanii : Echinorhynchu» gadi (?), Pseudoechinorhynchu» cl a vu! a (?). 

Sou*-ordre des ECJ7E/VE01DE/. 

Famille de* Ecbeneidac ! 

Echtneit nouer airs : Rhadinorhynchu» tenuicorui». 

Sout-ordre det SCORPAENOIDEI. 

Fimille de» Scorpaenidae : 

Scorpaena porcut ; Acanthocepholoide» propinquu»; 

Scorpa- na terofa : Acanthocepholoide» incroasotu»; 

Scorpaena ttncgalensis : Acanthocephaloide» diitinctu»; 

•Srhosie* norvegicus : Echinorhynchu» (». 1.) ccstodicolo (?), Echinorhynchu» godi (?); 

Sebastichthys marmoratus : Yamagutieenti» neohythiti»; 

Srbastichjhyt oblongus : Pomphorhynchu» ubastichthydii; 

Paratrigla papilio : Aditralorhynchu» tetramorphaconthu»; 

Prionotus aidant : Echinorhynchu» gadl {?); 

Prûmotus tribulut : Semuienti» «ngittifer; 

Trigla adriotica : Euzetocanthu» simplex (?); 

Trigla gurnardi : Euzetacanthu» simplex (?); 

Trigla kumu (= Chelidoniduhys k.) : Echinorhynchu» »p.; 

Trigla Uni ata {—Trigla lastonita) : Ac.inlhoccphaloides incrassota», Acanthocephaloide» pro- 
pinquu»; 

Trigla tucerna (= T. coru* ■= T. kirundo) : Acanthocepholoide» incrosaatus, Acanthocepholoide» 
propmqnu» ; 

Trigla lyra : Acanthocepholoide» propinquu». 

Hexagrammot otakü : Aconthocepholu» japonicn». 

Famille des Platycephalidoe : 

Platycephalut futcus : Echinorhynchu» (». 1.) »p-, Serraacnti» sagittifcr; 

Inegocia mrtrdtrvooni : Metacauthoccphaloide» zebrini. 

Famille de» Congiopodidoe : 

Zanclorhynchut spinifer ; Echinorhynchu» (t. I.) debenhami. 

Sous-ordrs des COTTOIDEI. 

Famille de» Cottidnc : 

Couus aeneas : Echinorhynchu» godi (?); 

Couu» froirdi .• Leptorhynchoides thecotu»; 

Couus bubalis ; Echinorhynchu» »p. (Lincicome et Van Clesvc 1949), Echinorhynchu* godi (?), 
Pkeudoechinorhynchu» clovnla (?); 

Coltutgobio : Aconthocepholns Incii, Metechinorhynchu* truttoe, Pomphorhynchu» loevi», PBeudo- 
echinorhynchu» cl ovula; 

Colin» kessleri : Metechinorhynchu» anhnonia, Pieudoechinorhynchu» clovulo; 

Conu» poecilap* : Acanthocephalu» Incii, Pieudoechinorhynchu* clovulo; 

CoUut poilu* : Echinorhynchu» cotti; 

Conu* quadrUomi* : Aconthocepholu» lucii, Echinorhynchu» gadi, Eciûnorhynchu» (». i.) »erpen- 
tului, Metechinorhynchu» sahnoni». Psendoechinorhynchu» clovulo; 

Couu» satrpio : Echinorhynchu» godi <?), Pomphorhynchu» laevis; 

Myoxocephalut scorpixsi : Acanthocephalu» lucii, Echinorhynchu» godi, Metechinorhynchu» »al- 
monis, Pomphorhynchu* tereticolli». 

Famille de» Abynicottidae : 

AbysticoUus gibbosus : Echinorhynchu» gadi (?); 

Batrachocoitus sp. .• Echinorhynchu* gadi (î); 

Limnocouut bergianus : Metechinorhynchu» mlmonis (?), P&eudoechinorhynchu» elovula (?). 
Familla dt* Agonidoe : 

Agonus catopkroeius ; Aeonthocephalu» iucii, Echinorhyndhu» gadi (?). 

Famille de» Cyclopteridae : 

Cvclqpi erus lumput : Echinorhynchu» godi (î), Metechinorhynchu» îalmoni» (?). 

Famille de* Lipnridae : 

Liparit linralut ; Echinorhynchu» gadi (?); 

Liparis owstont Cyelogaster o.) : Echinorhynchu» gadi (?); 


Source : MNHN, Pans 
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Liparia ilaineni ; Echinorhynchu* gadi (?); 

Liparia vulgari* : Echinorhynchu» gadi (?), Metechinorhynchu» -ulmoui» (?). 

Ordre des PLEURONECTI FORMES. 

SoiU'Ordr» dis PSETTODOIDEI. 

Famille des Paettodidae : 

Paettodca bdcher i t Serraaeutia aagittifer; 

Psattodes r.rumri ; Srrrasenti» chauhani. 

Sous-ordre de» PLEUBONECTOIDEI. 

F amill e des Bothidue ; 

Balhua aquosua : Echinorhynchu» lnurentianii*; 

Bathua larvit : Echinorhynchu* gadi (?); 

Bothua maximus (*■ Jlhombut maximut) : Acanthocephaloide» propinquu», Acanthocephalu s 
hicii, Metechinorhynchua lalmoni», Echinorhynchu* gadi (?), Pomphorhynchua tereticollis- 
Bathua podas : Serraaeutia aagittifer; 

Bothua triacanihut : Semuenri* «agittifer; 

Lophopsclta maculata : Rhadinorhynchua pristi» (?)•, 

Platophrya ocellatua i Dolifuaenti» heteracitnthus ; 

Scophthalmua oquoaua : Echinorhynchu* laurentianu* (aa. doute id il Bothus o.); 

Syocium micrurum ; Serraient» aagittifer. 

Famille de* Hippoglossidae : 

Hippofloatoides pltUcstoidta (=» Drtpanopartto p.) ; Echinorhynchu» laurentianu-, Acanthoccphu- 
lua lucii (?); 

HippoglossiU hippoglattua : Echinorhynchu a laurentianu»; 

Hippoglosaus vulgarù : Echinorhynchu» gadi; 

Vcraaper moscri : Metechinorhynchu* kuahiroenai». 

Famille des Puralichthyidae ; 

Paroürkthyt olbiguttatua ; Rhadinorhynchua pristia, Serraaeutia sagittiler; 

Poralichthyi dentatua : Echinorhynchu» gadi (?), Serxa»entia aagittifcr, Teloaentia molini (») 
Rhadinorhynchu* teuuicornia; v ' h 

Paralichthya guuotus ; Serrasentis (agittifer; 

Paralichthya olivactua : Hetacaiithocephuioidei zobrini; 

Paralichthya ucllotua : Metechinorhynchu» lageniformi». 

Famille des Pleuronectidae ; 

Aloeops plinthua : Hypoechinorhynchua alaeopia; 

LtpidoparUa biliarata : Metechiuorhynchua lageniformi»; 

Limando ongustirottris ; Echinorhynchut gadi (?) ; 

Limanda fcrruginca ; Echinorhynchu» gudi (?); 

Limanda limando : Echinorhynchua gadi (?), Metechinorhynchua aalmoni» (?), Pomphorhynchu» 
tercticollia; 7 

Liopaatta glacialis ; Metechinorhynchua aalmoni»; 

Liopsaua obacura : Mctacanthocephalua ovicephalu»; 

Platirhthya flesua : Echinorhynchu» gadi (?); 

Plalichlhya stcllatns i Metechinorhynchus lageniformis; 

Plalophrya ocellatua : Mollfurentin heteracanthu» ; 

PUuronectea flesua : Acanthocephalu* anguillae, Acanthocephalu» lucii, Echinorhynchu* gadi (’V 
Metechinorhynchu» aalmoni», Pomphorhynchua laevi», Paeodoechinorhynchu* clavula' ” 
PUuronactra iinguojido : Acanthoccphaioidea propinquu»; 

PUuronectta microcapholua : Echinorhynchu* gadi (?); 

PUuronccM poaatr i Echinorhynchut gadi (?), Metechinorhynchu» aalmoni», Pomphorhynchu» 
laevi»; 

Pleuroncctea plonus : Scrraaenti» aagittifer; 

PU tirant eu t plateaaa ; Acanthocephalu» lucii, Pomphorhynchua laevi» (?); 

Plturoncctci plaussoides : Echinorhynchut (a. I.) plateasoide» Gmelht 1190; 

Pleuroniduhys commua i Metacanthoccphaloide» zehrini, MeUcanthocephalu» pleuronichthydii- 
Paeudopleuroneclea omrricanua ; Echinorhynchu» laurentianu», Serrasentis lagittifer. * 

Famille de» Rhomboaoleidae : 

PcUorkamphua nwarselandia* : Heterucanthocephuiu» peltorhamphi. 

Sou*-ordre des SOLEOIDEl. 

Famille de» Soleidae ; 

Bornardiefahya fulvomorginotua : Longicollum chabanaudi; 

Microchirua tvitui ; Acanthoccphaioidea distinctu»; 

Monoehirua atlanlicua : Acanthocephaloide» djatinctu»; 

Afonochiru* hiapidua : Acanthocephaioidc» dûtinctui ; 

Soleo cnnrota : Scrraaenti» «agittifer; 

Soleo hrzophthnlma : Serrasenti» «agittifer; 

Solra impar : Acanthocephaloide* toleoe; 

Solra naaata : Acanthocephaloide» koatylewi; 

Solea tr ulgaris : Acanthocephaloide» nirralistua, Acanthocephaloide» propinquu», Acanthocepha. 
lut lucii (î), Echinorhynchu» gadi (?), Echinorhynchu» (s. I.) urniger, Pomphorhynchu* tere^ 
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Famille des Synapturidae : 

Symphunu urniger : Rhadinorhynchus pristia (?); 

Zebriat ubrinus : Mewcanthocephuloides zebrini. 

Famille det Cynogloeiidae : 

Cynoglozsut canariemU : Serraient!» lagiuifer; 

Cynoglossui zanzibarensis : Paracanthocephaloides chahanaudi; 

Rkinopiagusia japonica : YanMgUtûentis rhinoplugusiue. 

Ordre des LOPHIIFORMES. 

Famille des Lophiidae : 

hopftiiu p iicaloriuz : Acanthocephaloide* incrasiatui, Acanthocephnloides propincruus, Echinu. 
rhynrhu» gudi (?), Rhadinorhynchus tcnuirornil (?). 


CLASSE DES AMPHIBIENS 


Ordre des URODÈLES. 

Souz-ordre dm PÉRENNIBRANCUES. 

Famille de» Proteidae : 

iv»cnwuj btyrri bryerl : Fessisentil necturorum ; 

Necturus morulosus : Leptorhynchoidet thecatu». 

Soi«-ordre dos CAD VCIBRANCHES. 

Famille de» Cryptobrnnchidae : 

Mrgalobatrachut japonicus : Acunthocephiilur lucidu». 

Famille de» Ampbiumidae : 

Amphiuma tridactylum ; Leptorhyuchoide» thccatua. 

Famille de» Pletbodontidae : 

Etuyeca iynermsii : Ac «nthocephaluf vancleavei. 

Famille des Salamandridae : 

Divmyctylut pyrrogautr : Acanthocephalu» nanu», Acanthocepholus ranae (?); 

Oitmyctylui virides cens : Acanthocephalui ranae (?), Acanthocepbalu» acutulu»; 

Salamandra tara : Acanthocepbalu* falcatu», Acanthocephalu» ranae (?); 

Salamandra talamandra (=> Salamandra maculoza ) : Acanthocepholus range (?); 

Triton alpturit : Acanthocephalu» falcatui, Acanthocephalui ranae (?); 

Triton l chorus : Acanthocephalui ranae (?); 

Triton montandoni ; Acanthocephalui falcatua; 

Triton Cristallin : Acanthocephalui onthuri», Acanthocepholus ranae (?); 

Triton palmatvt : Acanthocephalui ranae (?); 

Triton vuigarit ; Acanthocephalui anthuria, Acanthocephalui ranae (?). 

Ordre des ANOURES. 

Sont-ordre des ARClFERES. 

Famille dei Diicoglosiidae : 

Bombina bombina ; Acanthocephalui ranae; 

Bombina variegata (— flomhinator pachypus B.salta ) ; Acanthocephalu* ranae. 

Famille de» Bufonidae : 

Bufo agita {= B.marirtUj) .■ Acanthocephalui (?) lutzi; 

Rttfo anmarum : Acanthocepholus lutzi; 

Bufo atper : Pi cudoacanthocephulu» hufonis; 

Btifo bufo : Acanthocepholus ranae, Pseudoacanthocephalui hufonicoln; 

Bufo bufo japonicus ; Acanthocephalui lucidu* ; 

Bufo mclanonictu» ; Pseudoacanthocephalus hufonis; 

Rufoprnangensit ; Peeudoacantbocephalui hufonis; 

Bufo viridis : Acanthocephalu» falcatui, Pieudoscunthocephalu» hufonis, Pseudoacanthocephahis 
caucaiicui. 

Famille des Hylidae : 

Hyla raddiana t Acanthocephalui (?) lutzi. 

Famille de§ Leptodactylidae ; 

Paludicota darwini : Acanthocephalui (?) lutzi. 

Sous-ordre dss FIRM1STERNES. 

Famille dei Racophoridae : 

Polypedates busrgcri ; Acanthocephalui lucidu»; 

Racophortu sp. ; Acanthocephalu» madagmcoricnsU, Pscudoocanthocephalua hetsileo. 
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FuniUe de- Ramdae : 

Rana cyanophtyaii : Pomphorhynchua dubious ; 

Rana tacultnla : Acanthocephalue r&nae ; 

Rana japonica : Act nthocephnlui lucidut; 

Rana macrocrumU : Pseudoacanthocephului eauaaaicus; 

Rano nigromaculata : Acanthocephaiua lucidua; 

Rana rugota : Acanthocaphnlua naitus ; 

Rana taxai : Acanthocephaiua lucidua; 

Rana ttmporaria : Acanthocephaiua range i 

Rana ttmporaria ornalivintrit : Acanthocephaiua lueidua; 

Ranatigrina : Paeudocrunthocepïialuj bufonie, Acanthocephaiua lucidut ; 
Rana tp. : Aeanthoeephalua kabulenoia. 


CLASSE DES REPTILES 


Ordre des SAURIENS. 

Famille de» Chain aeleonidae : 

Chômait™ cucullatus : Paeudoacanthocephalua higueti. 

Ordre des OPHIDIENS. 

Famille des Xenopeltidae : 

Xrnopcltit unicolor ; Pieudoncanthocephalua xenopeltidia. 

Famille des Coluhridae ; 

Dromicodryas quadrilintatus ; Pseudoacanthocephalua higueti; 

Nairix tiptdon : Leptorhynchoidea thecatua, l’omphurhyuchua bulbocolli. 
Famille des Crotalidae : 

Ancûlrodon blomhoffii : Acanthocephalue ap. 


CLASSE DES MAMMIFÈRES 

Canis familiaris : Lonpcollum aergenti (paraiitiame accidentel); 
Homo tapit ni ; Acanthocephaiua rauachi (pnraaitiame accidentel). 


Source : MNHI\t, Pans 
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LISTE DES GENRES ET ESPÈCES CITÉS DANS CE FASCICULE 


p>i*i 


ACANTHOCEPHALOIDES Meyer 1932. 

Acanthocephaloide» propinquus (Dujardin 1845) [générotypej. 

Acanthorephalaidcs chabanatidi Dollfus 1952 est syn. de Paraennthocephaloides chabannudi (D.), 

Golvan 1969. 

Acnnthoccphaioides distinctus Golvan 1969... 

Àcanthocephaloides incrauatui (Molin 1858)... 

Acanthocephaloides japonicus (Fuitni et Morisita 1936) est syn. d’Acanthocephalus japonicus (F. et M.) 

Acanthocephaloides kostylewi Meyer 1932. 

Acanthocephaloides neobythùis Yamaguti 1939 est syn. de Yamogutisentis neobytbitis (Y.), Golvan 

1969. 

Acanthocephaloides propinquus sensu Golvan 1956 est ayn. d’Acanthocephaloidesdistinctus G. 1969. 
Acanthocephaloides rhinoplagusiae Yamaguti 1939 est syn. deYamagutisenti» rhinoplagusiae (Y.) 

Golvan 1969. 

Acanthocephaloides soleae (Porta 1905). 

ACANTHOCEPHALUS Koelreuthcr 1771 . 

Acanthocephalus anguillne (Miiller 1780) [générotypej. 

Acanthocephalus acerbus Van Cleave 1931 est syn. d’Acanthocephahis echigoensis Fujita 1920 .... 
Acanthocephalus aculcatus Van Cleave 1931 est syn. d* Acanthocephalus echigoensis Fujita 1920 .. 

Acanthocephalus acutulus Van Clesve 1931. 

Acanthocephalu» amuritnsis Kostyiew 1941 est syn. d’Acanthocephalus curtu» (Achmerov et D. 

Achmerova 1941).. 

Acanthocephalus anthuri» (Dujardin 1815). 

Acanthocephalus artatus Van Cleave 1925 est syn. d*Acanthocephalus lucidus Van Cleave 1925. 

Acanthocephalus bigucti Houin, Golvan et Brygoo 1965 est syn. de Pseudoacanthocephalus bigueti 

(H., G. et B.) Golvan 1969. 

Acanthocephalus bufonicola Kostyiew 1941 est syn. de Pseudoacanthocephalus hufonicola (K.) 

Petrouchenko 1956... 

Acanthocepkalus èu/onis (Slupiay 1903) est syn. de Pseudoacanthocephalus hufonis (S.) Petro- 

tscheuko 1956 . 

Acanthocephalus caucasicus Petiotschenko 1953 eit syn. de Pseudoacanthocephalns eaucasicus (P.) 

Pctrotschenko 1956. 

Acanthocephalus curtus (Achmerov et D. Achmerova 1941) Yamaguti 1963 . 

Acanthocephalus diras (Van Cleave 1931) Van Cleave et Townsend 1936. 

Acanthocephalus achigoenris Fujita 1920. 

Acanthocephalus elongatus Van Cleave 1937. 

Acanthocephalus falcatus (Frôlich 1769). 

Acanthocephalus fluviatilis Papema 1964. 

Acanthocephalus goto! Van Cleave 1925... 

Acanthocephalus graeiliacanthus Meyer 1932. 

Acanthocephalus harunti Golvan 1969.... • .. 

Acanthocephalus hastae Baylis 1944..... 

Acanthocephalus incrassatns (M.) Kostyiew 1926 est syn. d'Acanthocephaloides incrassatua (M.) 

Meyer 1932..... 

Acanthocephalus jnektoni Bullock 1962. 

Aeanthocaphalut japonicus (Fukui et MorisiU 1936) Petrotschenko 1956. 

Acanthocephalus kabulensis Datta et Soota 1956... 

Acanthocephalus kashmirensis Datta 1936. 

Acanthocephalus lateralis (Leldy 1851) Petrotschenko 1956 est syn. de Metechinorhynchu» late- 

raUs (L.) G. 1969. 

Acanthocephalus lavareti Koelrcuther 1771 e»t syn- de Pomphorhynchus laevis (Z.) Müllar 1776).. 

Acanthocephalus lucidus Van Cleave 1925. 

Aconthocaphalus lucii (Muller 1777) Lühe 1911. 

Acanthocephalus iucü sensu Meyer 1931 de» Poissons du Nord de l’Europe serait (fide Yamaguti 
1963) différent de calui des Poissons d'eau douce de l’Europe occidentale, mais s’il s’agit des 
Poissons de la Baltique dont l’eau eat douce, cette opinion peut parfaitement être erronée.... 

8 564020 6 23 


165 
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170 
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265 
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293 
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252 
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261 
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Source : MNHN, Paris 
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Page# 

Acaruhoctphaltu tutti (Hamann 1892) Meyer 1931 n’est probablement pas un Acanihoctphalta .... 272 

Acanthocephaluf madagascariensi» Golvan 1965. 274 

AcanthocephaluB minur Yamaguti 1935. 276 

Acanthocephaluf minus Vau Cleave 1925. 276 

Acanlhocephalui oncorkynchi Fujita 1921 serait ayn. d’Acanthocephaluf echigoenti» Fujita 1920 

üde Yamaguti 1963... 252 

Aeonthoccphalul opsariichthydif Yamaguti 1935. 278 

Acanthocephaluf paralleloteatif Achemerov et D. Achemrowa 1941. 278 

AcantbocephaluB paronai (Condorelli 1897). 280 

Acanthocephaluf peiteri Tadros 1966. 280 

Acanlhocephalui propinquus trnsu Kostylew 1926 est syn. d'Acanthocephaloidef koftylewi Meyer 

1931. 172 

Acanthocephnlus ronae (Schrank 17B8) I.ûhe 1911. 281 

Acanthocephalus raufehi Golvan 1969. 282 

Acanthocephaluf sinetwif Van Cleave 1937 . 282 

Acanthocephaluf tenuiroetris (Achmerov et D.'Achmerowa 1941) Yamaguti 1963. 283 

Acanthocephaluf (?) tigrinae (Shipley 1903) Yamnguti 1963. 284 

Acanthocephalus (?) tumescens (von Linetow 1896) Porta 1905 . 284 

Acanthocephaluf vancleavei Hughef et Moore 1943. 284 

ALLORHADINORHYNCHUS Yamaguti 1959. 149 

Allorhadinorhynchus segmentatm Yamaguti 1959 (gdndrotype). 449 

ARI1YTIOIACANTHUS Yamaguti 1935. 173 

Arhythmncanthne fueiformie Yamaguti 1936 (gdndrotype). 47 j 

Arbythmacanthu» septneanthus Sita 1949. I 7 g 

Arhythmorhynchus (s. 1.) «'iluricola Dollfui 1929 ..... 32g 

ASPERSENT1S Van Cleave 1929." ' 154 

Aupersentis megarhynchu* (v. Linetow 1B92) Golvan et Houin 1964 (gdndrotype). I55 

Aipersrntii auMrintu Van Cleave 1929 est »yn. d’Atpcrtentif megarhynchus (v. L.) G. et H. 1964. 155 

Asprrrentif heteracanthus (von linstow 1896) G. 1969. 157 

Aspersentif johni (BayiU 1929) Chandler 1934. 

Aspeneatii wkeeteri (Bnylis 1929) Chandler 1934 est syn. d’Aspersentis megarbynchus (v. L.) G 

et H. 1964. 155 

AUSTRALORHYNCHUS Ledebev 1967. 115 

Auftrnlorhynchua tetrumorphacanthus Ledebev 1967 (gdndrotype). ^5 

BOLBORHYNCHOIDES Achmerov 1959. 193 

Bolborhynchoides cxiguui (Achmerov et D. Achmerova 1941) Achmerov 1959 (gdndrotype). 193 

BOLBORHYNCHUS Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova 1941, prd-employd, est syn. de 

Bolborhynchoidef Achmerov 1959. 193 

Bolborhynchui ixiguus Achmerov et D.-A. Achmerowa 1941 e«t syn. de Bolborhynchoides exiguua 

(A. et D.-A.) Achmerov 1959... 193 

BOLBOSENTIS Belous 1952 est >yn. de Micracanthorhynchina Strand 1936. 141 

Bolhostnlii safori Bcloua 1952 est syn. de Micracanthorhynchina sajori (B.) Petrottthenko 1956. 114 

BREIZACANTHUS Golvan 1969.' le5 

Breizacanthue cbahaudi Golvan 1969 (gdndrotype). j 83 

Breiïacanthuf irenae Golvan 1969. 488 

CATHAYACANTHUS Golvan 1969.’ 96 

Cathayacanthus e xi lis (Van Cleave 1928) Golvan 1969 (gdndrotype). 96 

CAVISOMA Van Cleave 1931. 140 

Cavifoma magnum (Southwell 1927) Van Cleave 1931 (gdndrotype). 141 

Cavisoma chromitidii Cable et Quick 1954 est syn. de Pieudocavj»oma chromitidis (C. et Q.) Golvan 

et Houin 1964. 12g 

CLEAVEIUS Subramanian 1927. W8 

Cleaveius circumspinlfer Subramanian 1927 (gdndrotype). 19g 

Cleaveius prashadi (Datta 1940) Golvan 1969. I 89 

Cleaveius secundus (Tripathi 1959) Golvao 1969. 

DENTITRUNCUS Sînzar 1955. 46 

Dentitrunctus truttae Sinaar 1955 (gdndrotype). 48 

DIPLOSENTIS Tubangui et Masilungan 1937. 1Sl 

Diplosentis amphacanthi Tuhangui et Masilungan 1937 (gdndrotype). jjj 


Source : AANHN, Paris 
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DOLEFUSENTIS Golvan .. 21 

Dollfuseotis rhnndleri Golvan 1969 (générotype). 22 

Dollfusentû cienorhynchus (C. et L.) Golvan 1969. 25 

Dollfuscntis hctcracanthus (C. et L.) Golvan 1969... 27 

Dollfuscntis longispisnis (C. et L.) Golvan 1969. 27 

ECIUNOGASTER Mouticelli 1905 (préemployé) est syn. de Serreront» Van Cleave 1923. 120 

ECHINORHYNCHOIDES Achmerov et Dombrowskaja-Achmerowa 1941. 134 

Echinorhynchoides dogieli Achmerov et D.-Achmerowa 1941 (générotype). 134 

EckinorhynchoiAtt nadus (II.) Pettotschenko 1956 eit syn. de Neorhadinorhynchus nudua (H.) 

Y nvnagutî 1939*....*.. *.. ♦ ♦ . 

ECHINORHYNCHUS (Zoega) in O.F. Muller 1776 sensu structo . 197 

Echinorhynchus gadi O. F. Miiller 1776 (générotype). 199 

Echinorhynchus nhyssicola Dollfus 1931. 199 

Echinorhynchus armoricanue Golvan 1969 . 200 

Echinorhynehut attenuatus Linton 1890. 203 

Echinorhynchus calloti Golvan 1969 . 203 

Echinorhynchus cestodicola v. Linstow 1903. 204 

Echinorhynchus chorchiue Monticelli 1889. 204 

Echinorhynchus eotti Yamaguti 1935. 204 

Echinorhynchus dissimili* Yamaguti 1939. 206 

Echinorhynchua eckhaumi Golvan 1969. 207 

Echinorhynchus laurentiunur Ronald 1957. 208 

Echinorhynch us lenofe Achmerov et Domhrowskaja-Achmerowa 1941 est syn. de Pseudoechino- 

rhynchus lenok (A. et D.A.). 217 

Echinorhynchus lotellao Yamaguti 1939. 208 

Echinorhynchus melunoglaeae Dollfus 1960. 211 

Echinorhynchus ohlitu» Golvan 1969. 211 

Echinorhynchus sevani Dinnik 1932 ost syn. de Metcchinorhynchu» sevani (D.) Petrotachenko 

1956. 235 

Echinorhynchus vancleavei Golvan 1969. 211 

Echinorhynchus y unagutii Golvan 1969... 213 

ECHINORHYNCHUS incertoc sedis. 241 

Echinorhynchus oriental» Kiw 1951. 242 

Echinorhynchns peleci Grimm 1870. 242 

Echinorhynchus serpentulus Grimm 1870. 242 

Echinorhynchus zanclorhyncbi Johnston et Best 1937 . 242 

FCHINOSOMA Porta 1907 (préemployé) et pro par» syn. de Corynosoma Lilhe 1904, de Rhadi- 

norhynchus Lühe 1911 et de Serrasenti* Van Cleave 1923. 58 

EUZETÀCANTHUS Golvan .. 182 

Euzetacanthus simplex (D.) Golvan 1964 (générotype). 183 

FESSI SENTIS Van Cleave 1931. 125 

Fcasisentis fessus Van Cleave 1931 (générotype). 12 S 

FeuiscntU necturorum Nickol 1967. 127 

Fessisentis vancleavei Holey et Bullock .. 128 

FILISOMA Van Cleave 1928. 141 

Filisoma indicum Vau Cleave 1928 (générotype). 142 

Filisorau hucerium Van Cleave 1940. 444 

Filisoma fiduin Van Cleave et Manier 1947. 447 

Filisoma hoogtiensis Dstta et Sootu 1962 ...-. 447 

Filisoma japonicum Fukui et Morisita 1936 est syn. d'Acanthocephalns japonicus (F. et M.) Petrost* 

chenko 1956. 2 « 

Filisoma inicrocanthi Honda 1938. 443 

Filisoma rizalinum Tuhangui et Mnsilungan 1946... 448 

Filisoma scatophagnsi Datta et Soota 1962..... 447 

FRESNYAR11YXCHUS Golvan 1960 est synonyme de Bolborhynchoide» Achmerov 1959. 193 

FresnyarfcyncJius rxiguus (A. et D.-À.) Golvan 1960 est syn. de Bolboihynchoide- exiguus (A. et 

D.<A.) Achmerov 1959. 4 93 

GORGORHYNCIIOIDES Cnhle et Iinderoth 1963. 177 

23. 


Source : MNHN, Pans 
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Gorgorhynchoide» elongutu» Cable et Linderoth 1963 (générotype). 177 

GORGORHYNCHUS Chandler 1934. 99 

Gorgorhynchus médius (Linton 1908) Chandler 1934 (générotype). 99 

Gorgorhynchus cublci Golvan 1969. 101 

Gorgorhynchus celebensis (Y.) Golvan 1969... 101 

Gorgorhynchu* chrvatu» Van Cleave 1940. 103 

Gorçorhynchua clavatua tenait Clable et Linderoth 1963 est syn. de Gorgorhynchus cahlci Golvan 

1969. 101 

Gorgorhynchu» epinepheli (Yamaguti 1939) Golvan 1960. 101 

Gorgorhynchu» giifcrr Chandler 1934 eut »yn. de Gorgorhynchus mediu» (L.) Chandler 1934. 108 

Gorgorhynchus lepidus Van Cleave 1940. 105 

Gorgorhynchu» robertdollfuii Golvan 1956. 105 

Gorgorhynchus satoi (Morisita 1937) Yaïuaguti 1963. 10g 

HEMIRHADINORIIYNCIIUS Krotov et Petrotschenko 1956 e»t «yn. de Psnudorbadinorhynchui 

Aehmerov et D.-Achmarowa 1941. 42 

Htmirhadinorhynchua leuciscut Krotov et Petrotschenko 1956 est syn. de Pscudorhadiuorhynrhus 

leuciicus (K. et P.) Golvan 1969. ^ 

HETERACANTIIOCEPHALUS Petroschenko 1956. 158 

Hrteracnnthocephalu» peltorhamphi (B.) Petrotschenko 19S6 (générotype). 15g 

IIETEROSENTIS Van Cleave 1931 est syn. pp. d’ASPERSENTIS et pp. do PARACANTHO- 

CEPIIÀLOIDES. 1 54 

Ileurosentia heterocanthua (von Linstow 1896) Van Cleave 1931 est syn. d’Aspcrsentit heteraeanthus 

(v. L.) Golvan 1969. 157 

Ihtaroirniit futiformit (Y.) Tripathi 1959 est syn. d’Arhythmacanthut futUormis Yamaguti 1935. 175 

Hiteroientia neobythllla (Y.) Tripathi 1959 e»t »yn. de Yamagulisentii neobythitis (Y.) Golvan 

1969. 196 

HrJeroaentîa plolosi Yamaguti 1935 e»t syn. de Paracanlhorephaloides plotosi (Y.) Golvan 1969... 181 

Haeroienlii ploloii itmu Tripathi 1959 est tyn. de Paracanthocephaioide» tripathii Golvan 1969.. 182 

Ileleroaenti* rhinoplaguaine (Y.) Tripsthi 19S9 est syn. de Yaraogutisenti» rhinopiugusiae (Y). Gol¬ 
van 1969. 196 

HYPOECHINORHYNCHUS Yamaguti 1939. 189 

Hypoechinorhynchus aiaeopis Yamaguti 1939 (générotype). 18 ç 

Ilypoechinorhynchus mogelhuueus Sridat 19S0. 194 

ILL10SENTIS Van Cleave et Lmcicome 1939 . u 

Uliosentis furcatu» Van Cleave et Lincicome 1939 (générotype). 16 

IlUosenti» africanu» Golvan 1956. 17 

llliosenti» cetratus Van Cleave 1945. 19 

IHioicntu cttnorhynchu* Cable et Linderoth 1963 e»t syn. de DoUfusenti» ctenorhynchu» (C. et L.) 

Golvan 1969 . 25 

IlUosenti» edmondti Golvan 1960. 21 

Illiotenti* furcatu* aensu Edmond» 1957 e»t syn. d’IUioscntis edmondsi Golvan 1960 . 21 

IUioatntu heteraeanthus Cable et Linderoth 1963 est syn. de Dollfusentis heteraeanthus (C. et L.) 

Golvan 1969. 27 

IUioacntia longltpinua Cible et Linedioth 1963 est syn. de Dollfuienti» longbpinu» (C. et L.) Golvan 

1969. 27 

INDORHYNCHUS Golvan 1969. 40 

Indorhynchu» indicus (T.) Golvan 1969 (générotype). 48 

LEPIDOSOMA Porta 1908 est syn de S«rra»ent»» Van Cleave 1923 (préemployé). 12 Q 

LEPTORHYNCHOIDES Kostylew 1924 . 48 

Leptorhynchoide» plagicephalu» (W.) Kottylew 1924 (générotype). 

Leptorhynehoidea Campbell i (Leiper et Atkinson 1924) Johniton et Best 1937 est syn. de Metacan* 

thocephalus Campbell! (L. et A.) G. 1969. gg 

Ltplorhynchoidci (?) debenhami (L. et A. 1924) Johnston et Be«t 1937 e»t *yn. d’Echinorhynchus 

(». 1.) dchenhami Leiper et Atkinson 1911. 241 

Ltptarhynchoides oticephalus Zhukov 1960 est syn. de MetacantbocephaJu» ovicephalu» (Z.) Golvan 

.. 55 

I eptarhynchoide» thecatus (L.) Kottylew 1924. 54 

LONGICOLLUM Yamaguti 1935. 316 

Langicollum pagro»omi Yamaguti 1935 (générotype). 31( . 


Source : MNHN, Parts 
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LongicoUura alemnncu* (II.) Yamaguti 1939. 

LongicoUura chabanaudi Dollfus et Golvan 1963. 

Longicollmn edmondsi Golvan 1969. 

LongiccAlum minor Fukui et Morisits 1936 est syn. de Longicoilum alemniscus (H.) Yamaguti 1939. 

Longicollmn noellae Golvan 1969. 

Longicoilum pagrosomi sensu Johnston et Edmond* 1951 est syn. de Longicoilum edmondsi Golvan 

1969. 

Longicoilum riouxi Golvan 1969. 

Longicollmn sergent! (C. et G.) Golvan 1969. 

MEGAPRIAPUS Golvan, Gracia-Rodrigo et Diaz üngria 1964. 

Megapriapus ungriai (G.-R.) Golvan, Graci-Rodrigo et Dioz-Ungria 1964 (générotypc). 

MEGISTACANTHA Golvan 1960. 

Megistacanthn horridum (L.) Golvan 1960... 

MEHRARHYNCHUS Datta 1940 est syn. de Cleavehis Subramanian 1927. 

AfrArarhyncAus prashadi Datta 1940 est syn. de Cleaveius prashadi (D.) Golvan 1969. 

METACANTHOCEPHALOIDES Yamaguti 1959. 

Metacanthocephaloides zebrini Yamaguti 1959 (générotype). 

METACANTHOCEPHALUS Yamaguti 1959. 

Metacanthocephalu» pleuronichthydis Yamaguti 1959 (g£n£ratype). 

Metacanthocephalus campbelli (Leîper et Atkinson) Golvan 1969. 

Metacanthocephalu? ovicephalus (Zhukov 1960) Golvan 1969. 

METARHADINORHYNCHl'S Yamsguti 1959. 

Mutsrhadinorhynchu» lateolabracia Yamaguti 1959 (génirotype). 

METECH1NOR11YNCHUS Petrotschenko 1956. 

Mctechinorhynchus salmoni? (M.) Petrotschenko 1956 (g£n£rotype). 

Metcchinorhynchui alpinus (v. L.) Petrotachcnko 19S6. 

Mctechinorhynchus barri (K.) Petrotschenko 1956 est syn. de Pseudechinorhynchus baeri (K.) Gol¬ 
van 1969. 

Mctechinorhynchus briconi (M.-F.) Golvan 1969. 

Mctechinorhynchus campbelli (L. et A.) Petrotschenko 1956 est syn. de Metacanthocephalus camp- 

belli (L. et A.) Golvan 1969. 

Mctechinorhynchus coregoui (L. in V. C.) Golvan 1969. 

Mctechinorhynchus cryophilu? Sokolowskaja 1962. 

Mctechinorhynchus gomesi (M.-F.) Golvan 1969. 

Mctechinorhynchus jucundus (Trovassos 1923) Golvan 1969. 

Mctechinorhynchus Irushiroensis (F.). 

Metechinorhynchu? lageniformis (Ekhaum 1938). 

Mctechinorhynchus lateralis (Leidy 1851) Golvan 1969. 

Mctechinorhynchus leidyi (Van Cleava 1924). 

Mctechinorhynchus paranenais (M.-F.) Golvan 1969. 

Metechinorhynchua rbenanus Golvan 1969... 

Matechinorhynchus salohrcnsis (M.-F. 194B) Golvan ..- 

Metechinorhyuchus sevani (Dinnik 1932) PetroUchenko 1956. 

Mctechinorhynchus truttae (Schrank) PetroUchenko 1956... 

MICRA CANTHOCEPHA LUS Harsda 1938 est syn. de Micrseanthorhynchina Strand 1936. 

Micraeamhocephalus daktuuUnsis H. est syn. de Micracanthorhynchina dakutuiensis (Harada) 

W«d 1951.. 

Mitracanthocrphalus hernirhomphi Bnydis 1944 est syn. de Micracanthorhynchina hemirhanaph! 

(B.) Word .. 

Micracaïuftocephalus motomura i (H.) llanda 1938 est syn. de Micracanthorhynchina m otomur ai 

(H.) Word 1951. 

MICRACANTHORHYNCHINA Strand 1936. 

Micracanthorhynchina motomurai (Harada 1935) Helen Wsrd 1951 (générotype). 

Micracanthorhynchina dskusuiensis (Harada 1938) H. Word 1951. 

Micracanthorhynchina hemirhamphi (Baylis 1944) H. Word 1951. 

Micracanthorhynchina sajori (Belous 1952) Golvan 1969. 

MICRACANTHORIIYNCHVS Harada 1936 (préemploy£) est syn. de Micracanthorhynchina 
Strand 1936. 
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P«re» 

Micracanihorhyncltut motomurai Harada 1935 eat ayn. d« Micracanthorhynciûna (H.) Word 1951. 111 

NEOACANTHOCEPHALOIDES Cahie et Quiet 1954. 164 

Neoacanthocepholoides «pinicaudatna Cahie et Quick 1954 (générotype). 164 

Neoaconthoccpholoidct ncobylhitis (Y.) Cahlo et Quick 1954 est syn. de Y'amsgntisentie neoby- 

thiti. (Y.) Goivan 1969. 196 

Neoacanthoccphaloidet rhinoplarusicr (Y.) Cahie et Quick 1954 eit «yn. de Ynmagutiaentis rhino- 

plogu.iae (Y.) Goivan 1969. 195 

NEOA CA NTHORHYNCHUS Hoii.it. 1937 eat syn. de Gorgorhynchue Chandler 1934. 99 

Neoacanthorkyitchui iotoi Morisitn 1937 est «yn. de Gorgorhynchus satoi (M.) Yamaguti 1963... 108 

NEOGORGORHYNCHUS Goivan 1960 e»t .yn. de Neorhodinorhyuchu* Y.maguti 1939. 135 

Neogorgorhynchui atpinoaua (F.et M.) Goivan 1960 est «yn. de Neorh.dinorhynchns aspinoeua 

{F. et M.) Yamaguti 1939 . 135 

Neogorgorhynchui nudua (H.) Goivan 1960 eat ayn. de Neorhadinorhynchua nudua <H.) Yamaguti 

1939. 137 

Neogorgorhynchui robuilui Edmond» 1964 e»t «yn. do Neorhadinorhynchua rohuatua (E.) Goivan 

1969. 139 

NEORHAD1NORHYNCHOIÜES Tripathi 1959 eat ayn. de Neorhadinorhynchus Yamaguti 1939. 000 

NEORHADINORHYNCHUS Yamaguti 1939. 135 

Neorhadinorhynchus aapinoaut (F. et M.) Yamaguti 1939 (générotypr). 135 

Neorhadinorhynchua dogidi (A. et D.-A.) Yamaguti 1963 est ayn. d'Echinorhynchoides dogieli 

Achmerov et D.-Achmerowa 1941. 134 

Neorhadinorhynchua madagaacarienaia Goivan 1969. 137 

Neorhadinorhynchua nudua (H.) Yamaguti 1939 . 137 

Neorhadinorhynchus lohu.tus (E.) Goivan 1969. I39 

NIPPORHYNCHCS Chandlcr 1934 eat ayn. de Rhadinorhynchu» Lühe 1911. 58 

Nipporhynchui ofricaniu Goivan. Hooin et Deltour 1963 eat ayn. do Rhadinoehynchuo africanua 

(G., H. et D.) Goivan 1969. 60 

Nipporhynchui uipinotut (F. et M.) H. Ward 1951 e»t syn. de Neorhadinorhynchua aeninoaua 

(F. et M.) Yamaguti 1939. 1 35 

Nipporhynchui cadmoli Colvan et llouin 1964 eat ayn. do Rhadinorhynchua cadenati (G. ot H) 

Goivan 1969. 61 

Nipporhynchut carangii (Y.) H. Ward 1951 est syn. de Rhadinorhynchu acarangie Yamaguti 1939 65 

Nipporhynchut ditnmalit (Y.) H. Ward 1951 e«t ayn. de Rhadinorhynchu. ditrematia Ynmaguti 

1939 . 69 

Nipporhynchui katsuwoni* (H.) Chnndler 1934 o»t ayn. do Rhadinorhynchua katauwonia Harada 

«28. 73 

Nipporhynchui nudua (H.) Van Clcave et Lincicome 1940 e«t ayn. de Neorhadinorhynchua nudua 

(H.) Yamaguti 1939. i 37 

Nipporhynchui ornatus temu Van Cleave 1940 nec Rhadinorhynchua ornatua Van Clcave 1918 est 

syn. do Rhadinorhynchua vancloavei Goivan 1969. g3 

Nipporhynchui lerivlot Yamaguti 1963 eat ayn. de Rhadinorhynchua aerioiae (Y.) Goivan 1969.... 81 

Nipporhynchui Irnchuri (H.) Von Cleavo et Lincicome 1940 eat ayn. de Rhadinorhynchua trachuri 

Harada 1935. 83 

Oligoterorhynchui mognus Southwell 1927 eat ayn. de Caviaoma magnum (S.) Van Cleave 1931. 141 

PARACANTHOCEPHALÛ1 DES Goivan 1969. ! 79 

Paracanthocepholoidea chabaonudi (Dollfu. 1952) Goivan 1969 (génératype). 479 

Paracanthocephaloides plotoei (Yamaguti 1935) Goivan 1969. 181 

Paraconthocéphaloides tripathii Goivan 1969. 182 

PA R A CA NTHOCEPHA LUS Achmerov et Ü.-Achmciowa 1941 eat ayn. d’Acanlhocephalua 

Koeireuther 1771. 245 

Paracanlhocephalui curtm Achmerov et D.*Achmerowa 1941 e>t ayn. d'Acanthocephalus curtue 

(A. et D.-A.) Yamaguti 1963. 249 

Pararanthocrpholut tenuirottrit Achmerov et D.-Achmerowa 1941 eat »yn. d’Acanthocephalu. 

tonuiroatn. (A.-D.-A.) Yamaguti 1963. 283 

PARAGORGORHYNCHUS Goivan 1957. 97 

Parogorgorhynchua albertianus Goivan 1957 (générotype). 97 

PARARIÎADINORHYNCHUS Johnston et Edmonda 1947. 152 

Pararhadinorhynchu. mugilis John.ton et Edmond. 1947 (générotype). 152 

Pararhodinorhynchui oapino.ua (F. et M.) Petrotachenko 1956 eat ayn. do Noorhadinorhynehua 

aipmoauo (F. ot M.) Yamaguti .. 135 

Source : MNHN, Paris 
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PARACÀVISOMA von Kritecher 1957. 

Paracavisoma impudica (D.) von KriUehcr 1957 (géndrotype). 

PLEUR0RI1YNC11US Nau 1787 oat .yn. de Leptorhynchoide. Koetylew 192*. 

POMPHORHYNCHUS Monticelli 1905. 

Pomphorynchue laevis (Zoega in MüHer 1776) Vnn Cleave 1924 (géndrotype). 

Pomphorhyuchue bulbocolli Linkine 1919.... 

Pomphorhynchui dubiooe Kaw 19*1. 

Pomphorhynchui irancoieee Golvan 1969. 

Pomphorhynchui intermediue Engeibrecht 1957. 

Porophorhynchu» kaebmirensit Kaw 1941. 

Pomphorhynchui kostylowi PetroUchenko 1956. 

Pomphorhynchut lori.ii ariuu Koetylew 1941 est eyn. de Pomphorhynchue koetylewj P. 1956.. 

Pomphorhynchue perforator (von Linitow 1908). 

Pomphorhynchue rocci Cordonnier et H. Ward 1967. 

Pomphorhynchue eobaetichthydie Yamaguti 1939.«. 

Pomphorhynchue tereticollis (Rudolphi 1809) Meyer 1932. 

PROTORHADINORIIYNCHUS Petrotechenko 1956 e»t eyn. de Rh.dinorbynchn» Lühe 1911.. 
Protorbadinorhynchut carangii (Y.) PetroUchenko 1956 e*t eyn. de Rhadinorhynchue carangie 

Yamaguti 1939. 

ProlorhaJinorhynfhut ditrtmatis (Y.) PetroUchenko 1956 e»t »yn. de Rhadinorhynchue ditremati» 

Yamaguti 1939. 

PSEUDAUCHEN Yamaguti 1963 est eyn. de Gorgorhynchus Chandler 1934. 

Pseudoufhcn tpinephrli (Y.) Yamaguti 1963 est eyn. de Gorgorhynchue epinepheli (Yamaguti 

1939) Goivan 1969. 

PSEUDOACANTHOCEPHAUJS Pctroucheuko 1956. 

Peeudoacanthocephalue bufonie (Shiplcy 1903) PotrooUchenko 1956 (générotype). 

Pieudoacanthocephaiue beteileo Golvan, Houin et Brygoo 1969. 

Peeudoacanthocephalue higueti (Houin, Golvan et Brygoo 1965) Golvan 1969. 

Peeudoacanthocephalue hufonicola (Koetylew 1941) PetroUchenko 1956. 

Paeudoacanthocephalue caucaeicu* (PetroUhenko 1953) PetroUchenko 1956.... ■ • 

Peeudoacanthocephalue xcnopeltidia (Sihpley 1903) Golvan 1969. 

PSEUDOCAVISOMA Golvan et Houin 1964. 

Peeudocavieoma chromitidie (C. et Q.) Golvan et Houin t964 (générotype). 

PSEUDOECH1NORHYNCHUS PetroUchenko 1956. 

Peeudoechinorhynchue clevula (D.) PetroUchenko 1956 (glnérotype). 

Peeudoechinorhynchue boeri (Koetylew) Golvan 1969... 

Peeudoechinorhynchue cinctulu» (Porta) PetroUchenko 1956...... 

Ptmdotchinorhynchu* diras (V.C.) PetroUchenko 1956 est lyn. d’Acanthocephalue dirue (VC.) 

Van Cleavo et Townecnd 1936.... •. • ■ 

Peeudochîuorhynrhue lenok (A. et D.-A.) PetroUchenko 1956. 

peeudoechinorhynchue paraeiluri (F.) PetroUchenko .. 

PSEUDORHAD1NORHYNCHUS Achmerov et Dombrowekaja-Achmerowa 1941. 

Pecudorhadinorhynchue markewitchi Achmerov et D.-Achmerowa 1941 (gdnérotype). 

Pseudorhadinorhynchue leuciecu* (K. et P.) Golvan 1969. 

Pseuéorhadinorhynchm noobythitis (Y.) Petrotechenko 1956 eet eyn. de Yamagutieentie neohythitie 

(Y.) Golvan 1969. 

Peeudorhadinorhynchue peeudaspii Achmerov et D.-Achmerowa 1941. 

Patudorhadinorhynehiu rhinoplagiuiat (Y.) PetroUchenko 1956 eet eyn. de Yamagutïsentis rhino- 

plagusiae (Y.) Golvan 1969. 

RAORHYNCHUS Tripathi 1959. 

Raorhynchui terebra (R.) Tripathi 1959 (générotype). 

Rnorhynchu» inexepectatue Golvan 1969. 

Raorhynchui meyeri (Heinxe 1934) Golvan 1969. 

Kaorhyuchue (?) polynemi Tripathi 1959. 

RHAU1NORHYNCHOID ES Fukui et Morieiu 1937. 

Rhadinorhynchoidea miyagawai Fukui et Morieita 1937 (générotype). 

Rhadîniirhy nrhmdf i chromitidis (C. et Q.) Yameguti 1963 eet eyn. de Peeudocavieoma chromitidie 
(C. et Q.) Golvan ot Houin 1964. 
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RHADINORHYNCHUS Lühe 1911. 58 

Rhadinorhynchus pristis (R.) Lühe 1911 (générotype)... 59 

Rhadinorhynchus ofricanns (G., H. et D.) Golvan 196V. 60 

Rhadinorhynchus aspinosus Fukui et Morisita 1937 est syn. de Neorhadinorhynchus aspinosus 

(F. et M.) Yamaguti 1939. 135 

Rhadinorhynchus anturi Gupta et Lata 1967. 86 

Rhadinorhynchus endettât! (G. et H.) Golvan 1969. 61 

Rhadinorhynchus eamerounensis Golvan 1969. 65 

Rhadinorhynchus corangis Yamaguti 1939. 65 

Rhadinorhynchus cekbensis Yamaguti 1951 e*t *yn. de Gorgorhyuchus ceiebensis (Y.) Golvan 1969. 101 

Rhadinorhynchus coloiobi* Leurs et McCuuley 1964. 68 

Rhadinorhynchus ditrematis Yamaguti 1939 . 69 

Rhadinorhynchns dujardîni Golvan 1969. 7} 

Rhadinorhynchus epinephtli Yamaguti 1939 est syn. de Gorgorhyuchn» epinepbeli (Y.) Golvan 1960. 104 

Rhadinorhynchus exilis Van Clcave 1928 est syn. de Cathayacanthus exilis (V. C.) Golvan 1969... 97 

Rhadinorhynchus horridua Lühe 1912 est syn. de Megistacantha horridum (L.) Golvan 1960. 96 

Rhadinorhynchus indicus Tripathi 1959 est syn. d'Indorhynchus indicus (T.) Golvan 1969 . 40 

Rhadinorhynchus japoutcus Fujita 1920. 71 

Rhadinorhynchus johni Bayiis 1929 est syn. d'Aspersentis johni (B.) Chtndler 1934. 159 

Rhadinorhynchus johnstoni Golvan 1969. 73 

Rhadinorhynchus katsuwonis Hurada 1928. 73 

Rhadinorhynchus lintoni Cable et Linderoth 1963. 74 

Rhadinorhynchus médius (L.) Von Cleave 1918 est syn. de Gorgorhynchu* médius (L.) Chandler 

1934 . 108 

Rhadinorhynchus meyeri Heinze 1934 est syn. de Raorhynchus meyeri (H.) Golvan 1969. 93 

Rhadinorhynchus nudus Harada 1938 est syn. de Ncorhadinorhynchus nudus (H.) Yamaguti 1939. 137 

Rhadinonorhynchus omatus Van Cleave 1918. 78 

Rhadinorhynchus p'Uorhamphi Bnylis 1944 est syn. d'Heteraconthocephalus peltorhnmphi (B.) 

Petro tachent 0 1956. 15g 

Rhadinorhynchus polynemi Gupta et Lata 1967. gj 

Rhadinorhynchus pristis itnsu Cahle et Linderoth 1963 est syn. de Rhadinorhynchus dujardini 

Golvan 1969. 74 

Rhadinorhynchus pristis sensu Fukui et Morisitn 1937 est syn. de Rhadinorhyuchus seriolae Yama- 

guti 1563. 81 

Rhadinorhynchus pristis sensu Johnston et Edmond* 1947 est syn. de Rhadinorhynchus johnstoni 

Golvan 1969. 73 

Rhadinorhynchus pristis sensu Linton 1891 ncc 1908 est syn. de Rhadinorhyuchus omatus Van 

Cleave 1918. 73 

Rhadinorhynchus pristis sensu Lühe 1911 est syn. de Rhadinorhyuchus lintoni Cahle et Linderoth 

1963 . 74 

Rhadinorhynchus pristis sensu Zhukov 1960 est syn. de Rhadinorhynchus zhukovi Golvan 1969.. 81 

Rhadinorhynchus selkirki Van Cleave 1921. gg 

Rhadinorhynchus seriolae Yamaguti 1963. gl 

Rhodinorhynchu» tmuicornit (L.) Von Cleave 1918 est syn. de Dollfusentis chandleri Golvan 1969. 21 

Rhadinorhynchus tenuicomis (L.) Van Clcave 1918. 81 

Rhadinorhynchus terebra (R.) Lühe 1911 est syn. de Raorhynchus terehra (R.) Tripathi 1959.... 89 

Rhadinorhynchus tnchuri Haradi 1935. 83 

Rhadinorhynchus vancieavei Golvan 1969. 83 

Rhadinorhynchus uhetleri Baylis 1929 est syn. d’Aspersentis megarhynchns (v. L.) Golvan et Houin 

1964 . I55 

Rhadinorhynchus zhukovi Golvan 1969. 84 

SÀCHALINORHYNCHUS Krotov et Petrouchcnko 1956. 1 60 

Sachalinorhyuchus skrjabini Krotov et Petrotschenko 1956 (générotype). 452 

SERRASENTIS Van Cleave 1923. 12 0 

Serras en tis sngittiier (L.) Linton 1932 (générotype). 120 

Serrasentis chauhani Datta 1954. 123 

Serrasentis lamelliger (D.). Meyer 1932. 123 

Serrasentis longs Tripathi 1959. 123 

Serrasentis sociaiis (Leidy 1851) Van Cleave 1924 est syn. de Serrasentis sagittifer (L.) Linton 1932. 120 

SPIRACANTHORHYNCHVS Harada 1938 est syn. do Longicollum 1935. 316 


Source : MhlHN, Paris 
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Spiracanihorhynchu} aUmnitcut (H.) Honda 1938 ei<t syn. de Longicollura alemniacus (H.) Yamaguti 

1939. 319 

SPIRÜRnYNCIiOüES Strand 1942 est syn. de Longicollmn Yamaguti 1935. 316 

SPIRORHYNCHUS Ilaradn 1935 eut syn. de Longicollum Yamaguti 1934. 316 

Spirorhynchut aUmnitcut Ilarada 1935 est syn. de Longicollum alemnûtcus (H.) Yamaguti 1939.. 319 

TEGORHYNCHUS Van Cloave 1921. 35 

Tegoihynchus lire vie Van Cleave 1921... 35 

Tegorhynchus pectinorius Van Clcave 1940... 37 

TELOSKNT1S Van Cleave 1923. 29 

Telosenti» rnolini Van Cleave 1923 (générotype). 30 

Teiorenti» australiensis Edmonds 1964. 32 

Teintenti> exiguus (von Linatow 1901) Van Cleave 1923. 35 

ÏYIoteruû ttnuicomis (L.) Van Cleave 1947 pp. est syn. de Dollfuienti* chandleri Golvan 1969 . 21 

Telosmtii Cmuicornit imsu Van Cleave 1947 pp. et tyn. de l)olHusentie iongispinua (C. et L.) Golvan 

1969. 27 

TENU1PROBOSCIS Yamaguti 1935. 326 

Tenuiprobotcis misgumi Yamaguti 1935 (génfrotype). 327 

Tenuiprobotcis tergenti Choquette et Gayot 1952 est tyn. de LongicoUum sergenti (C. et G.) Golvan 

1969. 324 

YAMAGUTISENTIS Golvan 1969. 195 

Yamagutisentis neohythitie (Y.) Golvan 1969 (générotype). 196 

Yamagutisentis rhinoplagusine (Y.) Golvan 1969. 195 

ECHINORHYNCHUS jrnsu lato dont le nom d'espèce demeure valide 

Echinorhynchut alpinus von Linstow 1901 est syn. de Metechinorhynchut alpinue (v. L.) PetroU- 

ehenko 1956 . 220 

EcAinorAyncAut anguitlac O. F. Müller 1780 est tyn. d’Acanthocephalut anguillae (M.) Lühe 1911. 246 

EcAinorAyncAut anthurit Dujardin 1845 est syn. d’Acanthocephalu* anthurit (D.). 247 

Echinorhynchut baeri Koetylew 1928 est tyn. de Peeudocchinorhynchue bteri (K.) Golvan 1968.. 214 

EcAinorAyncAut Ariconi Machado-Filho 1959 est syn. de Metechinorhynchut briconi (M.-F.) Golvan 

1969. 220 

Echinorhynchui bufonit Shiplcy 1903 eit syn. de Pseudoacantliocephalut hufonit (S.) Petrotschenko 

1956. 287 

Echinorhynchui camphelli I.eiper et Atkineon 1914 est tyn. de Lcptorhynchoidet camphelli (L. et 

A.) Johnston et Bett 1937. 55 

Echinorhynchui clovulo Dujardin 1845 ett tyn. de Pseudoechinorhynchun clavuln (D.) Petrotschenko 

1956 . 213 

EcAinorAyncAut cortgoni Linkint in Van Cleave 1919 est syn. de Metecbinorhynchus coregoni (V. C.) 

Petrotschenko 1956 . 220 

Echinorhynchut dtbrnhami Lciper et Atkinson 1914 serait un Leptorhynchoide» fide Johnston et 

Bett 1937. 241 

Echinorhynchut dira* Van Cleave 1931 est syn. d’Acanthocephalut diras (V. C.) Van Cleave et 

Towusend 1936. 250 

Echinorhynchut exiguus von Linstow 1901 est syn. de Teloientii exiguus (v. L.) Van Cleave 1923... 35 

Echinorhynchut falcatut Frôlich 1789 est syn. d’Acanthocephalus falcatus (F.). 255 

Echinorhynchut gometi Machado-Filho 1948 est tyn. de Metechinorhynchut gomesi (M.-F.) Golvan 

1969. 223 

EcAinorAyncAut hetrraconthut von Linstow 1896 est tyn. d’Aipersentit heteracanthui (v. L.) 

Golvan 1969. 157 

EcAinorAyncAut impudicut Diesing 1851 eit tyn. de Paracavisoma impudiea (D.) von Kritachcr 

1957 . 130 

EcAinorAyncAut incrattalut Molin 1858 ett tyn. d’Acanthocephaloide» incrastatut (M.) Meyer 

1932. 170 

EcAinorAyncAut jucundut Travasios 1923 est syn. de Metechinorhynchus jucundut (T). Golvan 

1969. 223 

Echinorhynchui huihiroimii Fujiu 1921 est syn. do Metechinorhynchut kunhirocwis (F.) Golvan 

1969 . 227 

EcAinorAyncAut logeniformis Ekbattm 1938 est tyn. de Metechinorhynchut lageniformis (E.) Petro¬ 
tschenko 1956. 228 

EcAinorAyncAut lamcUigtr Diesing 1854 est tyn. de Serrnsentii lumelliger (D.) Meyer 1932. 123 

EcAinorAyncAut latcrolis Letdy 1851 e«t syn. de Metechinorhynchus lateralis (I..) Golvan 1969. 229 

Echinorhynchut Icidyi Van Cleave 1924 est syn. de Metechinorhynchut leidyi (V. C.) Golvan 1969. 233 

23* 


Source : AANHN, Paris 
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Echinorhynchut lenok Achmerov et D.-Achmerowa 1941 e«t syn. de Pseudoenhiuorhyuchu■ lenok 

(A. et D.-A.) Pètrotschenko 1956. 217 

Echinorhynchut lucii O. F. Muller 1776 est »yn. d'Acanthocephalus lueii (M.) Lùhe 1911. 270 

Echinorhynchus lut si Hamsun 1891 est «yn. d’Acanthecephoius (?) lutzi (H.) Meyer 1931. 272 

Echinaihynchut médius Linton 1908 est ayn. de Gorgorhynchus médius (L.) Cliandlcr 1931. 108 

Echinorhynehus megarhynchus von Linstow 1892 est syn. d’Aspersenti» megurhynchut (v. L.) 

Golvan et Houin 1964..... ISS 

Echinorhynchut (#. I.) arestiae Neveu-Lemaire 190S. 330 

EcAinorAyncAus paranensis Machado-Filbo 1959 est syn. da Mctachinorhynehus paranetuia (M.-F.) 

Golvan 1969. 234 

Echinoihynchus parotiluri Fukui 1929 est syn. de Pseudoechinorbynchus parasiluri (F.) Petro- 217 

tschcnko 1956. 

Echinorhynchut perforator von Linstow 1908 est syn. de Pomphorhynchus perforator (v. L.) Meyer 

1932. 311 

EcAinorAyncAuj plagUephalus Weatmmb 1821 est syn. de 1-eptorhynehoides plagicephdu» (W.) 

Koatyiew 1924. S0 

Echinorhynchut priilts Rudolphi 1802 est syn. de Rhadinorhynchns pristis (R.) Ltihe 1911. S9 

EchinoThynchut propinquus Dujardin 1845 est syn. d'Acanthocephnloides propinquus (D.) Meyer 

1932. 167 

Echinarhynchui ronae Scbranck 1788 est syn. d’Acantbocephalus ranae (S.) Lühe 1911. 281 

Echinorhynchus sagiuifer Linton 1889 est syn. de Serrasentis sagittifer (L.) Linton 1932. 120 

Echinorhynchut salmonit O. F. Muller 1784 est syn. da Metecbinorhynchus sabnonis (M.) Petro- 

tschenko 1956. 218 

Echinorhynchut salobrrnsU Machado-Filbo 1948 est syn. de Metechinorhynchui salobrensis (M.-F.) 

Golvan 1969 . 235 

Echinorhynchut sevani Dinnik 1932 est syn. de Metechinorhynchus sevanl (D.) Golvan 1968... 235 

Echinorhynchut simplex Rudolphi 1810 est syn. d'Euzetacanthns simplex (R.) Golvan 1964. 183 

EeAinorAyncAns soi«oe Porta 1905 est syn. d'Aconthocephaloides soleae (P.) Meyer 1932. 172 

EcAinorAyncAui terebra Rudolphi 1819 est ayn. de Raorhynchua terehra (R.) Tripathi 1959. 89 

Echinorhynchas ttrelicoUis Rudolphi 1809 est syn. de Poraphorhynchus tereticollis (R.) Meyer 

. 31 6 

Echinorhynchut thtcatus Linton 1891 est syn. de Leptorhynchoidce theeatua (L.) Kostylew 1924... SI 

EcAinorAyncAus tigrina- Shipley 1903 serait un Acanthocephalus fidt Yamaguti 1963. 284 

Echinorhynchut truttae Schianck 1788 est syn. de Metechinorhynchus truttae (S.) Petrotechenko 

1956. 239 

Echinorhynchut tumescent von Linstow 1896 est peut-être un Acanthocephalus tumescens (v. L.) 

Porta 1905. 284 

Echinorhynchut ungriai Gracia-Rodrigo 1960 est syn. de Mcgapriapus ungriai Golvan, Gracia- 

Rodrigo et Diaz-Ungria 1964. 131 

Echinorhynchut xcnopcUidis Shipley 1903 est eyn. de Pseudoucanthoecphalus xonopcltidia (Shipley) 

Golvan 1969. 297 

ECHINORHYNCHUS tentu loto dont le nom d’espèce a été mis en synonymie 

EcAinorAyncAus acanthosoma Westrumb 1821 est syn. de Teloaenti» ruolini Van Clcavc 1923. 30 

Echinorhynchut aciprnstrit ruthtni Rudolphi 1819 est syn. da Lcptorhynchoides plagicephalua 

(W.) Koatyiew 1924. 50 

EcAinorAyncAus acus sensu Leldy 1856 est ayn. d’Echinorhynchus vaneleavei Golvan 1969. 211 

EcAinorAyncAus affinit Rudolphi 1802 nec Gmclin est ayn. d’Acanthocephalus lucii (M.) fide Meyer 

. 270 

Echinorhynchut anguttolus Rudolphi 1802 e«t ayn. d’Acanthocephalus lucii (M.). 270 

Eckinorhynchus anguttolus sensu Leidy 1856 est syn. d'Echinorhynchue vaneleavei Golvan 1969.., 211 

EcAinorAyncAus annulatus Gmelin 1791 nec Molin est ayn. de Pomphorhynchus laevip (M.).. 299 

Echinorhynchut orclicus von Linstow 1901 est syn. d’Echinorhynchus gadi (M.). 195 

Echinorhynchut atherinat Rudolphi 1819 est syn. da Telonentis molini Van Clcave 1923 . 30 

Echinorhynchut atténuants O. F. MflUer 1779, eBt pra parte, syn. de Pomphorhynchus tereticollis 

(R-). 316 

EcAinorAyncAus ourantiacut Monticelli 1887 nec Monticelti 1905 est syn. d'Acanthocephaloides 

soleae (P.)....... 172 

Echinorhynchut barbi Schrank 1792 est syn. da Pomphorhynchus laevis (M.). 299 

Echinorhynchut borealit von Linatow 1901 nec Gmelin 1790 est syn. de Paeudoechinorhynchus 

elsvula (D.)... 213 


Source : MUHN, Paris 
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Echinorhynchus bramae Gmeiin 1790 est syn. de Pomphorhynchus laevis (M.). 299 

Echinorhynchus candidus (Zoega) in Millier 1776 e»t syn. d'Echinorhynehus gadi (M.). 197 

Echinorhynchus cinctulus Porta 1905 est syn. de Pseudoechinorhynchu* cinctulus (P.). 215 

Echinorhynchus clavula sensu Southwell et Macfie 1925 est syn. d’Acanthocephalus hastae Bayiis 

1941... 263 

Echinorhynchus clavula sensu Hnrnann 1891 est syn. de Metechinorhynchus truttae (S.). 239 

Echinorhynchus corrugatus Monticdli 1900 est syn. d’Acanthocephaloides soieae (P.). 172 

Echinorhynchus devisiani Molin 1858 est syn. d'Acanthocephaloides incrassatus (M.). 170 

Echinorhynchus dobulae Sehrank 1790 est syn. de Porapharhynchus Inevii (M.) et de Pomphorhyn- 

chu» tereticollis (R.). 299 

Echinorhynchus /abri Rudolphi 1819 est syn. d'Acanthocephaloides propînquus (D.) Meyer 1932... 167 

Echinorhynchus farionit FrOlich 1802 est syn. de Metechinorhynchus truttae (S.) Petrotechenko ^ 

Echinorhynchus fiavut Molin 1858 est syn. d'Acanthocephaloides incrassatus (M.) Meyer 1932. 170 

Echinorhynchus fusiformis Rudolphi 1809 est syn. de Metechinorhynchus truttae (S.) Petro- 

tschenko 1956 . 239 

Echinorhynchus gadi tumu Eckbaum 1938 est syn. d’Echinorhynehus eckhaumi Golvun 1969 . 207 

Echinorhynchus gadi sensu Van Clcave 1924 est syn. d’Echinorhynehus vancteavei Golvan 1969... 211 

Echinorhynchus gadi sensu Yamaguti 1939 est syn. d'Echinorhynehus yamagutii Golvan 1969. 213 

Echinorhynchus gadi coilorioe Vihorg 1795 est syn. d'Echinorhynehus gadi Millier 1776. 199 

Echinorhynchus gadi virenlis Rathke 1799 est peut-être syn. d’Echinorhynehus armaricnnus 

Golvan 1969. 199 

Echinorhynchus globulosus Rudolphi est p. p. syn. d'Acanthocephaloides propînquus (D.) Meyer 

1932. 167 

Echinorhynchus globulosus Rudolphi 1802 est p. p. syn. d’Acanthocephalus anguillae (M.) Lühe 

1911. 246 

Echinorhynchus globulosus sensu Lcidy 1856 est syn. d’Acanthocephalus latéral» (L.). 229 

Echinorhynchus gracilis Machudo-Filho 1948, pré-employé, est syn. de Metechinorhynchus hriconi 

(M. F.) Colvan 1969 . 220 

Echinorhynchus haeruca Pâlir s est syn. d'Acanthocephalus ranae et d'Acanthocephalus faiestus... 281 

Echinorhynchus hcpaticola v. Linstow 1901 est syn. d'Echinorhynehus gadi. 199 

Echinorhynchus husonis Rudolphi 1819 est »yn. de Leptorhynchoides plagicephalus (W.)... 50 

Echinorhynchus idbari Gmeiin 1791 est syn. de Pomphorhynchus laevis. 297 

Echinorhynchus incrassatus sensu Linton 1888 est syn. de Dollfusentis chandleri on d’un Coryno- 


Echinorhynchus incrassatus sensu Linton 1892 est une larve de Corynosoma ap. 179 

Echinorhynchus infialus Rudolphi 1809 est syn. de Metechinorhynchus solmonis. 218 

Echinorhynchus lalcraiis Molin 1858 ntc Leidy 1851 est syn. de Telosentis molini. 30 

Echinorhynchus lineolatus Muller 1777 est syn. d’Echinurhynchns gadi. 199 

Echinorhynchus linstoici Ilamann 1892 est syn. d'Acanthocephalus nnguillae. 246 

Echinorhynchus tai>gicollis (Pallas 1781) in Goeze est syn. de Pomphorhynchus tereticollis p. p.... 316 

Echinorhynchus lophii Cmelin 1791 est syn. d'Echinorhynehus gadi. 199 

Echinorhynchus marasnos Gmeiin 1791 est syn. de Metechinorhynchus solmonis. 218 

Echinorhynchus muratnae B ose 1802 est syn. de Metechinorhynchus solmonis. 218 

Echinorhynchus nodulasus Schranck 1790 est syn. de Pomphorhynchus laevis... 299 

Echinorhynchus oncola von linstow 1901 est syn. de leptorhynchoides theentus.... 51 

Echinorhynchus pachytomus Crcplin 1839 est syn. de Metechinorhynchus salmonis...... 218 

Echinorkynchus phoenix Schneider 1903 est syn. de Metechinorhynchus salmonis. 218 

Echinorhynchus piscinus Zeder 1800 est, p. p., syn. de Pomphorhynchus tereticollis. 316 

Echinorhynchus prartextus Molin 1858 est syn. d'Acanthocephalus .. 281 

Echinorhynchus pristis cenuteornii Linton 1905 nee Linton 1891 est syn. de Dollfusentis chandleri.. 21 

Echinorhynchus pristis Linton 1891 nee Linton 1908 est syn. de Rhadinorhynchus ornatus.. 78 

Echinorhynchus propinquus sensu Kostylew 1926 est syn. d’Acanthocephaloides kostylewi. 172 

Echinorhynchus propînquus Miihling 1898 nee Dujardin est syn. d’Acanthocephalus unguillae. 246 

Echinorhynchus protms Westrumb 1821 est syn. de Pomphorhynchus laevis. 299 

Echiuorhynchus protcus sensu Linton 1851, 1856,1888 et 1904 est syn. de Pomphorhynchus bulho- 

coUi... 302 

Echinorhynchus proieus sensu Porta 1905 est syn. d'Acanthocephalus anguillae. 246 

Echinorhynchus pumiiio Rudolphi 1819 est syn. d'Acanthocephaloides propînquus. 167 


Source : AANHN, Paris 
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Echinorhynchtu rcnnicki Leiper et Atkinson 1914 est syn. de Leptorhynehoides campbclli. 55 

Echinorhyitchut rhytidadcs MonticeUi 1905 est syn. d'Acunthoccphaloides soleae. 172 

Echinorhynchut rutiii Zeder nrc Muller est syn. d’Aconthooeplialuf anguillae. 246 

Echinorkynchut tavtlini Schranck 1788 est syn. de PompHorhynchus Uevis. 299 

Echinorhynchut tavelini Linkine sens» Wurd et Wlûpplc 1918 nrc Schranck 1788 est syn. de Mete- 

chinorhynchus leidyi. 233 

JScfnWhymAus acorpacnat Rudolphi 1819 est syn. d’Acanthocephaloides propinquus. 167 

Echinorhynchut s ocialis Leidy 1856 est syn. d’Echinorhynchus vnncloavei. 211 

Echinorhynchut tocicdit (Leidy) tensu Van Cisevo 1924 est syn. de Sermeentis «agittifer. 120 

Echinorhynchut tubuleaut Zeder 1800 est syn. de Rhadinorhynchus lintoni. 74 

Echinorhynchut >p. sensu Katoaka et Momma 1937 est syn. d’Echinorhynchns obütus. 211 

Echinorhynchut triglac gurnordi Rathke 1799 est syil. d’Euzetecanthua simplex. Ig3 

Echinorhynchut tritonit Westrumb 1821 est syn. d’Acnnthocephalus falcatus. 255 

Echinorhynchut truitar tenta Southwell et Macfie 1925 est syn. d’Acanthocephalua hastae. 263 

Echinorhynchut urniger Porta 1905 rue Dujardin est syn. d’Euzetacanthas simplex. 183 

Echinorhynchut waehniat Rudolphi 1819 est syn. d’Echinorhynchns gadi (?). 19g 

Echinorhynchut ttni Rudolphi 1819 est syn. d'Acanthoccphaioides propinquus . I67 

ECHINORHYNCHUS incertat tedit 

Echinorhynchut alosae Hamann 1892. 59 

Echinorhynchut corrugalut Sors 1885 serait un syn. d’Acanthocephaloides soleae. 172 

eAinorhvnehiu corrugalut MonticeUi 1900 serait syn. d'Acanthocephaloides soleae. I70 


Source : MNHN, Pans 
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